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ALABAMA       -       JANUARY  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


THE  NORTH  ALABAMA  ICESTORM  OF  JANUARY 
7-8,   1973:     A  crippling  icestorm  — the 
worst  since  March  2,   1960 — paralyzed 
the  northern  third  of  Alabama  on  the 
7th  and  extended  into  the  early  morn- 
ing hours  of  the  8th. 

The  freezing  rain  deposited  a  heavy 
coating  of  ice  on  approximately  17  of 
Alabama's  northernmost  counties. 

On  the  morning  of  the  8th  scores  of 
schools  closed  all  across  the  storm 
area  because  of  lack  of  electrical 
power  and  impassable  roads .     In  some 
areas  the  ice  did  not  completely  melt 
until  a  week  later. 

Assessment  of  damage  is  still  underway. 
It  will  be  nearly  impossible  to  arrive 
at  a  reliable  total  figure  because  of 
the  widespread  damage  and  the  fact  that 
much  of  the  damage  involved  timber  in 
remote  areas.     Based  on  sample  reports 
from  several  counties,  the  total  dam- 
age may  be  in  the  area  of  $7  million 
to  $10  million.     Debris  removal  alone 
will  run  into  thousands  of  dollars. 

The  heaviest  damage  occurred  from 
Franklin  County  on  the  Mississippi  bor- 
der eastward  across  the  Tennessee  Val- 
ley to  Jackson  and  DeKalb  Counties  in 
the  northeast. 

In  DeKalb  County,   damage  exceeded  $1 
million — about  half  of  it  to  forestry. 
About  half  of  the  county  was  still 
without  electrical  power  24  hours  after 
the  storm  ended. 

In  Franklin  County,  officials  esti- 
mated that  damage  in  the  city  of  Rus- 
sellville  alone  would  amount  to 
$750,000.     At  one  time  the  power  out- 
age in  Russellville  was  90  percent, 
and  service  was  not  fully  restored 
until  4  to  5  days  after  the  storm. 


Franklin  County  is  heavily  forested, 
and  it  is  estimated  that  50  percent  of 
the  pine  and  10  percent  of  the  hard- 
wood timber  was  damaged  including 
about  15  percent  of  the  pine  trees 
being  broken  by  the  weight  of  the  ice. 

At  Athens,  Limestone  County,  the  city 
was  completely  without  electrical 
potver  by  the  evening  of  the  7th.  Dam- 
age in  Limestone  County,  excluding 
timber,  was  estimated  at  $227,000. 
One  person  was  killed  near  Athens 
after  losing  control  of  his  automo- 
bile on  the  ice. 

In  the  higher  terrain  surrounding 
Scottsboro,  Jackson  County,   big  trees 
were  toppled  by  the  weight  of  the  ice. 

In  the  northwest  corner  of  the  State, 
about  2,000  houses  were  without  elec- 
trical power  in    Colbert  and  Lauder- 
dale Counties.     The  airport  at  Muscle 
Shoals  was  closed  for  a  time. 

In  the  northwest  and  northern  counties, 
the  ice  was  general  on  the  ridges  and 
in  the  valleys.     However,   in  counties 
near  the  Georgia  border,  elevation 
was  a  factor.     For  example,  in  Ran- 
dolph County  in  east-central  Alabama 
the  lower  elevations  were  free  of  ice, 
while  the  ridges  were  heavily  iced 
over. 

The  icestorm  was  caused  by  a  low 
pressure  area  that  formed  in  the 
northern  Gulf  of  Mexico  early  on  the 
7tn.     It  sent  in  warmer,  moist  air 
aloft  over  the  cold  air  present  over 
Alabama.     The  result  was  that  1  to  2 
inches  of  rain  was  widespread  across 
the  area  of  extreme  north  Alabama, 
most  of  it  falling  during  the  time 
temperatures  were  at  or  below  freez- 
ing.    The  precipitation  gradually 
ended  on  the  morning  of  the  8th  as 
the  low  moved  into  Georgia. 


Robert  M.  Ferry 
Climatologist  for  Alabama 
National  Weather  Service  Office 
-2-  No.   11  Oxmoor  Road 

Birmingham,     Alabama  35209 
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-  1.21 

,73 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

FORT  MORGAN 

55. IM 

43, 8M 

49, 5M 

71 

4 

32 

13+ 

476 

0 

0 

2 

0 

3.69 

2,72 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOBILE  WSO  AP 

60.0 

41.0 

50,5 

-  .7 

73 

3 

22 

13 

442 

0 

0 

7 

0 

1.96 

•  2.68 

,37 

26 

T 

T 

12  + 

9 

0 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

60. 3M 

38. 8M 

49. 6M 

75 

4 

22 

13 

474 

0 

0 

7 

0 

4.50 

.07 

1,13 

2 

T 

0 

8 

5 

1 

DIVISION 

50.0 

-  3.3 

3.41 

-  1.03 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


i2 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

Q 

7  1  8  1  9 

10 

1 1  j  12 

11       1A  1^ 
10       19  13 

18  1  17  1  18 

19  1  20 

1  21 

11 

25  1  26  1 

27 

28  j 

29  1 

JU 

•       •  • 

NORTHERN  V&LLEV  01 

ATHENS  2 

7.** 

.80 

1.29 

.02 

.90 

1.92 

.32 

.09 

1.69 

.90 

.28 

.15 

BELLE  MiNA  2  N 

9.21 

.96 

.14 

.32 

.30 

.74 

.36 

■  16 

.32 

.80 

.13 

.92 

.42 

.02 

FALKVILLE    I  E 

6.79 

.30 

.32 

.96 

1.49 

■  01 

1.14 

1.77 

.21 

.34 

.19 

.06 

T 

FLORENCE 

6.20 

1.75 

.01 

.30 

.17 

.74 

.03 

.01 

.27 

1.69 

.01 

.81 

.03 

.34 

.03 

.01 

HOOCES 

6.S2 

.68 

.99 

1.19 

.24 

1.10 

.08 

1.90 

.92 

.20 

.24 

.12 

HUNTSVILLE  MSO  AP 

6.33 

.04 

1.00 

.62 

.01 

1.16 

.07 

.49 

1.63 

1.06 

T 

.29 

T 

HAD I SON 

MOULTON  2 

7.19 

1.37 

.04 

.79 

.10 

1.10 

.69 

T 

.20 

1.99 

T 

.60 

.31 

T 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

J. 77 

T 

1.27 

.43 

T 

.81 

.08 

T 

•  01 

1.85 

1.01 

.03 

.26 

T 

NEW  MARKET  2 

6.00 

.01 

1.06 

.IB 

T 

RED  BAY 

redstone  arsenal 

IIUSSEI.I.VILLE  2 

.90 

1.29 

.78 

.  90 

1.35 

.97 

_ 

.29 

.29 

T 

T 

WITEKIOO 

6.6B 

1.27 

.98 

.75 

.91 

2.12 

,80 

.29 

T 

T 

•       •  • 

MOUNTAINS  02 

ALeERTVlLLE  2  SE 

9.69 

.27 

.96 

.33 

1.09 

.62 

.90 

1.10 

.62 

T 

BESSEMEB   3  SSU 

6.69 

.08 

.40 

.32 

.79 

.30 

1.50 

T 

1.22 

1.43 

■  18 

.43 

T 

BlftMINCHAH  MSO  AP  R 

6.S9 

T 

.08 

.63 

1.24 

.03 

1.30 

.11 

1.17 

T 

1.68 

.96 

T 

.05 

T 

BOAZ 

6.a9 

.46 

.|7 

1.28 

T 

1.96 

■  02 

.98 

1.62 

.99 

.09 

T 

T 

BR  I DCEPORT 

87 

10 

1.26 

1  .40 

.21 

.08 

.94 

.70 

.24 

COLLIMSVILLE 

7.13 

.04 

.60 

.16 

.60 

.91 

.78 

.94 

1 .00 

1.97 

.47 

.06 

fORT  RAVNE 

9.99 

.04 

T 

.41 

.17 

T 

.66 

T 

1.40 

T 

T 

.80 

1.40 

.64 

T 

.03 

T 

CARBEN  CITy 

7.97 

.39 

.90 

T 

1.46 

T 

1.64 

.78 

2.20 

.98 

.21 

T 

T 

CUNTERSVILLE 

6. AO 

.07 

.49 

.20 

1.04 

.60 

.79 

.97 

1.30 

.76 

.16 

.02 

LEEDS 

B.29 

.06 

.35 

.29 

1.33 

1.66 

T 

1.20 

2.40 

.30 

.45 

.09 

.10 

7!'? 

.27 

.04 

1 .69 

■  04 

.02 

DNEONTA 

i69 

.21 

1.69 

T 

1.75 

!!o5 

ll't 

'.I' 

!o7 

!20 

PAIMERDALE  2  H 

7.91 

.25 

.25 

.30 

3.60 

.91 

1.60 

.49 

.15 

SAINT  BERNARD 

6. 38 

.01 

.24 

.95 

1.92 

1.99 

.67 

2.43 

.89 

.08 

T 

SAND  KT  SUBSTA  AU 

7.00 

.02 

.77 

.19 

.93 

.50 

.96 

1.03 

.93 

,36 

1.34 

.6< 

.08 

.03 

B  30 

2  49 

1.80 

.63 

SCOTTSBORO 

6!lA 

!94 

.25 

.94 

.07 

1.43 

i!oo 

'lie 

In 

.10 

.28 

VALLET  HEAD 

6.13 

.60 

.16 

T 

.98 

T 

1.52 

T 

T 

.72 

1.53 

.87 

.07 

.08 

T 

NARRtOR  3  M 

9.26 

T 

.39 

.33 

2.64 

T 

1.74 

.01 

1.28 

2.00 

.63 

.10 

.11 

.07 

*       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

7.39 

1.97 

.45 

1.22 

.53 

1.53 

.43 

ARLEV  3  S 

7.30 

.10 

.42 

.10 

1.31 

l!71 

.95 

,03 

1.85 

.42 

.05 

.36 

AUTAUCAVILLE   3  N 

4.92 

.42 

.  19 

.24 

.19 

1.69 

.36 

1.07 

.38 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

7.98 

.08 

.39 

.48 

1.19 

1.71 

1.75 

1.26 

.11 

.64 

.05 

BILLINCSLEY  I  se 

9.13 

.16 

.30 

1.87 

BROQKWOOD 

6.2s 

.08 

.39 

.33 

.93 

1.74 

.75 

,09 

1.36 

.66 

.03 

CARBON  KILL 

9.20 

.98 

.61 

2.04 

1.61 

1.16 

2,21 

.97 

.22 

CENTREVILLE 

4.96 

.11 

.23 

.08 

.19 

.96 

1.90 

.49 

.93 

.91 

CLANTON 

6.36 

.29 

.26 

.39 

.60 

1.90 

.40 

1.79 

.40 

.49 

T 

C  DRDOVA 

1.60 

.96 

1.72 

.06 

DOUBLE  SPRINGS 

7.93 

.70 

.43 

.02 

1.92 

.07 

1 .40 

.43 

2.00 

■  46 

.29 

■  23 

ElROO 

6.63 

.50 

.60 

.80 

.90 

.99 

2.00 

■  40 

■  46 

FAYETTE 

10.11 

.83 

.90 

2.20 

1.70 

1.10 

•  17 

2.35 

■  95 

.20 

.09 

.06 

GORSAS 

7.59 

.09 

.37 

.45 

1.72 

.90 

1.46 

.16 

.68 

.06 

.02 

HAL  ET  \/ 1  L  L  E 

8.18 

.84 

''la 

.03 

1.45 

.06 

HAMILTON   3  S 

7.A7 

.01 

.74 

1.08 

T 

1.62 

T 

1.48 

T 

T 

.02 

T 

1.63 

T 

.63 

•  21 

.09 

T 

JASPER  4  N 

B.86 

.04 

.45 

.44 

2.09 

.07 

1 .60 

1.16 

.07 

2.03 

■  92 

.26 

.13 

T 

LAY  0AM 

9.56 

.19 

.27 

.15 

.68 

.03 

1.60 

.93 

1.90 

■  23 

.39 

.03 

MITCHELL  0AM 

9.89 

.  12 

.  16 

.19 

.34 

.10 

1.83 

•  03 

•  64 

1.97 

■  32 

.55 

.04 

PICKENSVILLE 

4.88 

.04 

.44 

.14 

.49 

.07 

1.44 

•  47 

.10 

1.10 

■  41 

.04 

.14 

PL ANTER S V I LL£  2  SSE 

.30 

2.30 

prattvillE 

9!  84 

T 

.42 

!l9 

!26 

T 

.21 

2.26 

,01 

T 

T 

•  42 

1.15 

'.11 

!62 

T 

.03 

REFORM 

7.79 

.09 

.96 

.37 

1.14 

.12 

1  i  86 

1 .30 

.06 

1.72 

■  47 

.14 

TMQRSBY  EXP  STATION 

6.08 

.38 

.80 

.69 

1.26 

.48 

1.42 

.97 

■  9? 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

9.13 

.01 

.09 

.96 

.90 

.42 

1.44 

T 

.81 

1.06 

■  28 

T 

T 

T 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

.09 

.01 

03 

VERNON 

9)22 

li's 

l!92 

1.03 

1.43 

i40 

!bo 

l!67 

!?' 

!l7 

NEST  BLCCTON 

6.90 

.10 

.99 

.40 

.60 

.05 

2  *60 

.90 

1.10 

■  99 

.09 

MINFIELO  2  Sm 

B.04 

.79 

.49 

1.89 

1.76 

T 

.63 

.08 

1.69 

■  91 

■  07 

.17 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTQN   FAA  AP 

6.49 

T 

.06 

.96 

.01 

1  .41 

.19 

1 .28 

.28 

T 

.99 

1.24 

■  39 

.16 

T 

ashvIllE  *  k 

9.56 

.35 

.32 

3.09 

1.75 

1.19 

2.00 

.15 

■  79 

CALERA  2  Sm 

6.44 

.48 

.22 

.56 

.52 

1 .86 

.72 

• 

1.40 

.66 

CENTRE   3  SM 

8.27 

.09 

.91 

.47 

1.21 

T 

1.52 

T 

T 

1.09 

2.97 

■  77 

.06 

T 

T 

CHILDERSBURC  MTR  PLANT 

7.42 

•  09 

.38 

.24 

.69 

.47 

2.56 

.98 

.24 

1.16 

■  99 

.06 

CAOSDEN  STEAM  PLANT 

7.20 

.09 

.03 

.33 

.99 

1.52 

1 .55 

02 

* 

1.06 

1.31 

.72 

.04 

.02 

JACKSONVILLE 

7.42 

.12 

T 

.49 

.12 

1.99 

1 .63 

.87 

1.32 

■  62 

.06 

LEESeURC 

7.13 

.47 

.40 

1.19 

1.70 

.40 

1.95 

■  75 

.16 

.19 

HONTEVALLO 

6.34 

T 

.94 

.19 

.60 

T 

2.33 

T 

T 

.83 

1.22 

■  63 

T 

T 

T 

PELL  CITY    1  NNE 

8.49 

.08 

.40 

.34 

1.60 

1.70 

1.30 

1.58 

■  60 

■  70 

.09 

.10 

SVLACAUCA  4  NE 

9,80 

T 

.07 

.21 

.10 

.02 

.69 

1.32 

.94 

.57 

■  93 

T 

TALLADEGA 

.49 

.25 

.10 

.90 

.93 

1 .75 

.90 

.55 

.65 

MALNUT  GROVE 

7.13 

.39 

1.52 

1.70 

1.28 

1.68 

■  60 

•       •  • 

PIEOMQNT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY 

6.60 

.10 

.19 

.29 

.20 

.68 

.90 

1.90 

.69 

■  40 

.05 

T 

ASHLAND 

6.63 

.12 

.08 

.34 

.29 

.70 

2)10 

,03 

1.13 

1.92 

.33 

.03 

T 

CAMP  HILL  2  NH 

6.30 

.06 

.39 

.42 

.47 

T 

1.65 

T 

.97 

1.10 

.46 

■  70 

.12 

T 

OADEVILLE 

9.11 

.32 

.14 

.26 

.41 

.08 

1.08 

.09 

.73 

1.12 

.46 

.02 

'10 

HEFlIN 

7.02 

.29 

• 

• 

2.12 

1.69 

1.10 

1.10 

.39 

.25 

HICMTOMER 

6.63 

• 

• 

.40 

.90 

2.13 

1.30 

1.20 

■  46 

.20 

JORDAN  DAM 

9.B4 

.37 

.  16 

.31 

.17 

.06 

•  82 

.92 

■  42 

.59 

.03 

.01 

MARTIN  DAM 

9.63 

.42 

.23 

il9 

.22 

' 

1*49 

•  62 

!66 

.67 

■  63 

'.Oi 

OPELIKA 

7.37 

.43 

.24 

.13 

.07 

.17 

.16 

1.61 

,04 

.88 

1.69 

■  45 

.36 

1.14 

•OCKFORD  2  NNN 

6.22 

T 

.20 

.29 

.19 

.74 

T 

1.86 

.63  T 

1.92 

.94 

.33 

T 

ROCK  MILLS 

6.64 

.09 

.09 

.29 

.20 

.90 

.02 

1.99 

1.40 

1.32 

.20 

.61 

.05 

tmurlom  dam 

5. 89 

.10 

.21 

.09 

.30 

.06 

.14 

1.94 

.69 

1.98 

.46 

.93 

.17 

T 

IIADlEY 

7.98 

.11 

.30 

.28 

.99 

.05 

2.47 

1.90 

1.07 

.11 

.66 

.04 

METUMPica 

9.30 

.43 

.10 

.24 

.16 

.12 

1.63 

T 

T 

T 

.73 

■  66 

.93 

.29 

.03 

T 

T 

PRAIRIE  06 

CUBA 

9.41 

.16 

.40 

.19 

.30 

1.94 

•  03 

•  14 

2^21 

.38 

.06 

DAYTON  I  N 

4.91 

.44 

.10 

.21 

.27 

1.99 

•  16 

U43 

.33 

T 

dehopolis  lock  AHO  Dam 

4.74 

.19 

.20 

.29 

.24 

.01 

1.63 

•  01 

.09 

1.81 

.32 

.06 

•  01 

GAINESVILLE 

6,76 

■  10 

.33 

.40 

.99 

T 

1.92 

T 

T 

•  64 

.03 

2.50 

.44 

.04 

.01 

CREENSeCRO 

•  09 

• 

.90 

• 

1.69 

•  03 

,01 

.08 

•  28 

1.46 

S*«  r*t«i*nc«  noi»*  following  Suiion  IndM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


HAYNEVILL€ 
LIVINGSTON  2  SU 
HtRIQN  6  NE 
HIKION  JUNCTION  2  NE 
HATHEMS  3  SM 

HUSTEAO 
HINTER  3  NH 
HDNTIiOHEDV  HSO  aP 
OKRVILLE 
PEHRVVILIE 

PINE  LEVEL 

SElHA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTDWN 

WARRIOR  LOCK  AND  OAH 


.05 
.21 

.03 
.25 

.3<> 


10     11  12 


.11  i.te 

l.*5 
l.»5 
.10  1.97 


1.05  .»1 

.26  1.32 

.Ot  1.S9 

<  1.01 

.2e  2.<>0 

•  2.92 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


.>9 
S.l* 
1.10 


COASTAL  PLAIN  0 

AXEVILLE   1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATHORE   1  SH 
BEATRICE   1  E 

SRANTLET 
BREHTON  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CAHDEN  3  NH 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COfFEE  SPRINGS  2  Nw 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

CEORGIANNA 
CILBERTOMN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOHE 

KINSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNK 

PHENIX  CITY  2  NNH 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
THONASVIILE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


.IB 
.IT 
.05 


.10 
.05 
.12 


.0* 
.12 
.04 


.20  1.15 
.OB  l.«0 
.12  1.03 


.20 
.10 
.02 

T 

.3« 


.13 
.52 
.03 


3.91 
4.20 
4.B5 


CULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHDPE  2  Ni 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•               •  • 

NORTHERN  V4LLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

57 
30 

47 
33 

48 
33 

53 
30 

56 
34 

40 
29 

35 
26 

33 
27 

30 
18 

29 
17 

30 
16 

29 
14 

33 
11 

43 
16 

53 
30 

55 

22 

60 
30 

63 
40 

68 

42 

63 
27 

60 
37 

64 
42 

61 
27 

S3 
22 

57 
25 

54 
34 

54 

36 

53 
39 

46 
25 

36 

17 

47 
25 

48,8 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

52 
36 

49 
33 

51 
40 

54 
32 

48 
35 

40 
31 

33 
28 

33 
29 

32 
20 

30 
19 

32 
20 

35 
16 

42 
14 

52 
22 

56 
32 

60 
27 

62 
35 

66 
39 

65 
44 

62 
30 

55 
38 

59 
44 

58 
32 

56 
25 

54 
28 

62 
40 

54 

42 

49 
39 

42 
27 

46 

20 

55 

26 

49.9 
30.  9 

FALKVILLE   1  E 

MAX 

5B 
3* 

48 
34 

50 
35 

55 
34 

55 
33 

41 
33 

35 
29 

36 

30 

34 
23 

30 
20 

30 

20 

31 
16 

34 
13 

45 
14 

54 
24 

55 
27 

62 

32 

62 
43 

68 
43 

61 
29 

62 
30 

54 
43 

60 
30 

53 
24 

58 
24 

54 
31 

54 
41 

47 
39 

49 
27 

34 
17 

47 
22 

48,9 
28,9 

FLORENCE 

MAX 

•it 
2* 

46 
26 

57 
33 

55 
28 

47 
28 

41 
23 

33 
20 

32 
20 

30 
14 

30 
12 

32 
10 

36 
9 

43 
10 

54 

19 

58 
28 

62 
22 

63 
32 

66 
39 

64 
35 

59 
27 

54 
37 

60 
38 

54 
27 

60 
21 

55 
24 

50 
36 

48 
36 

48 
31 

i3 
20 

50 
14 

50 
26 

49.0 

HUNTSVILUE  WSQ  i? 

MAX 

49 

35 

50 
36 

54 
44 

53 
34 

42 
36 

39 
30 

35 
30 

35 
27 

32 
23 

31 
21 

32 
21 

35 
16 

44 
16 

54 
22 

55 
31 

60 
26 

63 
36 

69 
41 

60 
38 

61 
31 

56 
45 

61 
40 

52 
33 

56 
26 

54 
29 

54 
43 

49 
40 

50 
33 

35 
24 

46 
19 

56 

30 

49.1 

MADISON 

MAX 

HOULTON  2 

MAX 

49 

33 

45 
35 

55 
40 

55 
32 

45 
34 

39 
29 

33 
27 

34 
27 

33 
21 

30 
19 

32 
16 

36 
16 

43 
14 

54 
23 

57 
36 

64 
24 

62 
38 

69 
42 

63 
43 

60 
30 

54 
45 

60 
45 

52 
33 

54 
24 

52 
27 

53 
43 

48 

37 

37 
27 

49 

19 

65 

32 

49,  1 
30,4 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

«P 

MAX 

45 
30 

45 
33 

56 
38 

52 
32 

39 
31 

35 
26 

32 
27 

31 
23 

29 
21 

28 
19 

29 
17 

32 
17 

40 
13 

52 
23 

55 
31 

61 
26 

62 
33 

68 

42 

60 
34 

59 
30 

56 
43 

57 
40 

52 
29 

57 
24 

52 
26 

50 
42 

47 
39 

47 

30 

34 
25 

47 
19 

53 
30 

47,2 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

52 
33 

47 
34 

51 
41 

53 

30 

46 
35 

39 
28 

34 
21 

34 
26 

27 
19 

30 
17 

32 
18 

32 
10 

40 
12 

50 
20 

50 
29 

5J 

22 

56 
34 

60 
45 

61 
40 

55 
39 

56 
40 

58 
43 

55 
30 

50 
23 

50 
30 

52 
38 

50 
36 

48 
36 

38 
25 

45 
17 

49 
27 

47.1 
29.0 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

55 
30 

45 
32 

49 
35 

58 
33 

56 
34 

3B 
32 

37 
26 

33 
26 

32 
22 

29 
18 

30 
11 

29 
11 

32 
13 

42 
13 

52 
27 

53 
23 

65 

23 

64 
33 

69 

42 

64 
29 

65 
29 

63 
49 

64 
30 

53 
20 

59 

20 

53 
26 

62 
42 

46 
36 

49 
28 

32 
15 

45 

15 

49.  1 

WATERLOO 

«          •  » 

MAX 

52 
19 

47 
31 

56 
35 

53 
29 

46 
28 

36 
27 

29 
23 

29 
25 

29 

19 

29 
15 

30 
12 

36 
14 

43 
11 

53 
20 

57 
27 

60 
25 

64 
30 

68 
36 

63 
36 

58 
26 

54 
49 

57 
44 

51 
28 

61 
24 

52 
22 

49 
40 

47 
44 

46 
38 

38 
24 

50 
17 

61 
29 

48.5 
27,3 

APPALACHIAN 
nuu'^ '  A  1 

ALBERTvlLLE  2  SE 

MAX 

55 
39 

49 
37 

44 
40 

54 
40 

47 
32 

38 
27 

33 
31 

32 
23 

30 
21 

31 
23 

30 
19 

44 
15 

50 
25 

53 
36 

61 

25 

61 
36 

68 
44 

63 
44 

62 
43 

60 
37 

54 
34 

57 
29 

54 
34 

54 
42 

46 
35 

46 
36 

36 
25 

46 
29 

50 

29 

48.6 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

57 
40 

57 
39 

56 
47 

56 
37 

48 
36 

46 
39 

40 
31 

40 
32 

35 
27 

J4 
24 

39 

25 

35 
25 

45 
15 

55 
20 

63 
39 

62 
28 

64 
39 

70 
49 

64 
45 

65 
32 

58 
39 

63 
33 

59 
32 

5B 
26 

58 
30 

61 
44 

53 
35 

53 
40 

40 

30 

50 
16 

56 
30 

52.9 

BIRMINGHAM  MSO  AP 

MAX 

49 
39 

49 
39 

57 
45 

54 
38 

44 

37 

42 
32 

39 
32 

39 
29 

33 
26 

31 
23 

36 
26 

33 

le 

43 
14 

52 
20 

60 
31 

61 
34 

61 
31 

69 

40 

61 
37 

64 
31 

58 
44 

60 
39 

55 
31 

55 
25 

56 
28 

59 
40 

49 
37 

50 
33 

34 

22 

47 
17 

55 
27 

50.2 
31,1 

BRIB5EP0ST 

MAX 

59 
35 

62 
33 

50 
35 

50 
39 

54 
35 

49 

32 

41 
27 

29 
26 

30 
20 

30 
17 

30 
17 

30 
14 

30 
11 

32 
13 

54 
18 

53 
22 

60 
24 

64 

30 

68 
33 

69 
38 

69 
39 

61 
34 

55 

34 

54 
33 

58 
32 

59 
32 

58 
35 

51 
30 

44 

23 

45 
22 

45 
15 

49.8 

GUNTERSVILLE 

MAX 

54 
34 

63 
39 

49 
42 

57 
40 

54 
39 

50 
34 

37 

32 

37 
32 

33 

25 

32 
22 

34 
26 

39 
21 

44 

46 

50 
36 

57 
20 

62 

30 

66 
35 

64 

40 

57 
31 

60 
31 

61 

31 

59 
35 

58 
28 

55 
31 

55 

30 

50 
43 

49 

39 

46 
27 

46 

18 

52 
28 

51.0 

ONEDNTl 

MAX 

MIN 

64 
39 

50 
37 

50 
39 

53 
38 

57 
38 

48 
38 

40 
31 

41 
31 

36 

25 

33 

22 

31 
25 

35 

20 

34 

12 

45 
14 

54 
18 

58 
28 

64 
28 

63 
32 

69 
36 

63 
30 

62 
31 

60 
42 

61 

33 

56 
27 

57 
29 

55 
40 

59 
30 

47 
34 

48 
26 

35 
13 

49 
16 

50.9 
29.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

59 
35 

48 
33 

47 
34 

54 
30 

54 
32 

42 

30 

38 
26 

35 
28 

36 

20 

32 
IB 

31 
18 

32 
15 

34 

11 

44 
15 

52 
26 

55 
23 

60 
26 

62 
28 

69 
39 

63 
26 

60 
35 

56 
40 

60 
26 

54 
21 

58 
22 

53 
36 

56 
38 

52 
31 

49 
24 

33 
13 

50 
21 

49.4 
26.5 

SANO   MT    SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

60 
37 

55 
36 

50 
37 

59 

40 

57 
35 

40 
32 

40 
29 

36 
29 

34 
22 

29 

19 

32 
23 

31 
IB 

42 
14 

50 
20 

52 
35 

57 
24 

60 
35 

67 
43 

64 
44 

64 
30 

64 
42 

60 
42 

57 
33 

54 
25 

54 
31 

52 
42 

48 
40 

45 

42 

42 
25 

45 
16 

49 

30 

50.0 
31.3 

SCOTTSBORO 

MAX 

62 
37 

55 
39 

51 
40 

49 
38 

55 
35 

43 
35 

40 
30 

39 
31 

36 
24 

34 
21 

30 
22 

35 

20 

35 
13 

43 
14 

53 
IS 

56 
22 

60 
24 

61 
28 

68 
45 

60 
28 

63 
33 

55 
42 

62 
32 

54 
24 

56 
25 

56 
29 

54 
43 

48 
36 

48 
28 

45 
20 

45 
20 

50.0 

VALLEY  HEAD 

•          •  • 

MAX 

59 
31 

52 
36 

51 
36 

47 
36 

56 
31 

42 
35 

42 
30 

34 

31 

34 
24 

29 

20 

31 

21 

34 
17 

33 

10 

40 
11 

51 
17 

53 
19 

59 
20 

61 
28 

68 
42 

68 
25 

63 
25 

53 
43 

61 
26 

53 
20 

54 

21 

60 
23 

53 
36 

46 
35 

45 
27 

34 
14 

45 
14 

48.7 

UPPER  PLAINS 

03 

MAX 

ALICEVILLE 

MAX 

65 
35 

55 
38 

59 
30 

56 
30 

55 
31 

47 
36 

45 
31 

47 
28 

37 
25 

33 
23 

35 
20 

37 
21 

40 
25 

41 

27 

56 
29 

65 
23 

65 
25 

63 
30 

72 
39 

65 

30 

64 
35 

66 
36 

64 
31 

56 
22 

57 
22 

56 
30 

56 
39 

57 
30 

59 

28 

40 
15 

50 
13 

53.6 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

59 
40 

50 
40 

53 
40 

59 
39 

56 
41 

45 
39 

41 
32 

40 
31 

40 
25 

35 
25 

33 
25 

36 
24 

34 
16 

46 
22 

55 
22 

64 
29 

64 
30 

65 
32 

70 
42 

65 
32 

53 
33 

60 
40 

63 
35 

56 
35 

59 

29 

55 
32 

60 
44 

53 
40 

52 
32 

39 
19 

50 
21 

52.1 
31.6 

CENTREVILLE 

MAX 

56 

41 

54 

40 

55 
41 

59 

33 

59 
39 

57 
37 

47 

33 

40 
35 

42 

30 

40 
29 

37 
28 

42 
27 

42 
16 

47 

17 

56 
29 

66 
26 

67 
27 

67 
30 

71 
36 

61 

30 

65 
32 

56 
39 

67 
28 

59 
25 

59 
27 

60 
27 

63 
29 

56 
35 

52 
30 

45 
18 

49 

18 

54,6 
30. 1 

CLANTOtI 

MAX 
MIN 

57 
42 

58 
41 

53 
42 

55 
36 

61 
39 

54 
42 

49 

35 

43 
34 

40 
29 

32 
27 

35 
28 

44 
26 

35 
15 

46 
19 

52 
23 

65 
26 

63 
29 

65 
32 

71 
45 

64 
30 

65 
33 

59 
36 

64 
33 

59 
27 

56 
29 

60 
34 

65 

30 

60 
33 

56 
30 

40 
18 

48 
24 

54.1 
31.3 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

55 
33 

48 
34 

47 
35 

56 
33 

57 
33 

39 
31 

40 
27 

33 
29 

33 
22 

28 
18 

30 
17 

32 
16 

35 
13 

45 
20 

53 
33 

59 
25 

63 
26 

60 
36 

68 

39 

64 
30 

60 
35 

63 
36 

60 
26 

54 
22 

60 
23 

53 
29 

52 
40 

47 
37 

48 

25 

36 
15 

49 

15 

49.3 
27,7 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

59 
39 

50 
39 

50 
40 

57 
33 

59 
37 

40 
37 

42 
34 

38 
27 

37 
23 

32 
20 

34 

20 

34 
16 

37 
15 

46 
19 

56 
24 

65 
24 

66 
29 

67 

70 
43 

67 

67 

60 
32 

63 
28 

57 
26 

60 
29 

54 
32 

55 
42 

56 
40 

50 
29 

40 
18 

52 
25 

52.3 
29.3 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

55 
34 

46 
33 

47 
34 

56 
36 

55 
35 

39 
32 

37 
27 

33 
28 

31 
22 

29 

19 

29 
17 

30 
16 

33 
16 

44 
17 

52 
28 

58 
32 

63 
33 

61 
39 

67 
42 

62 
36 

62 
40 

56 
42 

59 
32 

S3 
27 

56 
26 

52 
33 

51 
40 

47 
39 

46 
26 

36 
19 

49 

20 

46. J 
29.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

56 
30 

48 

30 

50 
37 

56 
31 

57 
31 

40 
33 

43 
29 

35 
29 

33 
25 

31 
21 

32 
16 

32 
17 

37 
11 

44 
11 

54 
16 

62 
23 

66 
23 

65 
29 

70 
35 

65 
26 

65 
26 

59 
45 

60 
25 

55 
19 

59 
19 

55 
23 

53 
42 

50 
36 

46 

28 

37 

13 

50 
13 

50.6 
25.5 

JASPER  i  N 

MAX 

Mm 

50 
37 

57 
36 

53 
38 

55 
32 

53 
32 

42 
36 

37 
30 

37 
31 

33 
26 

33 
22 

33 
21 

33 
20 

43 
12 

55 
13 

62 
19 

61 
24 

63 
25 

69 
29 

63 
35 

62 
28 

57 
29 

61 
36 

53 
29 

51 
22 

53 
24 

56 
27 

49 
41 

49 
38 

46 
28 

49 
15 

56 
15 

50.8 
27. J 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

56 
46 

54 
39 

54 
48 

63 

51 

57 
41 

53 
40 

47 
39 

43 

35 

42 

31 

36 

29 

43 

32 

40 
29 

49 
16 

56 
28 

68 
31 

70 
32 

68 
33 

74 
46 

69 
42 

63 
31 

64 
36 

67 
36 

64 
34 

60 
31 

63 

30 

69 
45 

62 
31 

55 
31 

43 

26 

49 
18 

59 
27 

96,8 
34,4 

Smm  R*l*r«oc«  No1««  Following  SlatloD  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY 


Day  of  Month 

o 

0) 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TMORSBV  EXP  STATION 

MAX 

52 

57 

50 

45 

43 

47 

44 

31 

48 

43 

44 

50 

60 

60 

64 

70 

66 

60 

52 

59 

55 

55 

54 

58 

56 

49 

39 

43 

56 

52.2 

MW 

43 

43 

45 

45 

40 

42 

35 

35 

26 

25 

28 

23 

1« 

24 

35 

28 

33 

43 

46 

33 

40 

38 

35 

27 

30 

37 

31 

34 

24 

16 

28 

33.3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

50 

49 

60 

55 

47 

46 

40 

38 

36 

35 

39 

36 

44 

54 

65 

63 

65 

70 

65 

67 

61 

64 

56 

59 

57 

>fl 

59 

57 

40 

46 

58 

53.1 

MIN 

40 

41 

43 

33 

40 

34 

34 

31 

29 

27 

25 

20 

19 

22 

29 

27 

31 

39 

37 

33 

49 

41 

35 

28 

30 

38 

36 

36 

25 

21 

28 

32.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

57 

50 

54 

60 

55 

46 

47 

41 

40 

36 

35 

42 

36 

46 

56 

64 

65 

66 

72 

64 

66 

62 

64 

57 

57 

53 

61 

57 

94 

39 

49 

53.5 

MIN 

41 

41 

41 

40 

37 

41 

33 

33 

29 

27 

27 

25 

20 

19 

24 

29 

29 

33 

40 

39 

35 

44 

39 

31 

29 

33 

37 

40 

32 

23 

22 

32.5 

VERNON 

MAX 

50 

4B 

60 

58 

50 

44 

41 

36 

32 

35 

34 

36 

43 

53 

62 

65 

65 

70 

67 

66 

61 

61 

56 

57 

55 

54 

54 

49 

40 

49 

60 

52.0 

*          •  • 

MIN 

33 

39 

42 

41 

35 

35 

30 

30 

27 

23 

19 

20 

12 

18 

28 

24 

34 

44 

36 

30 

49 

40 

28 

20 

25 

44 

42 

39 

29 

15 

28 

30.9 

EASTERN  VALLEV 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

54 

50 

5 1 

57 

46 

44 

37 

37 

33 

34 

40 

34 

47 

55 

59 

65 

66 

72 

64 

64 

60 

63 

61 

59 

58 

64 

50 

52 

37 

48 

57 

52.2 

MIN 

43 

42 

44 

39 

37 

36 

34 

33 

28 

26 

26 

19 

16 

21 

35 

28 

29 

40 

37 

31 

42 

39 

36 

29 

26 

41 

36 

37 

23 

18 

25 

32.2 

CALERA  2  SW 

MAX 

63 

61 

59 

58 

57 

46 

49 

4  2 

40 

38 

36 

34 

46 

54 

62 

61 

65 

71 

66 

63 

66 

63 

60 

61 

58 

62 

55 

54 

46 

50 

56 

55.0 

MW 

36 

38 

48 

38 

35 

41 

36 

35 

28 

28 

26 

22 

12 

16 

30 

28 

30 

36 

46 

36 

37 

41 

28 

30 

28 

42 

28 

36 

30 

15 

25 

32.0 

CENTRE  5  SH 

MAX 

SB 

54 

50 

47 

57 

45 

44 

36 

35 

30 

32 

37 

35 

45 

53 

58 

60 

61 

71 

63 

64 

58 

63 

58 

59 

58 

57 

48 

48 

35 

47 

5C.9 

Mm 

37 

38 

38 

40 

35 

37 

30 

29 

25 

22 

25 

19 

13 

16 

26 

22 

25 

36 

43 

26 

34 

36 

35 

28 

25 

34 

40 

34 

26 

16 

21 

29.9 

CHIL0ERS8URG  HTR  PLANT 

MAX 

60 

52 

60 

54 

45 

43 

42 

36 

33 

41 

37 

46 

57 

63 

65 

66 

72 

66 

62 

62 

66 

64 

59 

59 

65 

57 

55 

50 

51 

56 

55.0 

MIN 

37 

42 

45 

46 

35 

42 

35 

34 

28 

27 

30 

26 

14 

18 

35 

23 

27 

37 

47 

30 

35 

46 

32 

25 

28 

42 

32 

38 

30 

16 

25 

32.9 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

58 

52 

49 

46 

57 

43 

42 

35 

34 

30 

33 

36 

35 

48 

58 

56 

60 

62 

71 

64 

60 

60 

63 

57 

59 

54 

53 

48 

48 

32 

50 

50.1 

MIN 

42 

41 

41 

42 

38 

36 

32 

32 

26 

24 

24 

22 

15 

15 

18 

26 

26 

30 

39 

31 

31 

42 

40 

29 

29 

30 

42 

39 

26 

18 

18 

30.6 

PELL  CITV  1  NNE 

MAX 

60 

53 

49 

53 

56 

45 

42 

36 

37 

32 

33 

39 

35 

45 

55 

61 

60 

64 

71 

63 

62 

59 

63 

58 

59 

55 

63 

50 

53 

36 

48 

51.9 

MIN 

37 

39 

40 

44 

35 

36 

33 

33 

27 

25 

25 

23 

13 

13 

17 

24 

24 

27 

40 

29 

29 

39 

34 

25 

25 

28 

35 

34 

30 

15 

16 

28.8 

SYLACAUCa  <>  NE 

MAX 

57 

50 

54 

60 

53 

46 

43 

39 

37 

35 

42 

36 

49 

55 

63 

65 

66 

71 

66 

69 

64 

64 

62 

60 

61 

66 

57 

55 

44 

51 

58 

54,6 

MIN 

40 

40 

45 

42 

35 

42 

35 

34 

30 

27 

31 

26 

14 

19 

30 

33 

29 

42 

44 

31 

34 

40 

40 

30 

27 

42 

29 

35 

30 

15 

26 

32.8 

TALLADEGA 

MAX 

55 

50 

52 

56 

53 

40 

42 

37 

37 

35 

42 

35 

56 

55 

62 

64 

67 

72 

68 

68 

66 

64 

62 

59 

60 

53 

55 

55 

51 

59 

60 

54.6 

•          •  • 

Mm 

37 

39 

43 

44 

31 

39 

29 

32 

25 

23 

27 

22 

14 

19 

32 

26 

41 

47 

37 

35 

37 

32 

24 

25 

30 

34 

27 

30 

23 

24 

30.6 

PIEDMONT  PLATEAJ 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

62 

60 

53 

54 

63 

55 

50 

42 

39 

33 

35 

43 

40 

50 

56 

65 

63 

65 

73 

65 

66 

64 

65 

63 

60 

62 

65 

62 

55 

36 

5 1 

55.4 

Mm 

42 

41 

44 

45 

37 

40 

36 

33 

29 

26 

27 

25 

16 

20 

2 1 

2  6 

29 

34 

48 

31 

36 

40 

35 

28 

32 

35 

32 

34 

30 

18 

22 

32.1 

ASHLAND 

MAX 

60 

60 

60 

50 

59 

52 

47 

39 

35 

29 

32 

40 

39 

47 

59 

60 

62 

64 

69 

62 

66 

60 

62 

62 

55 

62 

62 

56 

53 

37 

49 

53.2 

Mm 

39 

39 

39 

41 

34 

34 

33 

3i 

26 

23 

23 

22 

15 

18 

2 1 

2 1 

2 1 

32 

45 

33 

33 

40 

31 

28 

29 

34 

31 

36 

27 

14 

15 

29.3 

CAMP  HILL  2  NM 

MAX 

62 

58 

53 

55 

63 

55 

51 

43 

37 

32 

34 

42 

37 

45 

53 

64 

65 

70 

72 

64 

66 

65 

64 

62 

58 

60 

65 

60 

55 

35 

49 

94.6 

Mm 

46 

41 

40 

45 

35 

36 

35 

32 

30 

26 

27 

25 

14 

15 

1 7 

27 

29 

31 

40 

29 

30 

41 

34 

26 

27 

31 

29 

30 

30 

15 

16 

30.0 

HEFLIN 

MAX 

55 

55 

50 

56 

56 

45 

40 

35 

32 

29 

31 

37 

3 1 

46 

53 

59 

65 

65 

70 

62 

65 

58 

62 

58 

57 

60 

60 

5  2 

50 

32 

49 

50.8 

Mm 

35 

37 

40 

39 

31 

33 

32 

31 

26 

22 

23 

21 

9 

10 

1 6 

1 9 

19 

23 

40 

26 

28 

37 

28 

24 

24 

25 

35 

35 

27 

13 

15 

26.6 

LAFAYETTE 

MAX 

59 

52 

63 

55 

5  ^ 

45 

35 

35 

33 

41 

38 

46 

56 

65 

64 

65 

71 

66 

67 

65 

67 

65 

60 

60 

65 

6 1 

46 

5 1 

59 

55.4 

Mm 

46 

39 

42 

45 

35 

41 

33 

31 

29 

25 

29 

25 

15 

22 

35 

28 

33 

43 

50 

33 

37 

42 

36 

28 

29 

44 

32 

40 

28 

17 

27 

33.5 

MARTI.'I  DAM 

MAX 

57 

52 

53 

62 

57 

52 

47 

40 

40 

36 

42 

40 

50 

50 

62 

60 

68 

72 

64 

64 

65 

67 

65 

56 

60 

68 

61 

56 

46 

50 

59 

55.6 

Mm 

46 

44 

47 

49 

39 

42 

36 

34 

31 

30 

33 

29 

25 

21 

30 

31 

32 

44 

48 

34 

42 

37 

35 

32 

30 

46 

30 

39 

32 

20 

26 

35.4 

OPELIKA 

MAX 

63 

56 

53 

55 

62 

59 

52 

45 

36 

34 

34 

41 

40 

49 

55 

64 

65 

65 

72 

65 

66 

66 

65 

59 

61 

66 

63 

57 

54 

49 

50 

55.5 

Mm 

50 

41 

42 

44 

37 

41 

35 

31 

31 

26 

27 

25 

17 

18 

20 

32 

29 

32 

47 

31 

33 

36 

31 

29 

29 

31 

31 

32 

18 

19 

24 

31.3 

ROCKFORD  2  NNM 

MAX 

57 

61 

52 

55 

60 

53 

48 

44 

41 

31 

35 

43 

39 

49 

55 

65 

66 

66 

70 

65 

65 

62 

65 

62 

59 

61 

66 

61 

54 

40 

90 

54.8 

Mm 

40 

40 

44 

44 

37 

39 

34 

32 

26 

25 

25 

24 

15 

23 

25 

30 

31 

33 

46 

36 

40 

41 

37 

26 

26 

36 

31 

33 

29 

16 

17 

31.8 

ROCK  MILLS 

MAX 

62 

62 

62 

46 

54 

56 

52 

41 

36 

33 

32 

41 

40 

49 

55 

64 

63 

65 

69 

65 

64 

62 

64 

64 

60 

62 

60 

60 

55 

37 

52 

54.5 

*          •  • 

Mm 

46 

42 

42 

40 

32 

34 

35 

32 

31 

25 

25 

24 

13 

16 

2 1 

23 

26 

40 

29 

30 

37 

29 

24 

26 

30 

30 

35 

30 

15 

20 

29.2 

PRAIRIE 

06 

DAYTON  I  N 

MAX 

54 

5 1 

57 

67 

67 

51 

48 

42 

41 

33 

35 

39 

36 

46 

57 

65 

66 

69 

72 

65 

66 

63 

67 

5  8 

5  7 

5  8 

63 

55 

40 

56 

5  5.0 

Mm 

42 

41 

41 

45 

45 

43 

36 

36 

31 

29 

30 

27 

18 

20 

24 

34 

34 

46 

35 

38 

41 

39 

31 

31 

40 

31 

32 

33 

20 

20 

33.8 

DEHOPOlIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

54 

49 

54 

65 

58 

5 1 

46 

43 

40 

34 

35 

40 

37 

47 

58 

65 

64 

69 

72 

65 

64 

68 

58 

59 

6 1 

94 

40 

54  4 

Mm 

45 

42 

43 

43 

43 

42 

36 

37 

31 

30 

30 

29 

21 

25 

30 

29 

37 

42 

37 

35 

46 

42 

31 

30 

35 

34 

32 

33 

21 

20 

34.1 

GAINESVILLE 

MAX 

55 

49 

55 

62 

57 

49 

44 

40 

38 

33 

34 

38 

36 

46 

58 

64 

66 

66 

72 

65 

67 

65 

66 

58 

59 

56 

5  3 

38 

93  5 

Mm 

41 

40 

40 

36 

36 

40 

35 

33 

29 

27 

28 

25 

20 

20 

26 

29 

37 

45 

36 

37 

41 

36 

29 

29 

35 

37 

41 

32 

20 

21 

32.6 

GREENSBORO 

MAX 

64 

47 

49 

56 

62 

55 

56 

47 

35 

38 

39 

38 

45 

55 

65 

63 

69 

72 

64 

66 

60 

66 

58 

59 

60 

59 

90 

48 

5  9 

5  5.1 

Mm 

44 

40 

41 

40 

41 

42 

34 

32 

29 

27 

27 

27 

19 

24 

40 

41 

35 

49 

37 

36 

27 

29 

42 

31 

41 

31 

20 

34 

34.6 

HAYNEVILLE 

MAX 

64 

52 

55 

64 

62 

56 

52 

48 

42 

34 

35 

43 

32 

48 

56 

66 

68 

66 

7  3 

65 

63 

65 

68 

57 

70 

56  6 

Mm 

42 

43 

41 

43 

39 

41 

39 

35 

32 

30 

30 

26 

16 

20 

28 

40 

47 

33 

41 

42 

39 

34 

30 

34 

32 

32 

34.9 

LIVINCSTUN  2  SU 

MAX 

55 

46 

62 

66 

59 

50 

44 

40 

39 

34 

40 

40 

35 

45 

57 

68 

68 

67 

7  1 

66 

67 

70 

54  8 

Mm 

41 

40 

40 

37 

36 

42 

32 

35 

29 

28 

28 

26 

16 

20 

30 

36 

46 

32 

36 

42 

34 

27 

30 

34 

30 

35 

32 

18 

22 

sail 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

56 

53 

55 

60 

59 

54 

48 

42 

4  1 

33 

35 

41 

37 

47 

55 

66 

64 

67 

.^^ 

Mm 

43 

41 

42 

46 

40 

43 

37 

36 

31 

28 

28 

28 

16 

19 

28 

29 

37 

47 

34 

34 

39 

38 

32 

32 

34 

33 

33 

32 

19 

20 

33.1 

MINTER  3  NM 

MAX 

56 

52 

56 

65 

59 

56 

49 

44 

4 1 

33 

34 

44 

35 

48 

54 

64 

64 

67 

72 

63 

64 

39 

Mm 

43 

42 

42 

53 

42 

43 

36 

33 

32 

30 

30 

29 

21 

21 

27 

36 

36 

36 

46 

36 

36 

40 

38 

35 

34 

37 

35 

35 

33 

21 

21 

35.1 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 

56 

53 

61 

63 

58 

53 

48 

43 

36 

36 

44 

38 

48 

56 

68 

64 

68 

74 

66 

64 

65 

67 

62 

59 

58 

68 

62 

56 

43 

50 

60 

56.5 

Mm 

47 

44 

50 

43 

41 

41 

38 

37 

32 

31 

32 

24 

20 

22 

29 

44 

42 

33 

49 

45 

41 

36 

32 

41 

36 

41 

27 

22 

30 

36.0 

SELMA 

MAX 

59 

52 

56 

61 

59 

54 

4B 

42 

42 

4  1 

66 

67 

68 

68 

59 

62 

62 

60 

52 

6 1 

Mm 

45 

43 

43 

56 

42 

45 

39 

36 

32 

29 

32 

29 

19 

24 

39 

31 

39 

47 

55 

37 

52 

44 

41 

36 

35 

46 

37 

48 

30 

23 

33 

38!3 

UNION  SPRINGS 

MAX 

63 

58 

55 

63 

64 

62 

52 

47 

41 

36 

44 

42 

40 

49 

57 

65 

66 

66 

73 

65 

66 

64 

68 

62 

62 

62 

66 

70 

59 

40 

57.4 

Mm 

^0 

43 

46 

51 

39 

42 

40 

38 

33 

29 

30 

29 

19 

24 

29 

33 

34 

40 

50 

35 

36 

43 

43 

37 

36 

37 

36 

33 

21 

11 

35.9 

S««  RttlarsDc*  Nolat  Following  SuUod  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

MAX 

65 

57 
43 

59 
4  5 

67 
55 

67 
44 

64 
42 

54 
42 

53 
39 

42 
34 

38 
31 

37 
32 

44 

30 

36 
22 

49 

20 

55 
24 

67 
28 

65 
29 

69 
30 

74 
47 

66 
30 

67 
34 

65 
36 

66 
33 

53 
35 

56 
29 

60 
36 

68 
31 

64 
30 

50 
34 

42 

20 

54 
27 

58.0 
34.2 

MAX 

59 
^2 

56 
44 

74 
52 

74 
49 

70 
'•7 

65 

50 

52 
42 

50 
40 

42 
33 

35 
31 

43 
30 

40 
30 

52 
20 

59 
21 

69 
33 

70 
30 

70 
32 

71 
4  1 

69 
55 

70 
35 

66 
55 

69 
36 

69 
39 

64 
39 

60 
34 

66 
49 

69 
32 

63 
50 

57 
35 

53 
20 

65 
32 

61.2 
38.0 

MAX 

MIN 

5* 
*3 

49 
39 

50 
39 

42 

40 

42 

49 
40 

46 
37 

43 

30 

36 

30 

37 
31 

49 

43 

50 

56 

60 
38 

57 
39 

59 
39 

38 

35 

60 
35 

65 
39 

66 
39 

59 
37 

61 
37 

60 
36 

61 

53 
25 

58 
29 

53.4 
35.7 

MAX 
MIN 

64 
*l 

62 
39 

59 
45 

67 
56 

69 
41 

64 
38 

60 
38 

51 
36 

42 
35 

39 
31 

36 
31 

44 

30 

37 
16 

56 
19 

59 
25 

69 
26 

68 
28 

68 
32 

74 
45 

71 
30 

68 
34 

69 
43 

70 
35 

65 
35 

60 
30 

50 
34 

58 
34 

57 
35 

><■ 

33 

42 
19 

53 
22 

58.6 
33.5 

MAX 

60 
48 

57 
45 

73 
52 

71 
60 

65 
^7 

64 

52 

53 
43 

53 
40 

43 

35 

37 
31 

46 

30 

42 
31 

53 
16 

58 
20 

70 
31 

69 
27 

71 
29 

72 
36 

69 
5  5 

71 
3 1 

69 
53 

70 
37 

65 

31 

62 
36 

59 
30 

68 
48 

68 
30 

61 
50 

55 
35 

54 
19 

63 
30 

51.0 
37.4 

MAX 

MIN 

53 
43 

51 
36 

70 
41 

70 
43 

56 

36 

54 

40 

47 
32 

44 

32 

39 
25 

35 
25 

40 
26 

36 
23 

47 
15 

56 
18 

66 
31 

65 
25 

69 
3 1 

72 
37 

67 
44 

66 
30 

64 
4  3 

68 
36 

61 
35 

58 
40 

58 
37 

65 
4  1 

63 
36 

59 
39 

45 

i  7 

52 
15 

64 
27 

56.8 
32.6 

MAX 

59 
42 

53 
39 

76 
45 

69 
46 

68 
*(4 

56 
42 

46 
34 

40 
33 

39 
27 

37 
26 

39 
27 

39 
26 

51 
17 

60 
22 

72 
36 

72 
34 

71 
37 

72 

70 
46 

70 
35 

70 
54 

70 
39 

65 
36 

60 
32 

57 
33 

63 
44 

67 

30 

60 
40 

52 
3 1 

55 
26 

65 
33 

59.1 
35.6 

MAX 

60 
52 

62 
43 

58 
44 

66 
5  I 

67 
42 

63 
46 

51 
40 

48 
33 

38 
32 

37 
29 

35 

30 

42 
29 

37 
19 

46 
29 

55 
34 

65 
35 

65 
36 

67 
4  1 

73 
50 

6! 
43 

67 
42 

64 
44 

68 

63 
37 

60 
36 

65 
37 

69 
37 

62 
44 

58 
33 

40 
2 1 

49 
2  1 

67.0 
37.2 

MAX 

MIN 

66 

53 

58 

45 

58 
45 

67 
57 

71 

65 
47 

55 
43 

51 
36 

40 
36 

39 

31 

37 
31 

45 
29 

37 
22 

50 
25 

56 
30 

68 
36 

64 

38 

67 
39 

72 

66 
43 

66 
38 

65 
43 

69 

65 
40 

60 

40 

58 
44 

57 
33 

68 
33 

62 

41 
23 

51 
24 

58.3 

MAX 
MIN 

64 
56 

57 
46 

56 
46 

64 
48 

67 
38 

65 

53 
42 

49 
34 

39 
32 

40 
3 1 

36 

32 

44 

31 

36 
23 

49 
17 

58 
20 

67 
25 

66 
28 

67 
30 

75 
52 

66 
30 

67 
38 

67 
42 

70 
37 

66 
35 

63 
29 

61 
37 

68 
33 

65 
4  1 

53 

42 
19 

49 
25 

57.8 

MAX 
MIN 

67 
55 

60 
46 

61 
44 

69 
57 

66 
46 

62 
46 

52 
42 

51 
40 

42 
33 

36 
31 

36 
30 

44 

29 

37 
19 

51 
21 

55 
22 

66 
31 

66 
33 

68 
39 

71 
47 

66 
34 

67 
35 

65 
39 

68 
39 

64 
36 

50 
34 

59 
35 

66 
33 

65 
33 

61 

43 

20 

54 

2 1 

58.2 
35.6 

MAX 
MIN 

57 

52 
42 

59 
42 

71 
53 

66 
*t7 

61 
47 

50 
39 

48 

38 

41 

3 1 

33 
29 

34 
28 

41 

29 

41 
19 

51 
21 

57 
25 

69 

35 

69 
38 

70 
43 

73 

68 
38 

70 
42 

65 
40 

59 
40 

63 
37 

59 
35 

56 
41 

64 
32 

66 
32 

58 

42 
2 1 

55 
22 

57.4 
35.8 

MAX 

MAX 
MIN 

53 
43 

47 
42 

73 
4  5 

68 

43 

63 
42 

51 
40 

47 
35 

41 
35 

38 

30 

35 
30 

39 

32 

38 

28 

49 
18 

60 
20 

71 
30 

70 
28 

70 
32 

70 
4  1 

09 

67 

32 

69 
50 

70 
36 

65 
34 

61 
29 

57 
30 

60 
47 

50 
26 

56 
40 

<.7 

55 
18 

53 
30 

57.5 
34  . 5 

MAX 
MIN 

59 
44 

53 
43 

56 
43 

65 
46 

64 

42 

61 
44 

50 
40 

49 

36 

41 
33 

34 

30 

34 
30 

35 

20 

44 

21 

50 
21 

56 
23 

66 
32 

67 
32 

67 
40 

73 
46 

65 
35 

66 
36 

63 
40 

67 
40 

62 
35 

58 
34 

59 
39 

69 
32 

64 
33 

60 
32 

39 
20 

51 
21 

56.4 
34.3 

MAX 
MIN 

65 
HO 

50 
46 

57 
46 

68 
53 

74 
^4 

66 
4& 

55 
44 

51 
35 

40 
32 

40 
31 

38 
32 

44 
31 

39 
24 

48 
24 

55 
31 

67 
33 

63 
35 

67 
38 

73 
50 

65 
39 

67 
4  1 

66 
45 

70 
45 

62 
4  1 

60 
37 

57 
42 

69 
39 

63 
38 

60 
35 

45 
24 

49 
24 

58.2 
37 . 5 

MAX 
MIN 

5B 
46 

55 
43 

56 
43 

67 
52 

04 
HZ 

62 
43 

50 
39 

49 
35 

41 
33 

34 
30 

34 

30 

42 

2  8 

35 

20 

52 
22 

56 
29 

66 
32 

68 
34 

66 
39 

74 
9 

65 
39 

66 

63 
44 

68 
42 

63 
34 

60 
35 

60 
4  1 

69 
33 

65 

36 

59 
32 

42 
22 

53 
24 

57.0 
35.0 

MAX 
MIN 

MAX 

MAX 

MIN 

64 
55 

55 
44 

55 
44 

58 
46 

64 
34 

64 
34 

53 
40 

47 
33 

39 
31 

38 

30 

36 
30 

43 

30 

40 
15 

49 

15 

57 
18 

67 
23 

64 

22 

67 
25 

71. 
41 

73 
28 

66 
27 

68 
39 

68 
34 

65 
31 

61 
27 

01 
28 

59 
31 

64 
30 

60 
35 

42 
17 

50 
15 

57.5 
30.8 

MAX 

55 
42 

50 
40 

57 
40 

70 
47 

60 
4  1 

54 
44 

47 
36 

42 

36 

40 
89 

32 
28 

33 
26 

40 
28 

37 
16 

50 
19 

56 
23 

66 
33 

69 
34 

69 
42 

70 
4  5 

67 
36 

68 
39 

65 
t»4 

68 
38 

61 
32 

60 
32 

60 
37 

62 

30 

65 

31 

58 
31 

42 
20 

54 
20 

55.8 
33.6 

MAX 
MIN 

58 
48 

53 

43 

68 
50 

68 
55 

62 
<.2 

59 
46 

50 
41 

45 
3» 

44 
31 

35 
31 

43 
31 

39 
23 

51 
21 

56 
25 

67 
36 

66 
35 

68 
40 

74 
48 

65 
54 

65 
40 

63 
47 

68 
41 

63 
43 

59 
35 

58 
37 

69 
46 

64 
35 

60 
46 

46 
32 

51 
20 

59 
35 

57.9 
38.7 

MAX 
MIN 

57 
44 

58 
43 

70 
40 

69 
42 

64 
40 

59 
45 

49 
37 

41 
37 

39 
29 

36 
28 

43 
26 

38 
26 

45 

17 

55 
24 

72 
26 

76 
27 

71 
27 

76 
36 

69 
46 

69 
40 

66 
5 1 

70 
31 

72 
28 

63 
30 

62 
28 

61 
40 

54 
27 

63 
40 

47 
32 

52 
1 5 

64 
26 

59.4 
33.4 

MAX 

MIN 

55 
46 

56 
44 

74 
52 

70 
57 

63 
50 

65 
46 

50 
42 

46 
38 

40 
32 

34 
30 

43 
29 

36 
28 

53 
22 

56 
25 

72 
39 

73 
38 

71 
42 

70 
50 

68 
53 

70 
4  1 

70 
58 

70 
40 

63 
46 

52 
40 

58 
4  1 

65 
49 

69 
37 

60 
44 

45 

58 
25 

65 
38 

59.6 
40.5 

MAX 
MIN 

64 
42 

57 
40 

70 
48 

71 
45 

72 
45 

70 
48 

66 
44 

55 

35 

42 
29 

47 
26 

43 
27 

41 
25 

46 
16 

55 
20 

64 
34 

70 
32 

72 
38 

67 
47 

72 
4  8 

60 
45 

70 
50 

66 
43 

68 
39 

55 
48 

60 
35 

62 
48 

63 

50 

55 
33 

50 
3  1 

60 
2 1 

67 
35 

61.5 
37.7 

MAX 
MIN 

59 

58 
44 

75 
53 

72 
58 

65 
3 1 

61 
50 

55 
44 

52 
4  1 

42 
33 

36 
32 

47 
30 

41 
30 

47 
2 1 

58 
25 

70 
34 

70 
40 

70 
43 

70 
5 1 

70 
54 

69 
39 

70 

66 
47 

64 
42 

63 
42 

59 
43 

62 
5  1 

52 
36 

60 
45 

45 

57 
25 

67 
40 

60.2 
41.4 

MAX 
MIN 

58 

50 

53 
46 

67 
48 

71 
57 

65 
54 

65 
54 

56 
48 

60 
4h 

46 
38 

40 
34 

39 
35 

44 

32 

36 
32 

49 

35 

51 

40 

57 
46 

62 

50 

68 
53 

59 
46 

62 

50 

96 
35 

47 
35 

55,1 
43*0 

MAX 
MIN 

55 
47 

57 
^.6 

73 
53 

70 
56 

63 
52 

66 
46 

49 
42 

44 

38 

38 
33 

36 
32 

43 
32 

40 
26 

51 
22 

59 
27 

72 
40 

70 
40 

70 
45 

70 
53 

70 
46 

67 
41 

71 
53 

72 
46 

65 

48 

03 
HZ 

60 
42 

64 
45 

68 
39 

62 
41 

47 

30 

57 
27 

67 
42 

60.0 
^1*0 

MAX 
MIN 

71 
48 

56 
45 

65 
46 

75 
61 

73 
50 

67 
52 

61 
45 

55 
43 

46 

34 

42 
32 

37 
30 

48 

30 

41 
22 

53 
24 

60 
36 

73 
36 

71 
39 

70 
45 

71 
42 

70 
40 

57 
4  1 

65 
40 

62 
42 

64 
37 

67 
40 

53 
35 

46 
24 

56 
26 

60.3 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

CD4ST4L  PLilN  0 
ANOALUSU  1  Nt< 
ATMDRE  1  SW 
BEATRICE   1  E 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
CAHOEN  3  Nt. 
CHATOM  3  N 
CLAYTON 

ENTERPRISE  3  NH 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

OZARK  6  NNK 

PHENU  CITY  2  NNW 

P1TT5VIEW 

THOHASVILLE 

TROY 

WHATLEY 

•  •  * 

GULF  0 
BAY  HINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
MOBILE  W50  IP 
ROBERTSOALE  1  E 


S««  R«l*r«DC«  Nol«K  FoUowlng  Sutloo  Ind*x 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
JANUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

o 
a> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

9- 

o- 

.50-.99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
Direct 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fostes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

O 
O 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM 

WSO 

AP 

1 

1.2 

7.8 

36 

SE 

21 

76 

82 

60 

64 

4 

3 

1 

2 

4 

G 

14 

43 

7.0 

HUNTSVILLE 

WSO 

AP 

3 

1.1 

9.2 

32++ 

21 

18 

78 

81 

64 

69 

2 

3 

2 

1 

4 

C 

12 

6.5 

MOBILE  WSn 

AP 

2 

2.5 

10.1 

35++ 

21 

21 

84 

87 

64 

74 

4 

3 

9 

0 

0 

0 

16 

6.9 

MONTGOMERY 

WSO 

AP 

3A 

2.0 

6.1 

29 

W 

28 

75 

81 

57 

60 

4 

4 

6 

2 

1 

0 

17 

48 

6.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

 ^  JANUARY  1973 


Station 

i 

V 

Q 

(IN) 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

« 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

AUBUDN  AORONaMY  FARM 

2 

MAX 

59 

55 

51 

62 

61 

5e 

46 

42 

40 

38 

47 

42 

58 

52 

57 

60 

57 

63 

64 

61 

55 

61 

62 

60 

58 

58 

62 

57 

47 

51 

54.7 

MI^ 

5  3 

46 

40 

4C 

36 

34 

34 

34 

3^ 

3C 

44 

46 

46 

4! 

4  1 

4C 

45 

42 

42 

1 

35 

41.6 

MAX 

59 

56 

51 

55 

56 

59 

55 

48 

43 

42 

40 

47 

43 

47 

50 

54 

56 

55 

60 

62 

58 

49 

60 

60 

58 

56 

57 

60 

56 

48 

51 

53.3 

MI^ 

55 

51 

1.6 

51 

"19 

49 

48 

43 

42 

38 

37 

38 

35 

36 

37 

35 

40 

42 

49 

47 

48 

46 

48 

45 

44 

46 

44 

45 

44 

39 

38 

43.8 

8 

MAX 

58 

55 

51 

52 

57 

55 

54 

48 

42 

41 

39 

43 

40 

42 

44 

49 

39 

50 

55 

58 

54 

52 

55 

55 

53 

52 

53 

54 

53 

45 

46 

49.6 

HIN 

55 

51 

^8 

50 

49 

46 

48 

42 

'•I 

38 

37 

36 

36 

34 

36 

39 

36 

39 

45 

47 

47 

48 

48 

46 

44 

43 

44 

44 

45 

39 

37 

43.2 

ENTERPRISE  3  NH 

<. 

MAX 

62 

59 

56 

60 

63 

60 

59 

55 

51 

48 

45 

47 

42 

45 

47 

50 

52 

54 

57 

60 

58 

58 

60 

56 

56 

52 

58 

58 

58 

49 

50 

54.4 

59 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

51 

48 

44 

43 

42 

38 

36 

39 

41 

44 

45 

50 

50 

50 

52 

52 

50 

48 

48 

48 

48 

49 

41 

41 

48.1 

HEADLAND 

MAX 

60 

67 

58 

62 

64 

60 

60 

57 

52 

50 

47 

47 

47 

45 

45 

49 

49 

51 

56 

58 

54 

57 

57 

56 

54 

52 

56 

54 

55 

50 

48 

54.1 

MIN 

57 

52 

55 

55 

57 

56 

56 

50 

48 

45 

46 

43 

42 

40 

40 

42 

44 

45 

48 

50 

48 

51 

52 

52 

49 

49 

49 

49 

49 

43 

43 

46.5 

PITTSVIEW 

<. 

MAX 

69 

60 

6* 

62 

61 

58 

62 

55 

51 

50 

48 

48 

45 

48 

49 

52 

53 

52 

57 

64 

55 

56 

58 

56 

55 

53 

56 

56 

59 

51 

49 

55.2 

MIN 

52 

56 

<.9 

49 

52 

46 

51 

47 

43 

43 

43 

42 

42 

39 

40 

41 

42 

42 

44 

49 

46 

47 

48 

46 

46 

44 

47 

46 

47 

42 

40 

45.5 

ALL  MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  LISTED  OBSERVATION  TIMES 

AUBURN  AGRONOMY  FARM  :  CHESTERFIELD  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  TEMPERATURES. 

ENTERPRISE  3  Nw  ,  ORANGEBURG  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  THERMOMETERS. 

HEADLAND  ,  DOTHAN  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS. 

PITTSVIEW  ,  IZAGORA  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  SOIL  THERMOtlETERS . 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  11  - 


EVAPORATION  AND  WIND  '^'"«a 


Stalion 

Day 

Of  Month 

3 ..  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

i 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

H  °< 

PIEDMONT  PL4TE4U 

05 

MARTIN  D»M 

EVA 
MIN 

>  .1 
)  6 

)  .01 
k  5 

i  .0 

)  2 

.0 

S  2 

L  .0< 
h  1 

•  .0( 
)  6 

i  • 

i  7( 

)  5. 

.0< 
>  6 

.0( 

5. 

.01 

111 

)  .O" 

i  3< 

r  .0. 
i: 

.04 

)  18 

.01 

2: 

.03 

)  IC 

.0" 

I? 

.1! 

2< 

.Oi 

< 

.Oi 

>  2" 

- 

»3 

.14 

1 

.0 

1 

)  .04 

)  2i 

.0! 
3t 

,0( 

1! 

.0" 

r 

r  .oe 

r  7] 

.14 

3? 

.02 

1  ( 

2.03B 
>  1125 

•       •  • 

PRAIRIE 

06 

dehopolis  lock  and 

DAM 

EVAI 
WINI 
MAX 
MIN 

.0 

)  9 
5 

r  .o( 

!  6( 
t  «( 
k  <ii 

6( 
4i 

4< 

>  3' 

:( 
«■ 

.1 

.  r 

.0 

r  »- 

S( 
*! 

.0! 
»C 
)  Si 
3i 

- 

9! 
*C 
32 

« 

lot 

* 

« 

7C 

• 

7( 

* 

121 

« 

.32 

33 
51 
33 

.IC 

4C 
5! 
3t 

.Ol 

22 
SI 
31 

.oe 

2C 
61 
42 

.15 

83 
57 
47 

.IC 

9: 

6! 
44 

.14 

4i 
5; 
4i 

.33 

133 
61 

4e 

.14 

6! 
62 
44 

.0( 

1' 

6C 
4( 

>  .Ot 

It 
62 
3! 

.0; 

4C 
5C 
4C 

.07 

57 
5f 
3! 

.2 

• 

6C 
3! 

.ot 

202 
53 
34 

* 

7 
- 
- 

.24 

2: 
5C 
34 

2.668 
1660 
55.6 
40.6 

*      •  * 

GULF 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVA( 
MAX 
MIN 

.!( 

7( 
5< 

)  .0< 
it 
44 

.0 

7< 

s: 

.0- 

7; 
63 

.1 

7C 

se 

62 

;e 

se 

5c 

it 

.03 

45 
4C 

.04 

45 
36 

.OC 

4e 

36 

.U 

4! 
35 

.0« 
4S 
34 

.03 
51 
35 

.06 

65 
37 

.01 
61 
45 

.05 

6e 

47 

.03 

67 
53 

.11 

73 

se 

.oe 

71 
47 

.03 

6e 

6C 

.IC 

7C 
47 

.oe 
6e 

5C 

.OE 

6" 
4" 

.IC 

62 
44 

.06 

65 
5C 

.IC 

67 
42 

.U 

6: 

5C 

.14 
55 
35 

.03 
5t 
3- 

.11 

62 
44 

2.14B 

62.0 

46.5 

See  Reference  Notes  FoUovrtng  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JANQAHY  1973 


Day  of  month 


3      4  S 


7      8      9     10    11     12     13     14     IS    16    17    18  IS 


20    21  22 


24    2S    28    27    28    29    30  31 


NORTHERN  VALLEY  01 
eELLE  HINA  2  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  WSQ  AP 
HOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 
NEK  MARKET  2 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

•      •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVULE  2  SE 
BIRMINGHAM  WSO  AP 

BRIOCEPORT 
ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

*  •  • 

UPPER  PLAINS  03 

HALEVVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  <•  N 
PRATTVILLE 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

*  *  • 

EASTERN  VALLEY  01 

ANNISTON  FAA  AP 
CENTRE  5  SH 

*  *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ASHLAND 

*  •  * 

PRAIRIE  06 

CAINESVILLE 
LIVINGSTON  2  SW 
MONTGOMERY  WSO  AP 

*  •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ATMORE  i  SU 
CAMDEN  3  NH 
CHATDM  3  N 
CIL8ERT0HN 
HEADLAND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  On  CNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E8UIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


S«*  R*l»r*ne*  Notn  Following  Station  Indmc 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

GULP  08 
B4Y  MINETTE 

CODEN 

nOBILE  WSO  AP 
RQBERTSDALE   1  E 

SNOUPALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOHf ALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNQHFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

See  Haierence  Notea  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDOdn  V  dn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SIX  NOTES) 

HDDCV1LL.C      1  MlNn 

coos 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

; 

IDHN   ^  RTCHRURG 

Ann!  ^riN 

M  U  U  i  J  U  IN 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1 1 

795 

; 

PROF      PAl MFR  GDDSEY 

A  1  n  P  R  T  A 

n  1 

V  1 1  V 

07 

w  T 1  c  n)( 

1 

32 

1  4 

87 

1  7*5 

7  A 

; 

^IDNPV     1       MARnV*  ^R. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0146 

02 

MARSHALL 

\  2 

34 

1  4 

86 

10 

1  i  f  u 

5  P 

5P 

1^ 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  0.  DENHAM 

aliceville 

0178 

03 

P I CKENS 

13 

33 

07 

86 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  Pi  GILLIS 

ANNISTnN   FiA  4P 

0272 

04 

CALHOUN 

M  r*  U  '  'WWII 

7 

33 

35 

85 

5 1 

599 

MID 

MID 

H 

FED,   AVIATION  AGENCY 

ARL E Y  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS ■   DORA  R •   DAV I  S 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

33 

1 5 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

;  H 

GEORGE  M«  BURNS 

A  C  U\t  T  1  1  P    4  U 

v5  f  f 

04 

STt  CLAIR 

33 

<i  1 

S  A 

7  ft 

soft 

7  A 

inwN  T     ^ W T Nin A 1  1 

Ounti    1  t  OniliUALk 

M  1  n  c  11 J  c 

fi  1 

L I MESTnNF 

1  7 

34 

L  A 
1 0 

0  D 

59 

7  7ft 

Q  A 

9  A 

RADIn   STATIDN  WJMW 

ATMQRE  1  SW 

0407 

07 

P  Cr  AMQ  T  A 
C  O  U  ■*  M  D  i  M 

3 

3 1 

0 1 

87 

3 1 

7 

C  YH 

4P 

4P 

C  H 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  \ 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVItLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  COCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

06 

BALDWIN 

9 

30 

53 

67 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

RE ATR I r  E    1  F 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY   L.  B4YLFS 

BCiLE    MINA   2  N 

0655 

01 

L I MESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

CARL  YERBY 

dccccmcq  ecu 

n7S7 

07 

1  p  c  c  p  p  CflM 

2 

33 

7  7 

8  7 

0 1 

fi  D 

6  A 

D  A 1 1 1     MD  ^  P  ^ 

RTllINr.SlEY    1  SF 

0823 

03 

AUTAUGA 

32 

39 

86 

42 

4  7ft 
■t  t  U 

6  A 
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JACKSONVILLE 

JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 
MDNTEVALLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MDULTON 
MDULTDN  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

DPELIKA 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 


PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 
PLANTERSVILLE  2 
PRATTVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSOALE   1  E 


SSE 
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ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILlE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBDRD 
SELMA 
SLOCQMB 
SUTTLE 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  5  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  8L0CTQN 


WETUMPKA 
WHATLEY 
WINFIELD  2 


SW 


7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7576 
7963 

7999 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 

8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 

8859 
8867 
8998 


COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

GENEVA 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 


32  54 

33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  41 
32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 

85  36 
87  11 

86  12 

86  06 

87  44 
86  42 
8b  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


670 
745 
880 
802 
1195 
304 
615 
147 
248 
145 

490 
565 
405 
680 
288 
750 
580 
170 
152 
455 

265 
1040 
190 
640 
205 
850 
640 
110 
458 
500 

190 
170 
468 


7A 
6A 
7A 
7A 
6P 

7A 
5P 


6P 
MID 
7A 
8A 


7A 
5P 


5P 


5P 


7A 
6A 
7A 
MID 
6P 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

6P 
6P 
7A 
6P 
6A 

6A 
MID 
7A 
8A 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
6A 
3P 
7A 

7A 
7A 
7A 


CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST.   BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
MIRAM  W  PRIDMDRE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 

INACTIVE  4/21/71 
J.  F.  SUTTLE/  JR. 

CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LERGY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELLIS  B.  MEINSLER 

JEPTHA  S.  BRANYON 
C   £  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

MARION  M.  SANFDRD 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE/  JR. 


*  DRAINAGE  CODE: 


1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4- 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA  11- 


-  17  - 


l-CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 


REFERENCE  NOTES 

ALABAMA 
JANUARY  1973 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist 
at  National  Weather  Service  Office,  No.  11  Oxmoor  Road,  Birmingham,  Alabama  35209,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional  precipita- 
tion data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  t'ime.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  tabic.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  tabic,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

*^®^®o^^t,»®«^5l?^  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.   20402.  * 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History     for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


CU»aU^'c:n"r:'iShevi?L?"ort?^f^oU:rl880r''''  ""^""'"^  Atmospheric  Administration,  and  1.  compiled  trom  records  on  file  at  the  National 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ROBERTSDALE   1  E 

LOWEST  TtMPERATURE 
FLORENCE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GENEVA 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CALERA  2  SW 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
GENEVA 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HIGHLAND  HOME 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
Z  STATIONS 


76       DATE  08 
8       DATE  17 
9.42 
1.87 

4.20  DATE  02 
15.8 


12       DATE  10 


ALABAMA 


FEBRUARY  1973 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Freezing  rain  and  sleet  began  in  south- 
west Alabama  late  on  the  8th  and  by 
daybreak  of  the  9th,  roads  in  the  area 
were  icy,  and  many  were  closed.  During 
the  morning,   the  precipitation  gradual- 
ly changed  to  snow  and  became  quite 
heavy.     By  the  time  all  precipitation 
had  ended  in  the  east-central  counties 
early  on  the  10th,  much  of  southeast 
Alabama  was  buried  under  the  greatest 
snowfall  of  record. 

The  heaviest  snow  extended  in  a  band 
from  eastern  Conecuh  and  northern  Cov- 
ington Counties  northeastward  to  Lee, 
Russell,  and  Barbour  Counties  adjacent 
to  the  Georgia  border.     In  much  of  this 
area,  snow  depths  of  10-14  inches  were 
common,  with  drifts  to  3  feet.     It  is 
in  this  zone  that  new  records  were 
established,   especially  in  the  coun- 
ties nearest  Columbus,  Ga.     In  most  of 
this  area,   this  storm  exceeded  the 
previous  record-setter  of  February  25, 
1914,   by  several  inches.     For  example, 
in  the  1914  storm  Auburn  received  8.3 
inches  and  Opelika  6.0  inches,  as  com- 
pared to  an  average  of  about  10  inches 
in  the  Auburn-Opelika  area  in  the  1973 
storm . 


At  Mobile  the  snow  amounted  to  3.6 
inches  —  the  most  in  this  century, 
but  not  enough  to  threaten  the  record 
of  6  inches  on  February  14-15,  1895. 
Montgomery's  3.1  inches  did  not  ap- 
proach their  all-time  record  of  11 
inches  in  December  1886. 

There  was  extensive  damage  to  timber, 
due  mainly  to  the  period  of  freezing 
rain  at  the  onset  of  the  storm.  The 
heaviest  timber  damage  appeared  to  be 
south  of  the  zone  of  heaviest  snowfall 
because  the  freezing  rain  was  a  little 
slower  about  changing  to  all  snow  in 
that  area. 

But  the  excessive  weight  of  the  snow, 
occurring  in  an  area  where  even  light 
snow  is  rare,  caused  numerous  awnings, 
carports,  and  farm  buildings  to  col- 
lapse. 

It  is  estimated  that  damage  to  timber 
in  Covington  County  alone  may  have 
exceeded  $1  million.     Combined  damage 
to  property  and  timber  over  the  en- 
tire affected  area  will  fall  into  the 
area  of  $5  million. 


The  snow  extended  all  the  way  to  the 
Gulf  Coast  where  Coden,   in  extreme 
southern  Mobile  County,  received  2.5 
inches.     To  the  north  of  the  heaviest 
snow  zone,  amounts  tapered  off  rather 
sharply  to  only  1  inch  about  10  miles 
north  of  Montgomery. 


Robert  M.  Ferry 
Climatologist  for  Alabama 
National  Weather  Service  Office 
11  West  Oxmoor  Road 
Birmingham,  Alabama  35209 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^^ititlt 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•i 

»  g 

S  1 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Hlghesl 

Dale 

-S! 
e 

i 
S 

• 

To 
O 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Nonnal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mas. 

Mln. 

Total 

Mas.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

0 

S 
5 
° 

1. 00  or  More 

I;! 

ca  « 

*       *  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

52,8 

29,4 

41,1 

69 

26+ 

15 

17 
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0 

1  8 

^ 

5.74 

2,50 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

BELLE   MINA  2  N 

54  •  0 

31 .5 

42 . 8 

68 

5 

17 

17 

6l8 

0 

1 

15 

0 

4.57 

1,15 

14 
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0 

6 

4 

3 

FALKVILLE    I  E 

51.6 

29.2 

40.4 

68 

6 

18 

18 
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0 

1 

16 

0 

4.59 

1.97 

14 

.0 

0 

5 

^ 

2 
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70 

5 
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17 
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1 

21 

0 
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13 
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9 
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HUNTSVILLE   WSO  Ap 

53.5 

31.9 

42.7 
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67 

26* 

19 

17 
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17 

0 

4.84 
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1.67 
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54.4 

32.1 
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67 
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17 
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1 

15 

0 

4.85 

•  63 

1,45 
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MOULTON  2 

54.3 

31.5 

42.9 

70 

5 

16 

17  + 
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1 
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1,32 
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MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

52.6 

29,8 

41.2 

68 

25  + 

16 

17 

659 

0 

1 

19 

0 

4.35 

1,62 

13 

T 

0 

6 

4 

1 

NEW  MARKET  2 

53.2 

28.6 

40.9 

68 

25 

15 

17 

668 

0 

0 

20 

0 

5.46 

1,13 

14 

,0 

0 

6 

5 

5 

RED  BAY 

57. OM 

M 

M 

71 

25+ 

14 

17 

0 

0 

0 

5.22 

2,30 

13 

,0 

0 

4 

4 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

russellvi LLE  2 

52.6 

28.5 

40,6 

70 

26+ 

14 

18  + 

680 

0 

1 

18 

0 

5.46 

2.74 

14 

T 

0 

i 

3 

2 

WATERLOO 

54.2 

28 . 2 

41.2 

71 

25  + 

10 

17 

660 

0 

1 

20 

0 

5.43 

1,75 

13 

T 

0 

i 

4 

2 

D I V I S I  ON 

41.7 

-  3.5 

5.01 

-  ,51 

T 

*       *  * 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

53. 6M 

32. 7M 

43. 2M 

-  1.2 

68 

24 

16 

17 

606 

0 

2 

16 

0 

2.45 

•  3.20 

.87 

14 

T 

T 

16 

4 

3 

0 

BESSEMER  3  SSW 

56, 1 

32.6 

44  .4 

70 

26+ 

16 

11 

571 

0 

1 

14 

0 

2 . 59 

1 , 20 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

BIR^^INGHAM   WSO  6P  R 

53.7 

30.8 

42.3 

-  6.4 

68 

24 

15 

11 

629 

0 

I 

18 

0 

2.33 

-  2,95 

,79 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

BRIDGEPORT 

52,6 

27.5 

40.1 

68 

8 

12 

19 

692 

0 

0 

21 

0 

4.13 

-  1,50 

.0 

0 

CUNTERSVILLE 

54.6 

31.? 

43 . 0 

67 

26  + 

19 

17 

612 

0 

0 

17 

0 

4.14 

1.30 

14 

.0 

0 

5 

5 

1 

ONEDNTA 

52, B 

29.0 

40.9 

69 

25 

15 

11 

659 

0 

I 

19 

0 

3.34 

1,26 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

51.6 

26.9 

39.3 

-  5.6 

68 

25 

14 

17 

715 

0 

2 

2  1 

0 

5,50 

.31 

2,96 

13 

T 

0 

SAND   MT   SUBSTA  AU 

52.4 

31.8 

42.1 

66 

5 

15 

17  + 

634 

0 

1 

17 

0 

3,31 

.  96 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 

SCOTTSBORD 

52.1 

29.1 

40.6 

-  4.9 

68 

27  + 

16 

1 7 

678 

0 

0 

18 

0 

4,55 

-  1.38 

2,02 

14 

.0 

0 

9 

2 

2 

VALLEY  HEAD 

51.3 

25.6 

38.5 

-  5.7 

67 

25 

1 1 

17 

736 

0 

2 

21 

0 

3,36 

-  2.22 

1,12 

14 

T 

T 

17+ 

5 

2 

2 

01 V  I S IQN 

41.4 

-  4.5 

3,57 

-  2,05 

T 

•       •  * 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

58.0 

27.7 

42.9 

73 

7 

14 

12 

614 

0 

0 

19 

0 

3.45 

1,55 

14 

.0 

0 

3 

2 

2 

BANKHEAD  LQCK  AND  DAM 

56.1 

31.5 

43.8 

70 

25  + 

15 

16 

585 

0 

0 

15 

0 

3.69 

1,68 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

CENTREVILLE 

59.3 

29.2 

44.3 

-  5.1 

73 

27 

17 

11 

575 

0 

0 

1 9 

0 

.  0 

0 

3 

3 

CLANTON 

56.3 

31.1 

43.7 

-  5.1 

71 

27  + 

18 

17  + 

590 

0 

1 

17 

0 

2.45 

-  2.76 

,95 

14 

.0 

0 

3 

3 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

52.8 

28.4 

40.6 

70 

6 

13 

17 

675 

0 

1 

18 

0 

4.84 

2,60 

14 

T 

0 

4 

3 

2 

FAYETTE 

55.5 

30.4 

43.0 

72 

7 

17 

18  + 

612 

0 

0 

19 

0 

5.10 

2.75 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

HAlEYVILLE 

52.5 

29,5 

41.0 

69 

25  + 

13 

17 

657 

0 

1 

18 

0 

5  .07 

2.22 

14 

.0 

0 

7 

3 

3 

54 . 5 

25,3 

39.9 

70 

25  + 

12 

12  + 

696 

0 

1 

24 

0 

4.59 

2. 10 

14 

,0 

0 

9 

3 

JASPER  4  N 

53.5 

28.2 

40.9 

70 

5 

17 

17 

657 

0 

0 

20 

0 

5.91 

3.  12 

1* 

,0 

0 

9 

3 

2 

PRATTVILLE 

59.4 

34,2 

46.8 

-  4.3 

74 

7 

2  I 

17 

503 

0 

0 

17 

0 

4.57 

.  ,21 

2.55 

1 

,5 

1 

10 

3 

3 

2 

THDRSBY  EXP  STATION 

52. 7M 

32. 6M 

42. 7M 

19 

17 

527 

0 

0 

16 

0 

,0 

0 

3 

3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

56.7 

33.6 

45.2 

70 

6 

19 

11 

549 

0 

0 

15 

0 

2.75 

1.12 

1 

T 

0 

4 

3 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

56.6 

33.3 

45.0 

-  4.3 

71 

25  + 

20 

12 

555 

0 

0 

14 

0 

2.84 

.  2,48 

1.39 

l* 

,0 

0 

3 

2 

2 

VERNQN 

58,5 

31.4 

45.0 

73 

25 

14 

11 

555 

0 

0 

15 

0 

,0 

0 

01 V  I S I  ON 

43.2 

-  5.5 

4.11 

-  1,30 

T 

*       *  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNtSTON  FAA  AP 

56.8 

31.9 

44,4 

69 

24  + 

18 

11 

571 

0 

1 

16 

0 

2.21 

.87 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

CALERA  Z  SW 

59.8 

31.1 

45.5 

72 

26 

14 

11 

539 

0 

0 

15 

0 

1.87 

-  3,55 

.95 

14 

,0 

0 

3 

1 

0 

CENTRE  5  SW 

53,9 

29.0 

41.5 

68 

8 

16 

17 

550 

0 

1 

20 

0 

2.28 

.  54 

14 

,0 

0 

6 

3 

0 

CHILDERSBURG  HTR  PLANT 

58,6 

32 . 3 

45.5 

72 

24 

17 

11 

541 

0 

0 

15 

0 

1 .92 

.84 

14 

,0 

0 

* 

1 

u 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

53.7 

29.4 

41.6 

-  5.0 

70 

25 

18 

18  + 

651 

0 

1 

20 

0 

2.26 

.74 

14 

.0 

0 

9 

3 

0 

PELL   CITY   1  NNE 

54.9 

28.1 

41.5 

68 

8  + 

12 

16  + 

652 

0 

1 

2  1 

0 

2.62 

1.42 

14 

,0 

0 

4 

3 

1 

SYLACAUGA  <.  NE 

57. 8M 

30. 5M 

44. 2M 

72 

7 

16 

11 

579 

0 

0 

15 

0 

2.14 

.92 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

TALLADEGA 

58.4 

28.0 

43.2 

-  5.6 

70 

26 

15 

1 1 

605 

0 

0 

19 

0 

3.09 

-  2.27 

.75 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

01 V  I S I  ON 

43.4 

-  4.2 

2.30 

-  3,14 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

58.4 

30.9 

44.7 

72 

25  + 

17 

1 1 

564 

0 

0 

19 

0 

3.55 

2.15 

2 

.0 

0 

3 

3 

ASHLAND 

54.5 

29.1 

41.8 

69 

25  + 

15 

18  + 

541 

0 

1 

19 

0 

3.42 

2.10 

2 

.0 

0 

3 

2 

CAMP   HILL   2  NW 

57.1 

28.9 

43.0 

70 

25  + 

14 

11 

608 

0 

0 

20 

0 

4.78 

2.73 

2 

2.0 

4 

3 

HEFLIN 

54.9 

25.3 

40.1 

72 

25 

11 

11 

692 

0 

1 

22 

0 

3.00 

1.50 

2 

.0 

0 

4 

3 

LAFAYETTE 

58.6 

32.8 

45.7 

73 

7 

17 

17 

533 

0 

0 

13 

0 

4.63 

2.10 

1 

2.0 

2 

9 

9 

3 

MARTIN  0AM 

58.1 

35,4 

46.8 

73 

7 

22 

17 

507 

0 

0 

13 

0 

4,58 

-  .24 

2.18 

1 

.0 

0 

9 

3 

□PELIKA 

55. 9M 

29.9m 

43. 4M 

72 

8 

12 

11 

596 

0 

1 

17 

0 

5.35 

2,91 

2 

8.6 

9 

10 

4 

4 

ROCKFORD  2  NNW 

57.5 

30.4 

44.0 

72 

25  + 

15 

11 

584 

0 

1 

18 

0 

2.75 

1.29 

2 

.0 

0 

3 

3 

ROCK  HILLS 

57.9 

27,5 

42.7 

72 

8 

16 

11 

617 

0 

0 

23 

0 

3.71 

2.57 

2 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

43.6 

-  6.2 

4.00 

-  1,04 

1.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PRAIRIE  06 

DivTON  I  N 
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33 . 1 

46.1 

74 

2  Q 

1 1 

52- 

0 

0 

15 

0 

2.82 

1.3! 

.C 

t 

' 

2 

2 

demopolis  lock  And  dam 

57.5 

34 . 1 

45.8 

73 

23 

11 

533 

0 

0 

13 

0 

2  .76 

-  2.22 

1 .44 

9 

.c 

0 

3 

2 

1 

GAINESVILLE 

57.1 

32,1 

44.6 

72 

7 

21 

17 

564 

0 

0 

17 

0 

3.45 

1.56 

2 

.c 

( 

4 

2 

2 

GREENSBORO 

33.6 

46.3 

-  5.1 

72 

7 

1 9 

5  2C 

0 

0 

14 

0 

1  .89 

•  3  •  4  J 

1.1' 

14 

•  ( 

; 

1 

H&YNEVILLE 

59.0 

32.6 

45 . 8 

75 

7 

2 1 

17+ 

530 

Q 

I 

16 

3 . ! 

10 

3 

LIVINGSTON  2  SW 

60.3 

32.5 

46.4 

73 

7  + 

1 8 

1 1 

515 

0 

0 

15 

0 

3.38 

1  •  2( 

14 

.  C 

( 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

57. <. 

32.5 

45.0 

73 

8 

21 

12 

556 

Q 

0 

17 

2  .65 

1.11 

14 

.C 

0 

j 

; 

2 

MINTER  3  NW 

57.1 

33.4 

45.3 

71 

34. 

21 

12  + 

546 

Q 

1 

14 

D 

2.43 

1.08 

2 

3.C 

4 

2 

2 

MONTGOMERY  WSO  Ap  R 

5  8  •  7 

34.9 

46.6 

-  3.5 

74 

7 

2  3 

^  7 

502 

Q 

4.62 

•  26 

2.34 

1 

3 . '. 

3 

10 

i 

; 

2 

selha 

6 1 1  1 

37.6 

49.4 

-  3.7 

74 

7 

23 

17  + 

431 

^ 

E 

2.91 

■  1  §91 

1 .  It 

9 

( 

t 

I 

UNION  SPRINGS 

56  •  4 

32.7 

45.6 

74 

13 

1 1 

53c 

0 

1 

14 

0 

D 

4.46 

w  (2d 

D  1  •  3C 

10 

13. C 

3 

46.1 

7 

3.14 

-  1.64 

2.1 

^         *  Hi 

COASTAL  PLAIN  07 

andalus ia  1  nw 

59.1 

31.5 

45.3 

74 

g 

10 

11 

544 

Q 

15 

3.22 

1.10 

6 

3 

1 

ATmORE   1  SW 

64.2 

37.3 

50.8 

74 

7 

17 

U 

392 

Q 

0 

10 

0 

7.96 

3.90 

2.0 

2 

9 

S 

i 

3 

BEATRICE   1  E 

.  «^ 

34 .  5H 

Q 

BRANTlE Y 

o  1  •  0 

31.3 

40.2 

7^ 

6-f 

1 0 

. 

*  *■ 

92u 

Q 

1 5 

4.61 

■      •  2C 

1.59 

10 

1 

2 

BREWTON  3  SSE 

6*t .  3 

35.1 

49.7 

75 

7 

1 6 

1 1 

422 

0 

0 

13 

c 

5.33 

.  74 

1.31 

6.0 

6 

4 

CAMDEN  3  NW 

60.7 

31.1 

45.9 

73 

7h 

18 

17* 

528 

Q 

Q 

15 

4.05 

1.34 

1 

4 

4 

3 

CMATOM  3  N 

63.8 

34  i  0 

48.9 

75 

7  + 

19 

11 

445 

Q 

1 3 

3.65 

1.58 

14 

T 

0 

3 

3 

2 

C  L AYTQN 

34  •  8 

46.2 

72 

e 

20 

17+ 

523 

0 

1  3 

3.55 

-  1.29 

1 . 63 

14 

12.0 

12 

10 

ENTERPR I SE  3  NW 

59  *  2M 

35 .  OM 

73 

8 

19 

1 1 

495 

0 

Q 

5  . 4  G 

1  *  52 

10 

7.C 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

59)7 

32.3 

46.0 

73 

11 

11 

527 

0 

0 

15 

0 

2.32 

.66 

8.0 

4 

3 

0 

EVERGREEN 

60.1 

33.2 

46.7 

73 

17 

11 

506 

I 

1 5 

8.10 

3.50 

2 

4 

4 

4 

FRISCO  CITY 

60.5 

34.4 

47.5 

74 

17 

11 

485 

Q 

1 3 

4.52 

.00 

1.12 

10 

3.0 

3 

10 

5 

4 

3 

GENEVA 

9.42 

5.11 

4.20 

2 

2.0 

2 

10 

6 

: 

3 

GI lbertown 

62.1 

34.4 

48.3 

74 

7  + 

19 

11 

464 

0 

0 

13 

0 

3.03 

1.52 

14 

1.0 

4 

t 

1 

GREENVILLE 

58. 2M 

31. 9M 

45. IM 

-  8.2 

72 

6  + 

18 

12  + 

553 

0 

0 

0 

4.35 

.  ,39 

2.00 

2 

6.0 

4 

3 

2 

HEADL  AND 

CO  ^ 

35.3 

47.1 

8 

23 

1 1 

494 

0 

0 

1 1 

0 

6.23 

1.80 

10 

4.0 

1 

4 

4 

HIGHLAND  HOME 

5  8.7 

34.0 

46.4 

-  t,tt 

73 

8 

20 

12  + 

514 

0 

1 

13 

0 

6.56 

1.54 

2.  14 

2 

15.8 

12 

10 

4 

4 

4 

OZARK   6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PITTSVIEW 

58. 9M 

29. 4M 

44. 2M 

73 

15 

12  + 

573 

^ 

3.46 

1.27 

10 

14.0 

4 

4 

1 

thomasvi lle 

60.4 

32.9 

46.7 

-  5.1 

74 

6 

19 

12  + 

508 

0 

16 

0 

3  47 

-  1.67 

1.44 

9 

.5 

1 

10 

4 

2 

TROY 

59.7 

35.8 

47.8 

_  ^  ^  g 

73 

7 

17 

11 

479 

0 

0 

11 

0 

D 

3.73 

.  ,67 

D  1.10 

10 

11.0 

4 

4 

2 

whatley 

63.1 

32.4 

47.8 

75 

26  + 

14 

11 

475 

0 

0 

14 

0 

5.40 

4.0 

DIVISION 

47.0 

-  6.3 

_ 

4 .  2 

.21 

6.0 

*       *  • 

GULF  08 

BAY  NINETTE 

63.2 

38.9 

51.1 

75 

7 

22 

10 

384 

0 

0 

6 

0 

3.66 

1.96 

1 

4.5 

9 

2 

1 

CODEN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

2.5 

3 

9 

5 

4 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

62.9 

39.9 

51.4 

-  4.0 

75 

7 

24 

11  + 

375 

0 

0 

6 

0 

7.09 

3.21 

2.63 

1 

9 

4 

3 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

MOBILE   WSO  AP 

62.8 

40.5 

51.7 

-  2.4 

75 

7 

23 

10 

368 

0 

0 

6 

0 

3.40 

•  1.19 

1.18 

9 

3.6 

3 

10 

7 

2 

1 

ROBERTSDALE   I  E 

64.2 

37.9 

51.1 

76 

8 

24 

11  + 

383 

0 

0 

8 

0 

4.96 

.39 

1.47 

9 

3.0 

6 

4 

1 

DIVISION 

51.3 

-  4.0 

4.68 

.48 

3.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NORTHERN  VALLEV 


ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
FALKVILLE    1  6 

f lorence 

HOOCES 

MUNTSVILLE   WSO  4P 

HADISGN 

MOULTDN  2 

MUSCLE  SMDALS  FAA  4P 
NEM  MARKET  2 

RED  BAY 

REOSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
MATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER   3  SSM 
BIRMINGHAM  MSO  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT 

COLLINSVILLE 
FORT  PAVNE 
CAROEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONEONTA 

PALMEROALE  2  M 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBDRO 
VALLEY  HEAD 
NARRIDR  5  H 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVULE 
ARLEY  3  S 

autaucaville  3  n 
bankmeac  lock  and  dam 
biliingsley  1  se 

broqkmqoo 
carson  hill 
centrevIlle 

CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORCAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON   3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

TMORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

VERNON 

WEST  BlQCTON 

MINFIELD  2  SH 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON   FAA  AP 
ASHVULE   4  N 
CALERA  2  Sm 
CENTRE   9  SM 

CHILOERSBURC  MTR  PLANT 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LfiESeURC 

MONTEVALLO 

PELL  CITY  1  NNE 


SVLACAUCA 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


NE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAMP  HILL  2  NM 

DADEVILLE 

DELTA 

HEFLIN 

hichtomer 
jordan  0am 
lafayette 
martin  dam 

opelika 
rockforo  2  nnm 
rock  hills 

THURLOM  OAH 
HAOLEV 

HETUHPKA 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

dayton  i  n 

oehopolis  lock  and  dam 

gainesville 

greensboro 


DAILY  PRECIPITA  TION 


h&yneville 
livingston  2  sm 

HAftlON  6  NE 

HJRION  JUNCTION  2  NE 

HATHEHS  3  SM 

HHSTEtD 
HINTED  3  NH 
HOKTCOHEKV  USO  IP 
OaRVllLE 
PE«ltVVllt.E 

PINE  LEVEL 
SELHt 

SUTTLE 

UNION  SPKINCS 
UNIONTQMN 

Ulltltia*  LOCK  >N0  D<H 


2.97 
2.39 


1.01 
.09 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


1.28 
1.29 

i.n 


1.09 
.77 

1.04 
.90 


16     17  18 


25     26  27 


coiStil  plain  0 
abbeville  l  nnm 

ALBERTA 
ANDALUSIA  1  NH 
ATHOKE   1  SH 
BEATRICE   1  E 

BPANTLEV 
BREMTON  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CABOEN  3  NX 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTONtON 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 

EUFAULA  UILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITV 

GENEVA 

GEORGIANNA 
GILBERTOHN 
GREENVILLE 
NEAOLANO 
HIGHLAND  HOHE  * 

KINSTON 
LOUISVILLE 
HELVIN 
NEHTQN 
OZARK  6  NNH 

PHENIX  CITY  2  NNH 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 
THONASVILIE 

TROY 

HALLACE  2  E 
HHATLEy 


"..35 
6.23 
6.56 

5.93 
3.6B 
3.10 


3.73 
7.30 
5.40 


.03  1.34 
T  1. 10 
.63  1.00 


.92 

T 

1.09 
•  ) 

1.25 
.S2 

1.40 

1.35 
.66 


.83  )1. 10 
1.30 
.00  2.00 


.66 
3.00 
1.40 


GULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


3.66 
7.09 


1.96 
2.63 


1.05 
.68 


lowing  Sution  Indn- 


DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  of  Month 

o 

1 

2  1 

3 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTHERN  VALLEV 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

35 

59 
44 

53 
38 

47 
23 

60 
3S 

69 
46 

66 
38 

61 
36 

36 
22 

39 
20 

41 
20 

47 
24 

44 

32 

42 
32 

55 
34 

35 
25 

36 
15 

36 
22 

51 
26 

59 
26 

50 
20 

59 
22 

50 
30 

63 
29 

68 
26 

69 
34 

68 
35 

58 

32 

52.8 
29.4 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 
MIN 

58 

59 
43 

44 
36 

59 
27 

68 

4  1 

67 
51 

62 
36 

61 
31 

31 
23 

41 
22 

46 
19 

44 

30 

42 
33 

54 
38 

52 
33 

35 
26 

37 
17 

49 
23 

59 
31 

55 
29 

57 
23 

53 
25 

59 
29 

67 
28 

67 
36 

67 
36 

63 
37 

56 
33 

54.0 
31.9 

fALKVlLLE  1  E 

MAX 
MIN 

55 
35 

61 
47 

4S 
35 

43 
25 

60 
26 

66 
35 

65 
34 

65 
37 

42 
24 

30 
23 

38 
19 

48 

19 

44 

32 

45 
33 

55 
36 

39 
26 

36 
19 

35 
IB 

49 
25 

56 
29 

46 
2 1 

56 
24 

51 
25 

60 
27 

67 
30 

65 
37 

66 
36 

47 
32 

51.6 
29.2 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

62 
41 

59 
36 

57 
30 

64 
29 

70 
36 

67 
45 

61 
32 

59 
26 

32 
15 

43 
19 

46 
12 

46 
26 

44 
26 

55 
32 

50 
26 

37 
25 

37 
6 

50 
17 

61 
27 

54 
26 

59 
IB 

53 
j7 

64 
28 

69 

66 
35 

66 
35 

60 
36 

55 
26 

55.3 
27.0 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

MAX 

Mm 

60 
49 

59 
4  1 

46 
31 

60 
26 

67 
4  1 

65 
45 

64 
37 

60 
26 

32 
25 

40 
24 

47 
21 

48 
31 

45 
34 

55 
40 

46 
32 

37 
22 

37 
19 

49 
25 

56 
32 

50 
31 

58 
23 

50 
26 

60 
32 

67 
31 

66 
40 

67 
39 

47 
35 

59 
34 

53.5 
31.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

59 
49 

59 
44 

46 
37 

60 
28 

67 
4  1 

ts 

45 

64 
37 

60 
32 

32 
25 

41 
24 

47 
19 

49 
30 

49 
34 

55 
39 

53 
33 

37 
26 

37 
16 

49 

24 

56 
31 

51 
33 

56 
22 

50 
26 

60 
32 

67 
31 

66 
43 

67 
36 

59 
30 

59 
33 

64.4 
32.1 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

62 
47 

60 
43 

45 
34 

62 
24 

70 
44 

67 
54 

65 
39 

60 
29 

30 
23 

40 
22 

48 
16 

46 
28 

41 
33 

55 
39 

51 
32 

35 
26 

37 
16 

50 
20 

59 
30 

50 

30 

56 
22 

51 
24 

60 
36 

69 
27 

69 
40 

66 
36 

57 
36 

59 
33 

54.3 
31.9 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

61 

58 

4! 

62 

66 

65 

61 

59 

29 

41 

41 

44 

28 

44 

56 

42 

30 

34 

20 

35 
16 

47 

56 

50 
26 

57 
23 

50 
23 

60 

34 

67 

68 
39 

65 
30 

48 
32 

59 
32 

52.6 
29.8 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

55 
34 

56 
40 

47 
33 

60 
29 

64 
4  1 

63 
42 

65 
31 

64 
28 

34 
22 

40 
I  8 

45 
28 

49 
24 

40 
25 

50 
40 

49 
26 

39 
26 

36 
15 

47 
19 

57 
27 

47 
26 

54 
24 

46 
24 

55 
25 

67 
25 

66 
27 

66 
35 

66 
34 

58 

32 

53.2 
28,6 

RED  BAV 

MAX 
MIN 

64 

63 

53 

66 

67 

67 

66 

36 

42 

49 

54 

45 
32 

50 
41 

50 
31 

39 
31 

40 
14 

54 

23 

62 
36 

61 
34 

61 
26 

58 
22 

63 
31 

71 
32 

71 
34 

68 
48 

56 
33 

62 
27 

S7.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

64 
35 

65 
46 

49 

40 

54 

22 

62 
40 

70 
45 

66 
39 

58 
39 

40 
20 

32 

20 

40 
16 

48 
18 

42 
32 

40 
32 

45 
35 

37 
30 

35 
14 

38 
14 

45 
23 

60 
30 

50 
20 

58 
20 

53 
2 1 

63 
25 

70 
25 

70 
33 

67 
33 

52 
30 

52.6 
28.5 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 
MIN 

64 
46 

57 
39 

54 
32 

60 
23 

71 
39 

61 
49 

61 
38 

57 
26 

31 
18 

40 
18 

45 
12 

48 
26 

44 

31 

50 
35 

52 
27 

34 
24 

37 

10 

48 

20 

61 
30 

56 
26 

57 
19 

59 
l8 

63 
23 

64 

24 

71 
35 

66 
40 

63 
30 

54 
29 

64.2 
28.2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

AlBERTvILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

55 
44 

55 
46 

46 
34 

58 
27 

66 
42 

65 
49 

66 
39 

56 
26 

30 
22 

48 

20 

44 

29 

39 
31 

53 
36 

49 

30 

32 
26 

38 
16 

50 
21 

58 
29 

54 
34 

55 
24 

51 
26 

60 
32 

68 
35 

61 
45 

65 
46 

60 
38 

63 
31 

53.6 
32.7 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 
MIN 

63 
49 

62 
45 

45 

38 

62 
23 

69 

42 

66 

50 

66 
43 

62 
32 

32 
26 

44 
23 

50 
18 

46 
22 

46 

34 

52 
33 

46 
35 

40 
30 

43 

19 

48 
28 

58 
31 

60 
33 

58 
24 

57 
24 

62 
36 

70 
26 

65 
44 

70 
36 

62 
33 

61 
32 

56.1 
32.6 

BIRMINGHAM  HSO  AP 

MAX 
MIN 

60 
49 

60 
38 

41 
27 

59 
23 

66 
4  1 

65 
4  I 

66 
39 

60 
29 

29 
24 

36 
20 

45 
15 

43 
26 

46 
37 

54 
42 

46 
32 

37 
24 

39 
17 

50 
27 

57 
29 

56 
28 

57 
22 

53 
24 

60 
35 

66 
28 

63 
42 

67 
36 

58 
32 

61 
32 

53.7 
30.8 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

55 
32 

61 
38 

51 
33 

41 
22 

52 
23 

65 
29 

65 
36 

66 
41 

41 

20 

36 
24 

44 

22 

45 
26 

49 
27 

47 
33 

54 
30 

47 
24 

37 
22 

34 

20 

45 
12 

50 
19 

57 
26 

56 
22 

58 
26 

59 
30 

67 
3 1 

66 
30 

65 
35 

57 
39 

62.6 
27.3 

OUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

57 
40 

61 
45 

46 
36 

59 
27 

67 
39 

66 
49 

64 
4 1 

60 
32 

34 
24 

40 

23 

49 

23 

47 
29 

42 
20 

59 
35 

56 
33 

35 
27 

37 
19 

42 
22 

58 
24 

56 
30 

57 
24 

52 
29 

60 
32 

67 
30 

67 
36 

67 
35 

62 
39 

61 
32 

54.6 
31.3 

ONEDNTA 

MAX 
MIN 

54 

30 

61 
47 

48 

33 

43 

22 

61 
25 

65 
35 

67 
43 

66 
35 

39 
24 

32 
22 

40 
15 

39 
17 

44 
29 

48 
34 

54 
40 

44 
29 

37 
19 

36 
20 

51 
23 

59 
25 

57 
20 

57 
26 

54 
29 

61 
27 

69 

30 

64 

66 
39 

56 
32 

52.6 
29.0 

Saint  Bernard 

MAX 
MIN 

53 
32 

60 
42 

47 
30 

42 
20 

59 

25 

67 
36 

65 
36 

64 
35 

39 

20 

31 
19 

38 
15 

46 
24 

44 
26 

44 

30 

54 
33 

44 
24 

30 
14 

37 
17 

51 
26 

56 
25 

50 
16 

56 
22 

56 
26 

60 
24 

68 
il 

65 
37 

67 
36 

49 
29 

51.6 
26.9 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

56 
44 

55 
43 

44 
35 

56 
22 

66 
39 

64 
51 

63 
40 

61 

30 

30 
22 

38 
21 

46 
15 

44 

29 

41 
30 

55 
37 

52 
32 

33 
26 

35 
15 

47 
20 

55 
28 

54 
33 

52 
25 

52 
25 

57 
32 

62 
30 

62 
42 

64 
48 

61 
45 

61 
31 

52.4 
31.6 

scottsboro 

MAX 
MIN 

53 
26 

60 
48 

49 
37 

42 
23 

58 
29 

64 
36 

68 
36 

64 
41 

44 
23 

34 
23 

43 
20 

46 
22 

46 
26 

44 
36 

56 
40 

42 
28 

34 
16 

40 
19 

50 
20 

67 
25 

48 
20 

55 
23 

50 
29 

60 
25 

66 
30 

62 
36 

68 
40 

52 
33 

52.1 
29.1 

VALLEY  HEAD 

•          •  • 

MAX 
MIN 

53 
28 

58 
38 

49 
36 

39 
19 

60 
20 

65 
24 

63 
36 

66 
40 

55 
22 

30 
2 1 

41 
15 

47 

16 

42 
32 

45 
32 

54 
39 

42 
27 

32 
1 1 

37 

12 

40 
22 

56 
24 

46 
16 

53 
17 

50 
2 1 

60 
22 

67 
24 

62 
36 

64 
35 

57 
31 

51.3 
25.6 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVULE 

MAX 

Mm 

60 
34 

67 

52 
28 

65 
23 

63 

70 
4 1 

73 
41 

68 
34 

69 
23 

33 

48 
20 

51 
14 

51 
31 

51 
34 

64 
37 

40 
30 

41 
16 

50 
20 

53 
19 

58 
28 

56 
23 

59 
23 

66 
26 

63 
25 

67 
30 

69 
34 

69 
34 

57 
25 

6B,0 
27.7 

sankhead  lock  and 

DAM 

MAX 
MIN 

62 
36 

61 
47 

49 
35 

47 
25 

60 
27 

69 

42 

70 
43 

66 
45 

62 
27 

34 
23 

44 

20 

52 
20 

48 
34 

46 
39 

56 
41 

42 
32 

39 
18 

40 
15 

54 
29 

60 
30 

59 
25 

60 
27 

66 
29 

63 
31 

70 
31 

66 
39 

68 
39 

61 
34 

56.1 
31.9 

centreville 

MAX 

Mm 

60 
36 

64 
48 

51 
29 

66 
25 

64 
23 

72 
35 

72 
39 

70 
4  L 

62 
28 

42 
24 

47 

17 

50 
16 

49 

20 

52 
36 

56 
42 

47 
33 

50 
19 

46 
20 

55 
26 

65 
30 

62 
24 

61 
25 

61 
26 

65 
28 

62 
29 

69 
31 

73 
37 

65 
29 

59.3 
29.2 

CLANT3N 

MAX 

Mm 

55 
33 

64 
46 

50 
3 1 

48 

62 
26 

70 
4 1 

66 
38 

71 
4  2 

61 
27 

32 

46 
18 

49 

23 

43 

30 

50 
33 

62 
4  1 

43 

44 
18 

39 
23 

52 
26 

60 
31 

62 
27 

57 
28 

56 
33 

63 
26 

69 
35 

63 
40 

71 
41 

64 
31 

96.3 
31.1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

55 
30 

60 

45 
29 

47 

62 
35 

70 
40 

67 
38 

65 
36 

41 
22 

30 

40 
16 

49 

20 

43 

30 

45 
30 

53 
33 

36 
26 

37 
13 

39 
16 

52 
33 

59 
26 

51 
2 1 

57 
2 1 

55 
24 

64 
29 

69 
35 

69 
37 

65 
35 

53 

30 

52.8 
28.4 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

59 
50 

56 
45 

51 
23 

51 
25 

63 
35 

69 
35 

72 
4 1 

66 
42 

43 
24 

36 
24 

42 
18 

52 
3 1 

49 

32 

46 
37 

55 
29 

39 
29 

43 
17 

40 
17 

54 
32 

61 
24 

56 
24 

60 
22 

61 
30 

64 
32 

65 
37 

69 

32 

70 
32 

59 
33 

55.5 
30.4 

MALEYVILLE 

MAX 

Mm 

54 

60 

45 

47 

61 

69 
4 1 

67 

66 

40 

29 
20 

41 

49 

20 

45 

44 

32 

54 

34 
27 

37 

13 

37 

52 

59 

51 

57 
26 

54 

62 

59 

68 

65 

53 
30 

52.5 
29.5 

HAMILTON   3  S 

MAX 

Mm 

58 
25 

64 
46 

47 
26 

50 
19 

62 
19 

70 
32 

70 
41 

70 
41 

42 
23 

32 
22 

44 
12 

50 
12 

51 
26 

45 
32 

56 
34 

35 

29 

39 
15 

40 
U 

54 

22 

60 
27 

53 
16 

59 
16 

63 
16 

62 
24 

70 
24 

69 

31 

68 

31 

53 
29 

64.9 
29.3 

JASPER  <.  N 

MAX 

Mm 

60 
24 

57 
43 

46 
30 

46 
23 

70 
24 

68 
37 

65 
42 

48 
43 

44 

25 

42 

23 

49 
18 

4B 

20 

41 

26 

54 
32 

41 
38 

38 
29 

38 
17 

50 
18 

60 
23 

59 
28 

58 

20 

54 

22 

62 
24 

52 
29 

67 
33 

66 
33 

57 
34 

57 
32 

53.5 
28.2 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

61 
4S 

64 
49 

52 
31 

62 
24 

72 
33 

68 
44 

74 
48 

66 
33 

37 
32 

41 

26 

53 
31 

46 

26 

50 
31 

67 
43 

58 
42 

47 

30 

45 

21 

55 
28 

59 
32 

69 

30 

58 
27 

59 
25 

63 
31 

70 
31 

64 
42 

72 
44 

67 
44 

65 
31 

59.4 
34.2 

S««  R*f«r«Dc«  NoUt  FoUowtag  SUtlon  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

0 

n 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

'  '■ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

THDRSBY  EXP  STATION 

MAX 

60 

68 

57 

34 

40 

44 

40 

46 

55 

47 

40 

37 

50 

57 

58 

55 

56 

58 

65 

58 

66 

59 

61 

52.7 

MIN 

48 

45 

30 

4  I 

38 

33 

24 

23 

^' 

28 

42 

34 

28 

19 

28 

33 

30 

27 

37 

32 

4 1 

42 

38 

29 

32  •  6 

TUSCALOOSA  FAA  Al> 

MAX 

61 

SB 

49 

63 

68 

70 

69 

61 

33 

46 

50 

48 

48 

58 

47 

41 

39 

53 

60 

60 

58 

56 

63 

69 

67 

69 

61 

62 

56.7 

MIN 

SI 

34 

30 

27 

38 

50 

45 

32 

28 

25 

19 

28 

38 

44 

35 

28 

20 

30 

29 

31 

28 

29 

37 

30 

44 

39 

38 

34 

33.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAH 

MAX 

59 

63 

50 

49 

62 

70 

71 

71 

62 

34 

44 

49 

48 

49 

58 

44 

41 

40 

53 

61 

68 

57 

58 

63 

71 

69 

70 

60 

56.6 

MIN 

36 

50 

33 

28 

28 

43 

45 

45 

28 

28 

23 

20 

32 

37 

43 

33 

21 

21 

31 

35 

29 

28 

32 

32 

33 

42 

41 

34 

33.3 

VERNON 

MAX 

63 

62 

48 

68 

71 

71 

70 

66 

34 

45 

51 

50 

49 

57 

52 

41 

42 

55 

61 

57 

60 

58 

64 

72 

73 

70 

59 

68 

58.5 

•          •  • 

MIN 

45 

2B 

21 

39 

52 

43 

33 

24 

23 

14 

28 

34 

43 

34 

30 

15 

28 

38 

28 

20 

20 

33 

25 

35 

32 

34 

30 

31.4 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

63 

61 

43 

63 

69 

66 

69 

62 

32 

43 

53 

45 

54 

63 

50 

37 

42 

92 

60 

58 

58 

55 

61 

69 

65 

68 

62 

68 

56.8 

MID 

1.7 

43 

32 

24 

32 

41 

32 

28 

26 

18 

27 

30 

40 

33 

26 

19 

27 

29 

30 

3 1 

" 

29 

40 

32 

31.9 

CALERA  2  SH 

MAX 

60 

58 

63 

64 

69 

69 

66 

69 

57 

44 

52 

51 

50 

59 

55 

44 

42 

56 

62 

61 

58 

59 

65 

70 

64 

72 

66 

67 

59.8 

MIN 

48 

46 

34 

26 

34 

46 

33 

38 

27 

23 

1 4 

22 

3 1 

44 

39 

31 

15 

26 

26 

28 

2 1 

20 

24 

28 

35 

36 

41 

33 

31.1 

CENTRE  5  SW 

MAX 

54 

59 

50 

44 

61 

67 

66 

68 

55 

32 

43 

48 

45 

44 

61 

47 

35 

40 

49 

58 

55 

57 

54 

60 

67 

63 

66 

62 

53.9 

MIN 

31 

46 

35 

20 

28 

39 

37 

45 

22 

22 

18 

24 

29 

32 

38 

27 

16 

19 

^' 

18 

24 

30 

42 

40 

28 

29.0 

chiloersburc  htr  plant 

MAX 

60 

65 

49 

61 

70 

69 

69 

67 

38 

44 

52 

45 

55 

64 

57 

41 

40 

53 

60 

59 

58 

57 

63 

72 

70 

69 

67 

66 

58.6 

MIN 

50 

48 

33 

24 

37 

49 

37 

38 

27 

25 

25 

29 

44 

40 

31 

19 

^' 

^' 

29 

2 1 

27 

36 

26 

35 

40 

39 

30 

32.3 

CAOSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

50 

58 

54 

42 

61 

68 

66 

68 

56 

32 

41 

50 

44 

41 

61 

44 

34 

42 

52 

60 

54 

57 

54 

62 

70 

60 

66 

57 

53.7 

MIN 

26 

50 

36 

24 

24 

32 

4  2 

44 

25 

25 

22 

20 

28 

40 

28 

18 

1 8 

22 

27 

22 

22 

2S 

28 

28 

4 1 

4  1 

33 

29.4 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

56 

60 

50 

44 

58 

68 

68 

68 

58 

31 

43 

50 

44 

50 

62 

49 

39 

39 

51 

58 

58 

57 

55 

62 

67 

64 

66 

62 

54.9 

MIN 

30 

50 

31 

21 

21 

32 

37 

44 

26 

23 

17 

IB 

25 

33 

42 

30 

12 

12 

24 

27 

22 

21 

n 

26 

26 

40 

40 

29 

28.1 

SYLACAUCA  <•  NE 

MAX 

61 

65 

47 

70 

67 

72 

64 

36 

45 

54 

44 

56 

66 

53 

42 

42 

54 

50 

60 

58 

57 

63 

71 

64 

68 

64 

68 

57.8 

Mm 

49 

47 

30 

32 

47 

35 

35 

27 

26 

16 

24 

30 

44 

35 

18 

19 

20 

24 

29 

21 

24 

29 

25 

33 

38 

38 

28 

30.5 

TALLADEGA 

MAX 

60 

64 

60 

60 

66 

68 

67 

54 

38 

42 

53 

54 

55 

65 

61 

39 

39 

56 

61 

59 

58 

56 

63 

67 

68 

70 

64 

68 

56.4 

*          *  » 

MIN 

40 

34 

44 

20 

25 

38 

33 

33 

24 

20 

15 

16 

27 

40 

35 

27 

25 

25 

16 

27 

18 

22 

32 

24 

29 

31 

37 

27 

28.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

60 

64 

52 

48 

63 

70 

69 

72 

62 

34 

47 

53 

43 

57 

69 

54 

43 

44 

55 

61 

64 

60 

58 

63 

72 

62 

69 

66 

58.4 

MIN 

50 

34 

28 

40 

40 

24 

26 

42 

30 

18 

^' 

^' 

30 

^' 

3 1 

34 

30 

4 1 

44 

30 

30.9 

ASHLAND 

MAX 

55 

62 

51 

40 

61 

67 

65 

69 

59 

30 

43 

50 

43 

55 

66 

51 

39 

42 

50 

52 

60 

51 

51 

60 

69 

62 

61 

62 

54.5 

41 

32 

^' 

28 

34 

39 

40 

24 

^' 

18 

24 

40 

27 

15 

" 

26 

26 

29 

38 

42 

40 

29 

29.1 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

60 

64 

54 

44 

61 

68 

67 

70 

61 

45 

45 

50 

42 

57 

67 

52 

42 

42 

51 

58 

61 

58 

57 

61 

70 

60 

66 

65 

57.1 

^' 

43 

34 

23 

2  5 

36 

38 

24 

14 

1 5 

2  5 

32 

42 

30 

17 

18 

24 

28 

24 

25 

26 

29 

29 

42 

40 

30 

28.9 

HEFLIN 

MAX 

56 

62 

50 

42 

62 

68 

65 

69 

56 

30 

45 

48 

45 

57 

64 

48 

35 

43 

51 

60 

55 

56 

54 

60 

72 

56 

66 

62 

54.9 

26 

48 

1 8 

21 

27 

30 

24 

22 

1 1 

12 

23 

26 

40 

27 

15 

16 

19 

2  0 

19 

19 

25 

20 

32 

35 

28 

25.3 

LAFAYETTE 

MAX 

57 

64 

48 

63 

70 

65 

73 

62 

39 

45 

51 

44 

58 

69 

59 

44 

43 

54 

59 

64 

60 

59 

63 

71 

64 

64 

65 

64 

58.6 

47 

34 

25 

35 

52 

40 

39 

25 

26 

19 

23 

24 

39 

42 

29 

17 

2  8 

2  7 

33 

23 

26 

36 

33 

38 

44 

4  I 

29 

32.8 

MARTIN  OAH 

MAX 

59 

64 

48 

62 

71 

69 

73 

64 

40 

44 

51 

43 

55 

69 

60 

43 

40 

54 

55 

61 

56 

56 

62 

71 

64 

65 

63 

65 

58.1 

36 

28 

28 

28 

24 

29 

43 

40 

32 

22 

2  B 

30 

34 

34 

38 

30 

39 

45 

35 

35.4 

OPELIKA 

MAX 

64 

59 

56 

62 

70 

69 

72 

61 

30 

36 

42 

41 

54 

69 

55 

44 

42 

52 

53 

64 

60 

57 

62 

70 

60 

65 

67 

56.9 

MIN 

50 

34 

27 

30 

35 

38 

45 

26 

23 

12 

15 

21 

30 

42 

31 

19 

20 

25 

25 

28 

26 

26 

30 

33 

40 

42 

33 

29.9 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

58 

64 

53 

43 

63 

70 

68 

72 

60 

31 

46 

53 

43 

55 

67 

52 

43 

42 

54 

60 

63 

58 

57 

64 

72 

63 

69 

66 

57.5 

MIN 

32 

49 

32 

26 

33 

36 

41 

42 

26 

24 

15 

23 

25 

31 

41 

29 

16 

18 

IS 

30 

24 

26 

27 

35 

40 

44 

39 

27 

30.4 

ROCK  MILLS 

MAX 

58 

64 

55 

43 

62 

70 

65 

72 

64 

33 

48 

52 

44 

60 

68 

54 

42 

45 

52 

60 

61 

60 

S9 

65 

70 

63 

65 

67 

57.9 

•           •  • 

MIN 

28 

46 

32 

22 

26 

28 

30 

33 

27 

26 

16 

20 

23 

27 

35 

30 

18 

20 

20 

25 

22 

25 

30 

25 

30 

35 

42 

29 

27.5 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

MAX 

61 

64 

56 

63 

65 

74 

71 

73 

63 

40 

46 

49 

52 

58 

61 

48 

43 

43 

54 

59 

62 

60 

57 

13 

70 

62 

71 

64 

59.0 

37 

47 

36 

26 

26 

49 

46 

49 

29 

23 

20 

22 

31 

38 

41 

31 

22 

24 

33 

35 

30 

28 

28 

31 

34 

40 

40 

31 

33. 1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

MAX 

60 

65 

56 

53 

64 

73 

72 

71 

63 

34 

43 

48 

49 

59 

62 

47 

43 

35 

54 

59 

62 

51 

58 

63 

69 

65 

70 

61 

57.5 

28 

45 

45 

30 

26 

^' 

25 

33 

35 

44 

35 

26 

24 

34 

37 

32 

28 

26 

31 

30 

42 

40 

3! 

34.1 

CAINbSvILLE 

MAX 

60 

62 

55 

52 

65 

71 

72 

70 

56 

33 

43 

51 

52 

57 

63 

43 

40 

37 

55 

62 

58 

57 

56 

63 

70 

68 

70 

58 

57.1 

34 

28 

29 

43 

43 

43 

27 

24 

22 

23 

31 

37 

37 

31 

21 

22 

32 

34 

29 

29 

29 

31 

31 

40 

38 

30 

32. 1 

GREENSBORO 

MAX 

63 

62 

65 

67 

70 

71 

72 

55 

35 

44 

49 

55 

49 

59 

50 

45 

35 

54 

60 

63 

60 

57 

62 

70 

66 

71 

70 

69 

58.9 

45 

39 

26 

52 

23 

24 

1 9 

29 

34 

34 

26 

29 

20 

30 

33 

34 

26 

25 

31 

35 

46 

43 

30 

31 

33.6 

HAYNEVILLE 

MAX 

60 

65 

51 

60 

64 

70 

75 

74 

65 

32 

46 

47 

44 

56 

68 

52 

46 

38 

55 

58 

65 

63 

62 

62 

69 

65 

70 

71 

59.0 

39 

*^ 

45 

45 

2* 

26 

2 1 

24 

30 

32 

42 

31 

21 

23 

35 

35 

29 

29 

30 

30 

33 

32 

34 

36 

32.6 

LIVINGSTON  2  SK 

MAX 

60 

64 

58 

61 

67 

73 

73 

72 

60 

42 

46 

50 

53 

56 

61 

55 

50 

41 

59 

63 

63 

58 

62 

65 

69 

71 

72 

64 

60.3 

36 

44 

34 

34 

45 

45 

45 

27 

24 

1 8 

29 

33 

40 

39 

24 

22 

27 

30 

32 

27 

25 

31 

29 

39 

38 

39 

30 

32.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

59 

62 

54 

52 

63 

71 

70 

73 

61 

33 

47 

49 

45 

55 

59 

48 

45 

37 

55 

60 

63 

58 

58 

61 

68 

65 

71 

64 

57.4 

39 

39 

28 

26 

22 

2 1 

30 

35 

40 

31 

22 

22 

30 

34 

29 

27 

32 

31 

32 

43 

41 

31 

32.5 

MINTER  3  NW 

MAX 

60 

64 

58 

51 

63 

71 

67 

71 

62 

31 

44 

47 

45 

55 

65 

50 

40 

36 

52 

58 

63 

56 

58 

62 

68 

65 

70 

65 

57.1 

38 

50 

35 

29 

29 

45 

44 

43 

28 

25 

2  1 

21 

30 

30 

44 

33 

22 

23 

32 

33 

31 

29 

29 

34 

34 

43 

46 

33 

33.4 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 

63 

63 

53 

61 

72 

68 

74 

65 

34 

47 

46 

42 

54 

66 

54 

47 

38 

54 

58 

66 

59 

59 

63 

69 

66 

70 

67 

66 

58.7 

Mm 

49 

39 

33 

28 

35 

48 

44 

34 

28 

29 

24 

26 

31 

45 

37 

30 

23 

33 

35 

34 

29 

30 

39 

32 

42 

43 

44 

33 

34.9 

SELM* 

MAX 

63 

61 

64 

65 

72 

73 

74 

72 

40 

47 

50 

49 

55 

61 

59 

47 

45 

54 

60 

66 

60 

60 

63 

71 

67 

73 

72 

68 

61.1 

29 

39 

39 

30 

27 

23 

29 

34 

49 

42 

32 

23 

33 

33 

36 

32 

34 

42 

36 

35 

45 

48 

34 

37.6 

UNION  SPRINGS 

MAX 

61 

65 

59 

49 

61 

72 

67 

74 

63 

32 

41 

47 

50 

55 

69 

54 

47 

38 

53 

60 

65 

57 

57 

63 

72 

65 

71 

69 

58.4 

Mm 

38 

51 

37 

28 

30 

40 

45 

46 

30 

25 

13 

18 

27 

30 

43 

30 

21 

23 

33 

34 

30 

30 

28 

35 

36 

38 

43 

33 

32.7 

S«*  R»tar*oc»  NoUi  Following  SuUon  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1973 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

MAX 
MIN 

62 
40 

67 

61 
3 1 

54 
24 

63 
27 

72 
37 

70 

74 
4  5 

70 
3 1 

38 

37 
)  0 

44 
IB 

49 
25 

62 
33 

68 

92 

49 
25 

40 
23 

56 
34 

60 

65 

32 

60 
27 

59 
35 

63 
27 

69 

67 

68 
39 

61 

MAX 
MIN 

70 
52 

70 
49 

61 
37 

67 
27 

72 
35 

72 
50 

74 
48 

73 
44 

45 
27 

42 
22 

48 
l7 

SO 
27 

67 

32 

70 
56 

70 
45 

58 
29 

51 
27 

56 

34 

64 
39 

67 

36 

67 

3 1 

63 

64 
46 

70 
32 

70 
47 

73 
40 

73 
46 

68 

36 

MAX 
MIN 

37 

56 

60 

40 

4 1 

40 

30 

41 

23 

40 

30 

63 

64 

55 

29 

56 
29 

34 

66 
39 

62 
31 

61 
27 

61 
29 

69 
34 

69 
36 

43 

'0 
44 

39 

MAX 
MIN 

60 

66 

64 

61 

65 
28 

73 
38 

70 

73 

69 

44 

42 

42 

43 

27 

60 

69 

57 

56 

59 

28 

58 

61 

69 
27 

62 
26 

60 

62 

61 

69 

70 

67 

MAX 
MIN 

70 

69 

59 

66 

74 

69 
49 

75 
48 

74 

45 

42 

49 
1 6 

49 

63 

73 
55 

38 

58 
28 

48 
27 

59 
35 

66 

69 

65 

28 

64 

3  7 
2  ' 

67 

73 
29 

70 

73 

70 
39 

71 

MAX 
MIN 

65 

65 

56 

64 

73 

68 
^8 

73 

68 

40 

45 

49 
1 8 

50 

59 

64 

57 

48 

48 
1  g 

59 
25 

61 

69 

57 

60 
25 

65 

38 

71 

66 

73 

69 
37 

67 
26 

MAX 
MIN 

69 
49 

69 

60 
3  J 

68 
25 

75 
43 

73 
5 1 

75 
47 

70 
34 

55 
2 1 

47 

53 
19 

56 
23 

64 
35 

66 
50 

60 
36 

51 

48 
2 1 

49 
23 

65 
26 

67 
36 

63 
30 

64 
29 

67 
42 

72 
34 

65 
47 

74 
42 

71 
4 1 

69 

MAX 
MIN 

59 
36 

65 
50 

68 
35 

50 
28 

60 

69 
*7 

69 
49 

72 
53 

67 
31 

42 
25 

32 
20 

42 
24 

40 
26 

54 
30 

66 

42 

54 

46 

20 

39 
23 

51 
29 

58 
39 

64 
32 

58 
30 

S6 
32 

63 
39 

66 
43 

67 
44 

67 
46 

66 
35 

MAX 

MIN 

57 
36 

66 

60 
36 

54 
2  8 

62 

69 
4  I 

72 
49 

73 
49 

70 
32 

33 

35 
19 

40 
26 

43 
27 

69 

49 
23 

39 

25 

52 
37 

60 
37 

66 
3 1 

60 
29 

61 
43 

70 

70 
45 

70 
47 

69 

4  1 

69 
37 

MAX 
MIN 

61 

66 

60 

60 

61 

71 
45 

71 

73 

68 

33 

39 

44 
15 

41 

55 

69 

56 

48 

51 
25 

53 
29 

60 

66 
29 

60 
26 

58 
36 

68 

rz 

36 

66 

72 
36 

70 

MAX 

MIN 

61 
41 

68 

5 1 

62 
3  3 

56 

27 

65 

30 

72 
37 

71 
47 

73 
48 

67 
30 

30 

42 
17 

47 
IB 

45 

28 

58 

32 

68 
4  1 

58 
29 

51 
25 

40 
26 

56 
34 

62 
34 

67 
36 

61 
27 

60 
28 

65 
3 1 

70 
32 

68 
44 

72 
45 

66 
35 

MAX 
MIN 

63 
4  I 

68 
49 

60 
35 

57 
28 

66 
32 

73 
42 

71 
49 

74 
50 

66 
28 

38 
25 

43 
17 

49 
23 

49 
31 

61 
36 

67 
42 

57 
27 

49 
24 

37 
25 

55 
36 

63 
37 

67 
30 

58 
28 

62 
32 

64 
34 

71 
40 

67 
42 

72 
45 

66 
35 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

6B 

52 

67 

59 

67 
25 

74 
37 

72 
5  3 

74 

72 
35 

36 
26 

47 

51 
19 

58 
26 

63 
36 

66 
48 

61 
35 

49 
27 

37 
26 

56 
3 1 

63 
29 

66 
34 

61 
29 

60 
25 

65 
43 

70 

66 
46 

72 
37 

72 
39 

66 

MAX 

59 
3B 

65 

60 

52 

63 
28 

72 

68 

72 

64 

34 

40 
1  g 

43 

42 
2  8 

57 

70 

55 

48 

36 

54 

61 

65 

60 

60 
27 

65 

70 

67 

69 

MAX 
MIN 

5fl 
35 

66 
53 

62 
39 

51 
30 

61 
32 

70 
39 

72 
46 

73 
46 

72 
33 

33 
27 

34 
23 

45 
24 

45 
29 

60 
33 

72 
44 

57 

48 
25 

39 
25 

51 
35 

59 
36 

65 
3 1 

60 

S9 
33 

63 
36 

68 

66 
47 

70 
46 

68 
36 

MAX 
MIN 

60 
39 

66 
5 1 

59 
34 

52 
30 

64 

3 1 

72 
44 

67 
47 

73 
47 

64 
29 

30 

43 
20 

46 

44 

27 

56 

33 

70 
4 1 

53 

46 
2 1 

37 
2 1 

55 

32 

62 
37 

65 

33 

60 
28 

69 

30 

65 
36 

70 
42 

69 
44 

70 
45 

67 
33 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

61 
29 

65 
51 

60 
34 

50 
23 

63 
33 

72 
37 

70 
41 

73 
41 

57 
31 

32 
26 

41 
15 

43 
15 

43 
21 

52 
25 

69 
43 

55 
33 

48 

20 

20 

52 

59 
27 

65 
23 

60 
22 

58 
22 

63 
25 

70 
34 

70 
39 

70 
34 

69 
29 

MAX 
MIN 

63 

64 

60 

58 
27 

67 
29 

74 
47 

71 
49 

73 
49 

63 

27 

46 

47 
l9 

53 
19 

54 

60 

60 

53 
2  8 

47 

37 
23 

56 

63 

66 

57 

61 
26 

66 

72 

61 

73 

66 

MAX 
MIN 

64 
48 

65 
48 

53 
35 

62 
27 

71 
39 

68 

50 

73 
45 

66 
40 

46 
26 

41 
25 

43 
17 

42 
26 

54 

30 

68 
45 

61 
41 

47 
30 

39 
22 

63 
31 

59 
35 

65 
39 

59 
31 

59 
28 

64 
43 

69 
34 

66 
44 

69 
45 

67 
45 

66 
33 

MAX 
MIN 

67 

66 

66 

68 

69 

75 

74 

67 
39 

43 

46 
19 

53 

53 

62 
29 

60 

62 

54 

38 

59 
28 

66 
29 

68 
25 

68 
27 

64 

61 
39 

69 

71 
3  5 

75 

71 

72 

MAX 

71 

68 

60 

66 

73 

74 

75 

71 

40 

41 

51 

53 

67 
39 

72 

61 

51 

43 

60 

65 

68 

58 
37 

64 

65 
45 

72 
39 

66 
47 

73 

68 

71 
37 

MAX 

55 
26 

60 
38 

65 
50 

34 

55 

45 
26 

60 
3 1 

62 
39 

69 
35 

63 
33 

64 
35 

64 

30 

70 
36 

60 
48 

68 
36 

70 
38 

71 

MAX 
MIN 

70 
50 

70 
50 

61 
44 

65 
33 

70 
44 

73 
54 

75 
40 

71 
43 

43 
27 

42 
24 

48 
24 

54 

31 

68 
42 

70 
56 

60 
44 

55 
29 

49 
26 

59 
39 

62 
43 

67 
41 

63 
38 

60 
34 

62 
46 

70 
37 

68 
50 

72 
45 

69 
47 

66 
39 

MAX 

61 

56 

55 
46 

58 
49 

65 

63 
51 

69 

52 

69 
49 

MAX 

72 
55 

63 

61 
39 

68 

73 
4  8 

73 
55 

75 

73 

37 
28 

43 

50 
24 

54 

66 

71 
50 

59 
37 

54 

36 

56 
36 

64 
45 

69 
42 

60 
38 

62 
36 

66 
45 

70 

68 
5 1 

74 
46 

69 
48 

69 

MAX 

67 
45 

72 

66 

63 

68 

70 

72 

76 

74 

34 

42 

53 

53 

70 

71 

62 
29 

56 
26 

48 
3 1 

62 

65 
39 

69 
34 

63 

69 
39 

66 
35 

72 

72 
45 

75 
47 

71 
38 

MAX 

MIN 

MAX 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

COASTAL  PLAIN  C 
ANDALUSIA  1  NH 
ATMQRE   1  SW 
BEATRICE   I  E 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
CAHOEN  3  NW 
CHATDN  3  N 
CLAYTON 

ENTERPRISE  3  NH 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GILBERTDHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

OZARK  6  NNW 

PHENU  CITY  2  NNH 

PITTSVIEW 

THOMASVILLE 

TROY 

WHATLEY 

*  *  • 

GULF  C 
BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 

Fort  morgan 

MOBILE  MSO  AP 
ROBERTSDALE   1  E 


S«»  R«I*r«oc»  No1«i  Following  SUUon  Indox 


SUPPLEMENTAL  DATA 


FEBRUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Speed 

ion  of 
>t  mile 

0  _ 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

.50-.99 

&. 

u 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
Direct 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

13 

e 

0 
u 

(- 

q 
q 

6 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM 

WSO 

AP 

34 

1.8 

8.7 

29 

SE 

01 

68 

74 

55 

55 

2 

2 

1 

3 

0 

0 

B 

50 

7.3 

HUNTSVIULE 

WSO 

AP 

36 

1.8 

9.9 

25++ 

34 

08  + 

72 

78 

58 

58 

3 

0 

2 

1 

3 

0 

9 

7.2 

MOBILE  WSO 

AP 

35 

2.2 

9.5 

23++ 

16 

13 

81 

86 

58 

64 

1 

1 

5 

1 

1 

0 

9 

5.9 

MONTGOMERY 

WSO 

AP 

33 

2.9 

8.0 

25 

SE 

14 

67 

73 

50 

51 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

6 

! 

59 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  10  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

tLtBAHA 

 FEBRUtRY  1973 


Station 

J3 

0. 
H) 
Q 

(IN) 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUBURN  AGRONOMY  fARM 

2 

MAX 

57 

61 

50 

60 

63 

64 

66 

59 

40 

36 

45 

41 

50 

62 

56 

53 

46 

57 

56 

62 

60 

60 

64 

66 

57 

63 

66 

56.6 

MI^ 

37 

46 

42 

38 

40 

39 

46 

47 

40 

36 

35 

35 

35 

34 

47 

39 

36 

34 

37 

36 

38 

36 

35 

41 

44 

47 

48 

43 

39.6 

<• 

MAX 

53 

57 

59 

50 

57 

60 

59 

65 

54 

43 

38 

40 

40 

48 

59 

57 

53 

46 

55 

56 

59 

56 

57 

61 

65 

55 

60 

65 

5'<.5 

MIN 

40 

46 

45 

40 

41 

43 

50 

50 

42 

36 

36 

36 

37 

37 

47 

42 

38 

38 

40 

39 

40 

40 

39 

44 

53 

50 

50 

46 

42.6 

MAX 

46 

54 

56 

47 

53 

55 

57 

60 

55 

44 

36 

40 

36 

44 

54 

52 

47 

42 

48 

55 

52 

51 

5 1 

57 

63 

52 

56 

60 

51.0 

MIN 

36 

44 

45 

40 

39 

41 

49 

46 

44 

37 

36 

37 

35 

34 

44 

42 

39 

37 

38 

39 

41 

39 

36 

44 

45 

46 

47 

46 

41.3 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

51 

58 

59 

54 

55 

59 

60 

63 

61 

50 

41 

40 

36 

57 

51 

44 

50 

54 

56 

58 

61 

61 

59 

60 

56 

65 

55.0 

MIN 

45 

50 

50 

46 

46 

47 

53 

54 

49 

41 

40 

37 

36 

40 

41 

41 

42 

44 

46 

47 

50 

50 

52 

50 

54 

51 

46.2 

HEADLAND 

4 

MAX 

50 

59 

59 

53 

52 

55 

56 

60 

61 

51 

50 

46 

46 

50 

62 

54 

50 

45 

49 

51 

52 

52 

52 

54 

53 

56 

60 

58 

53.5 

44 

49 

50 

47 

46 

47 

51 

54 

50 

46 

40 

39 

40 

40 

50 

46 

42 

41 

44 

44 

45 

45 

45 

47 

44 

49 

51 

50 

46  .9 

PITTSVIEH 

MAX 

51 

56 

65 

52 

53 

57 

62 

61 

65 

51 

43 

43 

39 

44 

53 

54 

49 

48 

52 

52 

52 

50 

52 

60 

52 

56 

56 

53.0 

MU 

41 

45 

49 

45 

42 

43 

47 

48 

50 

40 

39 

38 

37 

36 

42 

45 

42 

41 

41 

43 

42 

42 

44 

44 

46 

49 

48 

43.3 

ALL  MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUf!  PERIOD  ENDING  AT  LISTED  OBSERVATION  TIMES 


AUBURN  AGRONOMY  FARM  :  CHESTERFIELD  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOV/N.     PALMER  SOIL  TEMPERATURES. 

ENTERPRISE  3  NW  ;  ORANGEBURG  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  THERMOMETERS. 

HEADLAND  •  OOTHAN  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS. 

PITTSVIEW  ,  IZAGORA  FINE  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

"3  di 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  * 

PIEDMONT  PLlTEtU 

05 

MARTIN  DAN 

EVAI 
NINC 

_ 

•  oe 

25 

.04 

21 

.06 

12 

.09 

IC 

.04 

IC 

.16 
49 

.04 

169 

.06 

127 

.08 

56 

.09 

19 

.03 

19 

.07 
29 

.12 

28 

.  It 

9S 

.  IC 

104 

.01 

15 

.01 

19 

.13 

3C 

.29 

8C 

.03 
44 

.12 

14 

.11 

14 

.09 

9 

.13 

1! 

.0! 

31 

.09 

67 

2i39B 
1164 

•      *  • 

PRAIRIE 

06 

DENOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAF 
HINC 
MAX 
MIN 

* 

76 
94 
31 

« 

SI 
62 
3t 

.U 

69 
55 
39 

• 

57 
- 

.22 

2C 
6C 
31 

.07 
4« 
68 
44 

.06 
21 
67 
52 

.09 

52 
73 
51 

■ 

143 

141 

88 

11 
58 
32 

.17 
76 
48 
15 

54 
49 
35 

.06 

61 
5» 
45 

.14 

151 
55 
36 

* 

123 

• 

56 

.23 

42 
57 
37 

.11 

14 
61 
38 

.16 

55 
64 
38 

.08 
28 
55 
43 

.12 

IC 
61 
36 

.21 

28 
66 
41 

.10 

28 
68 
39 

.13 
6 
66 
5C 

.19 
51 
72 
46 

.14 

89 
69 
38 

2.B5B 
1655 
61.0 
40.5 

•      •  • 

GULF 

OS 

FAIRHDPE  2  NE 

EVAP 
MAX 
MIN 

it 
42 

.16 

70 
53 

.13 

6S 
«2 

.09 

67 
40 

.08 

76 
«7 

.09 
7S 
59 

.08 
BQ 
58 

.05 
78 
56 

i 

56 
34 

.04 
46 
32 

.03 

52 
34 

.03 
54 

37 

.06 

66 
41 

76 
58 

.18 
72 
45 

.12 

77 
38 

.07 

57 
47 

.06 

62 
38 

.11 

65 
46 

.07 
71 
46 

.14 

68 
43 

.10 
63 
40 

.09 
64 
48 

.09 

73 
43 

.06 

72 
52 

.12 

78 
51 

.16 

75 
52 

.12 

73 
43 

2.61B 
67. B 
45.0 

See  Refereoctt  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBRUARY  1973 


Day  oi  month 


23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHERN  ViLLEV  01 
BELLE  HINA  2  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  MSQ  AP 

HAOISON 
HOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AP 
RUSSELLVILLE  2 
NATERLOO 

«       •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

•  •  • 

UPPER  PLAINS  03 

DOUBLE  SPRINGS 
PRATTVILLE 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

•  •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

CAMP  HILL  2  NH 

LAFAYETTE 

OPELIKA 

•  •  • 

PRAIRIE  06 

HAYNEVILLE 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  HSO  AP 

SELHA 

UNION  SPRINGS 

•  «  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE   I  SW 
BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

Clayton 

enterprise  3  nw 
evergreen 
frisco  city 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


12.0 
12 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued  FEBRUtHY  197J 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CILBERTOWN 

GREENVILLE 

HE&DL&NO 

HIGHLAND  HQHE 

PITTSVIEW 

TROV 

HHATLEV 

«      «  * 

GULP  08 

Biy  MIN6TTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
MOBILE  WSO  AP 

ROBERTSOALE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

1.0 

2.5 

3 

3.6 
3.0 

2.0 

2 

6.0 
4.0 

15, a 

12 

u.o 

11.0 
4.0 

3 

1 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ALABAMA 

FEBRUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

<g 
CO  - 

ABBEVILLE  1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

c 

PROF.   PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HARDY/  SR. 

ALBERTVILLE   2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

66 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY   D.  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

6A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTDN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

GEORGE  M,  BURNS 

ASHVILLE  4  w 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMDRE   1  SW 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

31 

294 

4P 

4P 

C 

H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BQAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTDN  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

3 1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6  A 

H 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BRGOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNOI DGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTRE\/ILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATQM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

3 1 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

416 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOLLIE   L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1 8y  3 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1 1 

85 

56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

TVA-462 

CDLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMB  I  A 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1 1 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTQNTDN 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P,  HARRIS 

DADEVI  LLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L,  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1 1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMDPOLIS   LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2336 

03 

W I NSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELRDD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS.   BELLE  BERRY 

ENTERPRISE   3  NW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

20 

85 

53 

409 

7A 

7A 

CGH 

T.   HARRIS  MOATS 

EUFAULA  WILDLIPE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

8A 

8A 

c 

H 

PAMELA  D,  GIBSON 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

8A 

BA 

H 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

c 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTINTY 

DRAINAGE  t 

W 
Q 
D 

H 
< 

LONGITUDE 

0 

H 
< 
> 
M 
1— ] 
U 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES!  ^ 

3255 

V  f 

GENEVA 

e 
3 

■9 1 

A  3 

3 1 

110 

7  A 

7  A 

J  R  BELL 

3271 

U  f 

BUTLER 

D 

3  0 

R^ 

285 

7A 

T,  E.  MASON 

3308 

07 

u  n  u  ^  1  M  n 

1 3 

3  3 

R  R 

3  A 

128 

A  D 

0  r 

ALTON  Gi  LAND 

3*30 

03 

WALKER 

2 

3Q 
3^ 

R  7 
0  / 

i  3 

300 

A  A 

ALABAMA  POWER  CD. 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE   J.  ARRINGTUN 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

J,  A.  BLACK 

"3  ^  (s  0 

n  fl 
u  0 

BALDWIN 

B  H  u  I'  n  All 

9 

30 

1  7 

87 

'tl 

g 

7A 

GILBERT  W,  MELCHER 

n  3 

MAS      A 1  1 

1  t  M  ^  "J  ri  M  u  u 

1 2 

34 

3  0 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

■a  S  7 

n  7 

\J  L 

MARSHAL  L 

1 1 M  ^  -J  n  H  t  u 

1 2 

34 

3  ? 

86 

17 

605 

TVA-76! 

3620 

W  I  nstqn 

& 

34 

1  ^ 

fl7 

37 

950 

8  A 

8  A 

H 

JAMES  Et  EIDSON 

36^5 

MART  HN 

34 

A  A 

R  7 

so 

518 

7  A 

7  A 

EDDIE   Lt  PEARCE 

06 

L  U  n  1^  U  C  0 

1 

^  3 
3  ^ 

1  1 
1  i 

R  A 
0  0 

30 

180 

R  A 
0  A 

R  A 
0  A 

JOHN  M  DOSWELL 

■:i  7  A 1 

n  7 

HENRY 

5 

3 1 

3  1 

R  S 

2  n 

370 

7  A 
1  A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

"a  77 

\J  D 

CLEBURNE 

33 

3  ~ 

8  5 

850 

8  A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

C  LEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1 175 

7A 

ARLON  Li  DTTS 

5  0  T  ~ 

FRANKL IN 

13 

34 

3  n 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N,  AVERY 

^06^ 

MADI SON 

1  3 

34 

L.  3 

R  A 

3  3 

600 

M  T  n 

M I  n 

M  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

07 

CLARKE 

1  ^ 

3 1 

9  1 

87 

53 

220 

7A 

INACTIVE  9/29/71 

A  7  AO 

V*i 

CALHQUN 

•7 

33 

R  S 

47 

690 

7  A 

MARY  LOU  WILKERSON 

4226 

U3 

W  A  t  k  P  R 
n  M  u   c  r\ 

2 

3  3 

R  L. 

3H 

fl7 
0  ( 

1  A 
1 0 

525 

7  A 

7  A 
'  A 

JAMES  Ai  BRITAIN 

4306 

05 

■7 

f 

^  3 

3  f 

R  A 

1  R 

i  3 

290 

A  A 
0  A 

ALABAMA  POWER  CO. 

443 1 

A  7 

COFFEE 

1  A 

3  i 

R  A 
0  0 

270 

7  A 

FRED  Wi  WOOD 

/.  c  n  5 
450 1 

A  K 

CHAMBERS 

A 

*t 

^  3 
3  c 

R  L 
3  H 

R  ^ 
0  3 

3 

830 

3  r 

5  P 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CD. 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS,   MARY  K,  LEE 

4627 

04 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  Mt  SEWELL 

DA 

wo 

SUMTER 

32 

33 

RR 
0  0 

1  3 

160 

7  A 
(  A 

7  A 

H 

B.   B.   WILLIAMSON/  JR. 

48  Q4 

A  7 

BARBOUR 

3 

3  i 

A  fl 

R  R 
0  3 

"X  3 

470 

R  A 
0  A 

JOHN  B<  ARD 

4976 

A  1 

MAD  I  SDN 

"XL. 

A  0 

4 1 

R  A 
0  0 

A.  R 
H  3 

580 

R  D 
3  r 

3  r 

JOHN  D  STONER  JR 

4996 

02 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7  A 

ALABAMA   POWER  CO. 

^112 

06 

PERRY 

3 

1*  3 

4 1 

io 

172 

7  A 

r 

L 

NATIONAL  FISH  HATCHERY 

DALLAS 

■a 

3  R 

R7 

i  3 

200 

7  A 
f  A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

P  1 4U 

A  K 

ELMORE 

1  1 

C 

R  R 
0  3 

S  R 
3  3 

340 

A  D 
0  r 

r 

A  D 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

u 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H,  LAND 

\j  0 

BULLOCK 

^  6- 

u  t 

03 

"X  1 
3  1 

490 

ALFRED  5.  ADAMS 

MACON 

1  1 

X  1 

•ly 

9  7 

R 

S  A 

3  *T 

201 

9  A 

lAMES   M.  WALKER 

5449 

06 

DA  L  L AS 

1 

06 

Q  "7 

03 

7A 

7  A 
(  A 

u 
n 

R  /i.  ^  <\ 

CHI LTON 

f 

s  c 

fl  A 
00 

3  7 

350 

OA 

ALABA-MA  POWER  CD» 

5478 

08 

n  U  D  1  L  c 

9 

30 

41 

86 

15 

MID 

MID 

C 

HJ 

MATI     UIPATWPB  KPDUTrP 
IN  MIL    nC**(nCR  OC^VILC 

5537 

04 

SHELBY 

3 

06 

86 

52 

*tD£ 

7  A 

t%  R  ^  n 
3  3  5  u 

ri  A 

vO 

MONTGOMERY 

1 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801>  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinR  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savintj  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Suwnarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   becajoe  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TAHC£3:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  eadlng  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

lATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IS  TBg  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures" 't^ble,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4-4-    Highest  observed  oae  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   tine  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     ttnission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  climatic  Cente 
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Martin  Dam-Q- 

1  T' 

Yales  Hydro  Pi 


Russell  2  WNW 


Crandall  UN* 

■o   I  01 

Quitman  IK* 


-Q-  .  Marion  Junction  1  ENE 
Dayton      |_  _i 


P  Me 


Waynesboro  2W' 

■  -O-l  I 


Chatom  i  N 

-o- 


;  r^J^-- 

Opelik 

-o 

ies  Hydro  PlJ  \ 

I  Wetumpka„  O      r"^^*<>-  »  \ 

I  ,  O  Thurlow  DatiT"!^ 

1    AutaugaviUe  3  N  1  v    -m  Phenix  Cuv  2  NNW| -O- 

^           Seima     \            °  K>Pr.,t..;S^  I^JT^  \        «  '  ^  \ 

'                               V,  @                                   \  _r^            Auburn  ABronuiiy  Farn 
~>  O  Matheis  1  bSW  I 


1^ 


Tuskegrc   3  SW 


I      HayneviUe -O- 
jr.NW  PRAIRIE 


Union  Springs  ^  ^  q/c 

O        M.d,ay  \_j 


Thomas  VI  lie. 


1  ' 

I  Highland  Home 


Eufaula  W  L  Ref. 


Mobllr  WSO 


O  Vancleavc  * 


Pascagoula  2  ENE 


^  Peterman  / 

ca 

'Claiborne  j 

"'"°y  PLAIN 


AS^A-L. 


•4^ 


OWaUa. 


Brewton  3  SSE 

-o 


River  Falls  0»  ^ 

.    o    .  I 


\ 


Ozark  6  NNW  Abbeville  I  NNW  * 

I   ^  i  J 


Cuthberl 

-o 


'    Andalusia  1  NW 


-O-  G    I  O  Ne- 

Einterprtse  3  NW  ^ 


Coffee  Springs  2  NW 


Blakely 

-o- 


Colqultt  2  E  -O 


Bay  Minelte 

-a 


.      GULF  \ 
S 

Fairhope  2  NE  / 

>       o  / 

f  Robertfldalc  1  E 


Milton  Exp  Sta 


Fort  Morgan 


Sand  HUl  Tov 


Chlplcy  3  E 

o- 


STATION  LEGEND 
O       •        3      Precipitation  only 
CD  Precipitotion,  storage 

O    -•-  Precipitation    ond  Temperature 

-<J)-  Precipitation,  Temperature  and  Evoporofion 

Type  of  gage:     Q  Non- recording-, 
#   Recording:       3  Botft  types 

Oouble  circle  combinations  indicate  ttie  avoilability  of  more 
detailed  meteorological  data. 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS  AT  29  I'g'  AND  45  '/g" 


86  • 


USCOMM  -  NOAA  -  Aahc-vilU-.  N.  V. 
Rcviaed  12-70  


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILIE.N.C.  28801 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ENTERPRISE 


88 


DATE 


15 


lowest  temperature 
florence 

greatest  total  precipitation 
haleyville 

least  total  precipitation 
atmdre  1  sw 

greatest  1  day  precipitation 
hamilton  3  s 


24       DATE  18 


18,12 


7,35 


9.06     DATE  16 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CENTRE  5  SW 


T 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


StAtlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HIghesI 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

£ 

0 

2 

o 

1.00  or  More 

si 

S  k 

hi 

•=J 

•       *  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

68.5 

46.5 

57.5 

81 

14 

29 

22  + 

236 

0 

0 

3 

0 

17.64 

8.22 

16 

.0 

0 

14 

7 

5 

BELLE   MINA  2  N 

69.6 

48.4 

59.0 

80 

14  + 

32 

22 

195 

0 

0 

1 

0 

15.76 

7.86 

16 

.0 

0 

12 

4 

FALKVILLE   1  E 

67.* 

46.1 

56.8 

80 

14 

29 

22  + 

256 

0 

0 

3 

0 

12.15 

3,77 

16 

.0 

0 

13 

5 

4 

FLORENCE 

71.7 

43.1 

57.4 

80 

13f 

24 

18 

234 

0 

0 

3 

0 

14.85 

5.01 

1 6 

.0 

0 

13 

8 

5 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

67.6 

48.3 

58.0 

6.2 

77 

1*  + 

32 

18 

219 

0 

0 

1 

0 

14.77 

9.20 

5.24 

16 

.0 

0 

13 

7 

5 

MADISON 

69.2 

47.9 

58.6 

7.4 

79 

12 

29 

18 

206 

0 

0 

1 

0 

17.00 

11.13 

7.76 

16 

.0 

0 

u 

8 

5 

MOULTON  2 

69.3 

47.9 

58.6 

80 

14+ 

30 

22 

211 

0 

0 

3 

0 

16.29 

6.85 

1 6 

.0 

0 

13 

6 

5 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

68.0 

46.4 

57.2 

79 

13 

32 

18 

243 

0 

0 

1 

0 

13.91 

3.94 

15 

.0 

0 

13 

7 

4 

NEW  MARKET  2 

70. OM 

43. 7M 

56, 9M 

80 

13 

27 

18 

248 

0 

0 

3 

0 

7.08 

16 

.0 

0 

RED  BAY 

71.3 

48.4 

59,9 

82 

12  + 

29 

18 

177 

0 

0 

2 

0 

15.99 

6.56 

16 

.0 

0 

13 

7 

5 

REDSTONE  ARSENAL 

RUSSELLVILLE  2 

69. 2M 

43. 7M 

56. 5M 

80 

14+ 

28 

19  + 

267 

0 

0 

5 

0 

15.75 

8.40 

16 

.0 

0 

10 

5 

4 

WATERLOO 

DIVISION 

57.9 

6.2 

15.41 

9.78 

.0 

*       *  * 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

67.4 

49.3 

58.4 

7.6 

79 

13 

31 

22 

211 

0 

0 

2 

0 

9.77 

3.65 

3.03 

16 

.0 

0 

9 

6 

3 

BESSEMER  3  SSW 

69.8 

49.7 

59.8 

81 

14 

30 

22 

180 

0 

0 

2 

0 

2.85 

31 

.0 

0 

4 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

68.1 

49.0 

58.6 

4.1 

80 

14 

29 

22 

217 

0 

0 

1 

0 

9.71 

3.71 

1.87 

16 

.0 

0 

u 

8 

5 

BRIDGEPORT 

67.2 

44.2 

55,7 

82 

15+ 

27 

22 

299 

0 

0 

4 

0 

16.22 

10.39 

7.10 

1 6 

.0 

0 

17 

8 

3 

GUNTERSVILLE 

70.1 

47.5 

58.8 

81 

13 

32 

22  + 

195 

0 

Q 

2 

7.61 

2,91 

16 

.0 

0 

9 

5 

2 

oneonta 

68.1 

46.0 

57.1 

82 

15 

27 

23 

261 

0 

0 

4 

0 

9.26 

2,30 

31 

.0 

c 

9 

5 

SAINT  BERNARD 

69.2 

44.0 

56.6 

5.5 

82 

14 

27 

22  + 

267 

0 

0 

6 

0 

12.95 

6.89 

3,22 

15 

.0 

0 

u 

• 

4 

SAND   MT   SUBSTA  AU 

68.3 

48.4 

58.4 

79 

13 

29 

22 

213 

0 

0 

2 

0 

10.08 

1,90 

16 

.0 

0 

13 

7 

4 

SCOTTSBORO 

66.8 

45. 9 

56.4 

4.7 

81 

14 

29 

22  + 

272 

0 

0 

3 

0 

14.21 

6.02 

4,88 

16 

.0 

0 

13 

8 

4 

VALLEY  HEAD 

65.2 

44.4 

54.8 

4.9 

80 

15+ 

25 

22 

314 

0 

^ 

Q 

12.23 

6.53 

2,36 

17 

.0 

0 

12 

8 

5 

DIVISION 

57.5 

5.6 

1 1 . 34 

5,29 

.0 

*       *  * 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

72 .  3M 

47 .  4M 

59 ,  9M 

80 

14  + 

166 

0 

0 

0 

10.45 

2,90 

31 

.0 

0 

8 

6 

4 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

72.1 

45.5 

58.8 

83 

16+ 

30 

19 

209 

0 

0 

3 

0 

10.39 

2,78 

31 

.0 

0 

12 

4 

CENTREVILLE 

72.8 

48.3 

60,6 

5.3 

84 

16 

30 

22 

168 

0 

0 

4 

0 

9.77 

3.07 

2.52 

31 

.0 

0 

11 

8 

3 

clanton 

.  69.5 

49,5 

59.5 

4.9 

84 

16 

30 

22 

199 

0 

0 

3 

0 

13.68 

7.03 

5,00 

1  7 

.0 

0 

10 

6 

5 

DOUBLE  SPRINGS 

69.0 

44, 3M 

56. 7M 

80 

14 

26 

19 

254 

Q 

0 

^ 

Q 

16.14 

6.30 

16 

.0 

0 

11 

7 

4 

FAYETTE 

71.8 

46,1 

59,0 

84 

15  + 

30 

22 

203 

0 

0 

3 

0 

13.40 

3.45 

31 

.0 

0 

10 

5 

HALEYVILLE 

68.1 

46,3 

57,2 

79 

14  + 

30 

18 

241 

0 

0 

2 

0 

18.12 

6.27 

16 

.0 

0 

13 

? 

4 

HAMILTON  3  S 

70.0 

42,0 

56.0 

80 

14  + 

27 

23  + 

276 

0 

0 

7 

0 

16.47 

9,06 

1 6 

.0 

0 

11 

6 

5 

JASPER  "»  N 

71.5 

43,8 

57,7 

82 

14 

28 

18 

225 

0 

10.46 

3,65 

31 

,0 

0 

10 

6 

4 

PRATTVILLE 

72.4 

50,7 

61,6 

4.9 

84 

15 

28 

1 

143 

0 

0 

1 

0 

8.76 

2.59 

1,55 

25 

.0 

0 

10 

6 

5 

THDRSBY  EXP  STATION 

67.1 

49,1 

58.1 

85 

15 

32 

16 

219 

0 

0 

1 

0 

11.16 

2,58 

16 

.0 

0 

10 

7 

5 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

71.5 

50.1 

60.8 

82 

14 

32 

18 

158 

0 

0 

1 

0 

8.56 

1.93 

24 

.0 

0 

9 

6 

5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

71.4 

46.4 

59.9 

4.7 

83 

15 

34 

23  + 

182 

0 

0 

0 

0 

9.46 

3.44 

2,33 

31 

.0 

0 

12 

6 

4 

VERNON 

73.4 

60.3 

82 

15  + 

27 

22 

162 

0 

Q 

3 

15.03 

4.20 

17 

.0 

0 

1 1 

8 

6 

DIVISION 

59.0 

4.3 

12.28 

6.09 

.0 

*      *  * 

EASTERN  VALLEY  04 

ASNISTQN  FAA  AP 

69.9 

49.7 

59.8 

84 

13 

31 

22 

183 

0 

0 

1 

0 

9.51 

2 . 44 

16 

.0 

0 

14 

6 

3 

CALERA  2  SW 

71.9 

50,1 

61.0 

82 

15  + 

26 

22 

164 

0 

0 

3 

0 

9.36 

2.63 

2,30 

3 1 

.0 

0 

10 

4 

CENTRE   5  SH 

67.7 

46,8 

57.3 

82 

14 

29 

22 

249 

0 

0 

2 

0 

11.01 

2,11 

31 

T 

0 

12 

8 

3 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

73.5 

49,1 

61.3 

82 

14+ 

30 

23  + 

150 

0 

0 

2 

0 

10.79 

2,63 

16 

.0 

0 

12 

6 

4 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

68*0 

45,9 

57.0 

4.3 

84 

14 

30 

23  + 

259 

0 

0 

2 

0 

11.27 

2.24 

3  ^ 

.0 

0 

U 

7 

5 

PELL   CITY   1  NNE 

68.8 

44,8 

56.8 

82 

14 

29 

23+ 

270 

0 

0 

5 

0 

9.21 

2 . 30 

31 

.  0 

0 

1 1 

7 

5 

5YLACAUGA  <.  NE 

71.7 

48.3 

60.0 

83 

13 

28 

22 

178 

0 

0 

4 

0 

10.20 

2.97 

16 

.  0 

0 

9 

7 

4 

TALLADEGA 

71.8 

46.8 

59.3 

4.6 

84 

13 

30 

18 

199 

0 

0 

1 

0 

9.96 

3.82 

1.90 

31 

.0 

0 

U 

7 

6 

DIVISION 

59.1 

5.5 

10.17 

4.01 

T 

*       *  * 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

70.5 

48.3 

59.4 

84 

16 

30 

22  + 

191 

0 

0 

2 

0 

12.05 

3.20 

31 

.0 

0 

12 

7 

4 

ASHLAND 

68.0 

46.2 

57.1 

80 

16  + 

30 

18 

252 

0 

0 

2 

0 

10.84 

3.00 

31 

.0 

0 

10 

5 

4 

CAMP   HILL   2  NW 

69.9 

47,0 

58.5 

83 

16 

28 

22 

228 

0 

0 

3 

0 

9.92 

3.10 

31 

.0 

0 

9 

5 

5 

HEFLIN 

68.2 

44.1 

56.2 

82 

16+ 

26 

22 

288 

0 

0 

5 

0 

11.87 

3.14 

17 

.0 

0 

11 

8 

4 

LAFAYETTE 

69.6 

49.8 

59.7 

SO 

15+ 

30 

22 

184 

0 

0 

1 

0 

8.52 

1.88 

31 

.0 

0 

12 

6 

4 

MARTIN  DAM 

71,8 

50.3 

61.1 

84 

15 

35 

18 

145 

0 

0 

0 

0 

9.14 

3.12 

1.86 

16 

.0 

0 

12 

6 

4 

DPELIKA 

70.* 

47.3 

59.0 

83 

14 

30 

22 

211 

0 

0 

2 

0 

9.96 

3.70 

31 

.0 

0 

11 

6 

3 

ROCKFORD  2  NNW 

70. 6M 

49. 8M 

60. 2M 

83 

16 

30 

22 

175 

0 

0 

3 

0 

12.81 

3.40 

31 

.0 

0 

13 

7 

5 

ROCK  MILLS 

69.7 

46.5 

58.1 

83 

13 

27 

22 

234 

0 

0 

4 

0 

9.39 

2.57 

17 

.0 

0 

U 

4 

4 

DIVISION 

58.8 

3.5 

10.50 

4.23 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ALABAMA 
MARCH 


Station 

Temperature 

Precipilalion 

Average 
Maximum 

S>i 
2  ,| 

<2 

Average 

Departs 
From  Nonnal 

Highest 

• 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Nonnal 

Greatest  Day 

e 

° 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Ma«. 

Mln. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More 

« 
1 

° 

1.00  or  More 

•sl 

"  ■ 

PRilRIE  06 

r\  *  u  T  n ".]    f  M 
U  ft Y ' UN    1  N 

72.3 

49.9 

61.1 

85 

16 

31 

1 

161 

0 

0 

1 

0 

12.90 

4.75 

31 

.0 

0 

8 

5 

5 

UbMUrULlb    LUt^    OINO  D"" 

71.5 

51.1 

61.3 

84 

16 

33 

1 

152 

0 

0 

0 

0 

13.37 

7.15 

3, 17 

31 

.0 

0 

u 

6 

4 

GAINESVILLE 

71. » 

50.5 

61,1 

83 

15 

33 

1 

152 

0 

0 

0 

0 

9.43 

2.59 

31 

.0 

0 

9 

4 

4 

GR  E  E  MS  B  ORO 

73.8 

49.5 

61,7 

4,7 

83 

15 

30 

1 

127 

0 

0 

2 

0 

11.62 

5.05 

2,20 

16 

.0 

0 

10 

9 

6 

HAVNEVILLE 

72. 4M 

51. IM 

61 .  BM 

85 

16 

34 

22  + 

142 

0 

0 

0 

0 

5.39 

31 

.0 

0 

10 

6 

4 

LIVINGSTON  2  SW 

73.6 

48. 9M 

61 .3M 

84 

15 

30 

18 

142 

0 

0 

2 

0 

10.84 

3.34 

31 

.0 

0 

10 

5 

5 

MARION   JUNCTION  2  NE 

70.9 

50 . 8 

60.9 

84 

16+ 

32 

1 

166 

0 

0 

1 

0 

11.47 

3.97 

31 

.0 

0 

10 

4 

3 

MINTER   3  NW 

70.1 

51.5 

60.8 

85 

16 

33 

1 

165 

0 

0 

0 

0 

8.67 

2.02 

31 

.0 

0 

u 

4 

4 

7l  ,6 

52.5 

62 . 1 

6.  1 

86 

15 

36 

22 

135 

0 

0 

0 

0 

9.84 

3.61 

2.56 

30 

.0 

0 

11 

8 

4 

selma 

74.7 

54.6 

64 . 7 

6.2 

87 

15 

37 

18 

82 

0 

0 

0 

0 

14.06 

7.98 

5.21 

31 

.0 

0 

10 

S 

4 

UNION  SPRINGS 

71.7 

49,9 

60.8 

3,7 

84 

16 

34 

22 

160 

0 

0 

0 

0 

12.74 

6.55 

5.38 

31 

.0 

0 

u 

4 

3 

0 1  V  I S I  UN 

61.6 

4.3 

11,49 

5.28 

.0 

♦       •  ♦ 

COASTAL   PLAIN  07 

A'NUALUSiA  i 

72.* 

46.8 

60.6 

85 

16 

30 

18 

169 

0 

0 

3 

0 

14.82 

6.51 

12 

.0 

0 

13 

6 

4 

ATMORE    1  SW 

75.0 

53.7 

64.4 

84 

10+ 

32 

18 

95 

0 

0 

1 

0 

7,35 

3.25 

25 

.0 

0 

11 

5 

2 

BE ATR  I C  E   I  E 

73.0 

M 

M 

37 

24  + 

0 

0 

0 

11.61 

2.50 

31 

.0 

0 

9 

8 

5 

BRANTLEY 

73.3 

49.9 

61.6 

85 

16 

30 

22 

148 

0 

0 

3 

0 

12.21 

6.01 

3.95 

31 

.0 

0 

12 

6 

4 

BREV^TDN   3  SSE 

75.1 

52  .6 

63.9 

5.5 

87 

9 

31 

23  + 

106 

0 

0 

3 

0 

12.24 

5.98 

4.14 

12 

.0 

0 

12 

5 

3 

CAMOEN  3  NW 

74,2 

47,3 

60.8 

86 

14 

3  1 

22  + 

160 

0 

0 

3 

0 

3.07 

16 

.  0 

0 

9 

7 

CHaTQM  3  N 

75.8 

51.3 

63.6 

86 

15  + 

33 

18 

117 

0 

0 

0 

0 

12.47 

2.90 

25 

.0 

0 

u 

9 

3 

L  L  A  T  1  unj 

71.3 

52.5 

61,9 

83 

16 

35 

18 

137 

0 

0 

0 

0 

8.33 

2.23 

3.36 

31 

.0 

0 

10 

4 

3 

72.8 

52.8 

62 . 8 

88 

15 

38 

21 

11* 

0 

0 

0 

0 

16.22 

4.52 

U 

.0 

0 

15 

8 

7 

EOFiULA  WILDLIFE  REF 

71.8 

51.3 

61.6 

84 

16 

32 

23 

142 

0 

0 

1 

0 

7.80 

3.70 

31 

.0 

0 

10 

4 

2 

EVERGREEN 

72.4 

51.4 

61.9 

84 

16 

33 

18 

141 

0 

0 

0 

0 

14.97 

5.60 

31 

.0 

0 

12 

9 

5 

FRISCO  CITY 

72.5 

52.2 

62.4 

85 

16 

35 

16  + 

128 

0 

0 

0 

0 

11.20 

4.52 

4.35 

31 

.0 

0 

8 

6 

3 

GENEVA 

9.26 

3.48 

2.00 

31 

.0 

0 

12 

9 

3 

GI lBERTDWN 

74.7 

50.9 

62.8 

86 

15 

31 

18 

119 

0 

0 

1 

0 

12  .72 

4.90 

7 

.0 

0 

12 

7 

5 

GREENVILLE 

70.9 

50.7 

60.8 

2.2 

85 

16 

32 

18 

168 

0 

0 

1 

0 

14.85 

7.91 

5.00 

31 

.0 

0 

11 

7 

5 

HEADLAND 

71.4 

52.1 

61,8 

83 

16 

36 

22 

134 

0 

0 

0 

0 

12.19 

3.70 

31 

,0 

0 

11 

7 

3 

HIGHLAND  HOME 

71.9 

51.5 

61.7 

3,6 

84 

16 

34 

16  + 

142 

0 

0 

0 

0 

13.84 

7.07 

6.25 

31 

,0 

0 

U 

6 

4 

OZARK   6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PITTSVIEW 

71. IM 

48 .  IM 

59. 6M 

83 

16 

27 

23+ 

192 

0 

0 

3 

6 

7.67 

2.73 

31 

.0 

0 

9 

4 

3 

THO^^ASVILLE 

72.5 

50.3 

61,4 

4.1 

85 

16  + 

32 

1 

159 

0 

0 

1 

0 

11.57 

4.79 

2,35 

25 

.0 

0 

10 

6 

4 

TROY 

72.6 

52.4 

62.5 

4.6 

83 

15+ 

33 

22  + 

123 

0 

0 

0 

0 

11.20 

4.62 

4,46 

31 

.0 

0 

12 

5 

4 

WHATLEY 

01 VI 5  ION 

62.0 

3.6 

11.71 

5.38 

.0 

GULF  OB 

BAY  MINETTE 

73.1 

53.7 

63.4 

85 

15 

37 

18 

109 

0 

0 

0 

0 

11.50 

2.88 

12 

.0 

0 

10 

7 

5 

CODEN 

72. 7M 

56. 6M 

64, 7M 

81 

15 

40 

19 

56 

0 

0 

0 

0 

10.57 

2.60 

24 

.0 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

72.4 

56.8 

64.6 

4.6 

82 

9 

37 

18 

79 

0 

0 

0 

0 

8.23 

1.85 

1.75 

20 

.0 

0 

12 

6 

3 

FORT  MORGAN 

68. IM 

58. 6M 

53. 4M 

73 

14 

64 

0 

0 

0 

0 

1.26 

30 

.0 

0 

11 

9 

2 

MOBILE   WSO  iP 

72.6 

56.5 

64.6 

5.3 

83 

15  + 

40 

18 

66 

0 

0 

0 

0 

11.63 

4.40 

3.05 

24 

.0 

0 

12 

7 

5 

ROBERTSDALE   1  E 

72.6 

54.6 

63.6 

83 

10 

35 

18 

101 

0 

0 

0 

0 

9.53 

2.94 

2.09 

21 

.0 

0 

13 

7 

2 

DIVISION 

64,1 

4.1 

10.29 

3.55 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  3  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ILABAHA 

HARCM  1973 


Day  of  Month 


1  1  2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u  1 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25  I 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  > 

NOftTHEIIN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

17. 6A 

.43 

1.03 

.48 

.40 

.30 

1.69 

.40 

,92 

8.22 

■  85 

,  19 

.14 

1.28 

.06 

.05 

.04 

1.60  . 

BELLE  HIN&  2  N 

15.76 

.96 

.11 

.42 

.27 

.68 

1.38 

,97 

7.  86 

.09 

,36 

T 

1.23 

.13 

.08 

1.62  . 

FALKVtLLE    I  £ 

12.19 

.33 

.23 

.33 

.  16 

.06 

.66 

.16 

.25 

3.77 

2.65 

,16 

.11 

1.16 

.09 

.03 

T 

.02 

1.96  . 

FLORENCE 

U.B9 

.79 

.49 

.47 

T 

.92 

T 

.03 

1.24 

2.02 

5.01 

.12 

,13 

■  01 

1.36 

.21 

T 

.02 

.81 

.01 

1.19  . 

HQ0CE5 

15.11 

.49 

.23 

.34 

.92 

.09 

.99 

.26 

7.42 

.99 

.10 

.04 

1.53 

.11 

.04 

.08 

.46 

1.42  . 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

14.77 

.91 

.27 

.19 

T 

.10 

T 

1.20 

3.02 

5.24 

.01 

,30 

T 

1.12 

.10 

.18 

T 

.99 

1.22  . 

NAOISON 

17.00 

.86 

.1: 

.36 

.78 

.24 

T 

1.32 

' 

1.02 

7.76 

.  19 

.36 

.07 

T 

1.26 

.26 

.05 

.53 

1.82  . 

NQULTQN  2 

.29 

.03 

.  13 

.9( 

1.63 

1.96 

6.85 

.05 

.30 

.02 

T 

1.35 

.  16 

.27 

1.77  . 

MUSCLE  SH011.S  F44  »P 

13.91 

l!37 

.28 

1.01 

.01 

■  10 

.96 

.19 

3*94 

3.82 

.03 

.42 

.07 

.12 

.02 

.96 

.67 

.14  . 

NEM  MARKET  2 

- 

1.15 

.33 

.  10 

• 

• 

• 

• 

1.87 

.23 

7.08 

.12 

• 

.31 

- 

- 

1.07  . 

RED  BAV 

15.99 

.95 

.02 

.28 

.05 

1.47 

.34 

1.56 

.04 

1.57 

6.56 

.13 

.02 

.20 

.02 

.05 

1.65 

.15 

.34 

.99  . 

REDSTONE  ARSENAL 

1.47 

RUSSELLVILLE  2 

6.40 

2.14 

.32 

.03 

.09 

.47 

1,24  . 

WATERLOO 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AKERTVILLE  2  SE 

9.77 

.87 

.62 

.3e 

.34 

1.05 

3.03 

•  20 

.91 

.07 

2.30  . 

BESSEMER  3  SSU 

- 

.91 

- 

.34 

1.08 

.26 

.13 

2.70 

.10 

.36 

1.63 

.07 

T 

2.85  . 

BIRMINCHAH  MSO  AP  R 

9.71 

1.03 

.60 

T 

.25 

.02 

.02 

.01 

T 

.95 

.37 

1.87 

T 

.54 

T 

1.25 

.19 

T 

.04 

1.31 

1.26  . 

ton 

10.29 

1.17 

.58 

.93 

.11 

.30 

.99 

.83 

2.56 

.18 

.12 

I 

.63 

.03 

.14 

.09 

.04 

1.83  . 

BRIDGEPORT 

16.22 

.20  .64 

.17 

.43 

.63 

.49 

.83 

.53 

.43 

7.10 

2.24 

.03 

.26 

.05 

.50 

.11 

.12 

.06 

.11 

1.29  . 

COLLINSWILLE 

11. 2B 

1.55 

.20 

.27 

.03 

.82 

.84 

1.03 

.21 

3.11 

.16 

1.03 

.18 

1,83  . 

FORT  PAYNE 

12.14 

1.43 

.35 

T 

1.16 

T 

1.15 

1.31 

1 .43 

2.10 

T 

.17 

.37 

.80 

.06 

.06 

.10 

1.69  . 

r.AROEN  CITY 

10.26 

.35 

.47 

.40 

.20 

.24 

.65 

.36 

.34 

2.44 

T 

T 

1.36 

T 

T 

T 

T 

3,49  , 

CUNTERSVILLE 

7.61 

.67 

.04 

.41 

.31 

.05 

.09 

1.04 

.02 

.46 

2.91 

.17 

.93 

.02 

.77 

.06 

.06 

LEEDS 

9.30 

.04 

1.39 

.34 

.21 

.05 

.40 

.88 

.07 

1.75 

.13 

.56 

1.36 

.09 

T 

2,09  , 

MACELLA 

11.41 

.02 

1.36 

.90 

.01 

.32 

1.26 

.27 

1.96 

.05 

.82 

1.63 

.01 

.01 

.04 

2,73  . 

oneonta 

.20 

2 .08 

.98 

.19 

PALMEROALE  2  N 

10.26 

liso 

!6S 

.20 

.08 

.60 

!35 

.91 

2.00 

.15 

.39 

1.34 

.  10 

2.20  '. 

SAINT  BERNARD 

12.95 

.70 

T 

.60 

.29 

.13 

.86 

3.22 

2.26 

.  15 

1.59 

.03 

.14 

2.98  . 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

10.06 

1.29 

.36 

.26 

.02 

.01 

.76 

.74 

1.19 

.30 

1.90 

.13 

.24 

.85 

.09 

.06 

.10 

.06 

1.80  . 

SAYRE 

11.59 

.32 

.74 

.51 

.49 

1.24 

.11 

3.12 

,04 

.13 

1.68 

.06 

.09 

3.10  . 

SCOTTSbORD 

85 

30 

4  88 

.69 

05 

VALLEY  HEAD 

1:123 

l!36 

T 

!29 

.02 

!72 

.37 

.99 

!o9 

T 

l!24 

T 

T 

U86 

2)36 

,23 

.21 

.61 

!o8 

.05 

T 

Io7 

1.52  '. 

MARRIOR  9  H 

12. 2B 

.26 

.97 

.36 

.01 

.31 

.20 

T 

1.27 

T 

.12 

.26 

3.13 

T 

,23 

.13 

1.61 

T 

T 

.90 

2.92  . 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

10.45 

.56 

.40 

.21 

.93 

1.90 

1.50 

,01 

2.04 

2.90  . 

ARLEY  3  S 

10.78 

.30 

.38 

.36 

.29 

.82 

.11 

,01 

.03 

3.19 

.02 

,10 

T 

1.59 

.03 

.06 

.09 

.02 

.09 

3.37  . 

AUTAUGAVILLE   3  N 

B.66 

.12 

.46 

.11 

.21 

1.36 

1.72 

,31 

.34 

1.31 

.06 

2.64  . 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

10.39 

.14 

.97 

.30 

.42 

1.02 

.33 

.18 

2.00 

,03 

.12 

1.B9 

,04 

.14 

.07 

2.7«  . 

8ILLINCSLEV  1  SE 

u.2e 

.22 

.35 

.42 

.45 

1.89 

2.96 

,34 

.30 

1.40 

2.95  . 

BROOKMOOD 

12.43 

.24 

.96 

.41 

.90 

1.31 

.15 

.12 

2.96 

,11 

.32 

2.00 

.05 

T 

3.30  . 

CARBON  HILL 

14.07 

.55 

.22 

.63 

.22 

.02 

1.01 

T 

T 

3.20 

2.46 

,11 

.19 

1.89 

,04 

.06 

.03 

3.44  . 

CENTREVlLLE 

9.77 

.54 

.15 

.93 

.10 

.68 

.82 

.17 

1.62 

.77 

1.62 

.05 

2.52  . 

CLANTON 

13.68 

.30 

1.00 

.30 

.20 

1.50 

5.00 

,20 

.75 

1.53 

T 

T 

2.90  . 

CORDOVA 

11.53 

.27 

.82 

.42 

.43 

.68 

.  10 

.05 

2.62 

,12 

.39 

1.72 

,02 

.03 

,07 

.02 

3.77  ■ 

PDUflLE  SPRINGS 

16.14 

.53 

.32 

.97 

.22 

.50 

1.08 

.04 

8,30 

.20 

,03 

.11 

1.63 

.08 

.07 

.06 

2.40  . 

ELROD 

9.03 

.48 

.46 

.38 

.40 

1.90 

1.00 

.46 

2.39 

2.00  ■ 

FAYETTE 

13.40 

.68 

.55 

.33 

.22 

1.19 

.09 

1.50 

2.75 

,05 

.22 

2.21 

,08 

.09 

.03 

3^4;  . 

11.37 

.54 

.53 

.27 

.67 

.80 

.39 

.21 

2.80 

,02 

.22 

1.69 

.07 

3.16  . 

HALEYVILLE 

18.12 

.48 

.23 

.62 

.73 

.73 

1.28 

.01 

.17 

8.27 

.96 

,06 

.92 

1.72 

,09 

.07 

.08 

.27 

1.83  ■ 

HANlLTQN  3  S 

16.47 

.43 

.62 

.36 

.40 

.11 

1.29 

.01 

.08 

9.06 

1.05 

,06 

T 

T 

1.56 

,06 

.02 

T 

.  14 

U22  . 

JASPER  4  N 

10.46 

.35 

.54 

.49 

.30 

.02 

.68 

.03 

.12 

1.02 

1.34 

.05 

.03 

1.65 

.04 

.03 

.06 

.06 

3.65  . 

LAY  DAM 

9.65 

.25 

.20 

.02 

.16 

.07 

.08 

1.59 

2.87 

.20 

.55 

1.26 

2.40  . 

hitchell  dah 

13.96 

.21 

1.15 

.29 

1.28 

.08 

1.92 

3.72 

.36 

.59 

1.39 

.02 

.03 

2.96  . 

PICKENSVILLE 

12.06 

.92 

.56 

.49 

.10 

.69 

T 

.32 

T 

.90 

T 

■  33 

2.08 

,01 

.02 

2.12 

.02 

T 

.06 

3.84  . 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

12.62 

.43 

.30 

.40 

.10 

1.35 

■  70 

3.95 

.54 

.30 

1.55 

.10 

2.90  . 

prattvi LLE 

.13 

REFORM 

12.69 

!77 

.74 

!77 

.65 

!27 

l!o8 

!oi 

■  29 

2!l2 

,05 

2.09 

.07 

3.76  . 

THORSBY  EXP  STATION 

11.16 

1.07 

.27 

.26 

1.70 

2.98 

.66 

.18 

1.56 

.04 

.97 

1.85  . 

Tl>5CAL0QSA  FAA  AP 

8.56 

.80 

.21 

.41 

1.25 

.02 

1.44 

T 

.19 

1.93 

.02 

T 

T 

1.02 

1.27  . 

YusCALQQSA  Oliver  dam 

9.46 

.11 

.87 

.20 

.92 

.10 

1.20 

.34 

.34 

1.31 

.04 

.18 

1.89 

,02 

.01 

2.33  . 

VERNON 

67 

.10 

.15 

KtST  BlCCTON 

9!35 

.10 

.45 

.30 

!05 

!30 

.70 

liso 

.05 

.60 

2.00 

2.45  '. 

UINFIELO  2  SM 

15.08 

.95 

.30 

.40 

.40 

.73 

1.46 

.36 

9.72 

1.14 

.01 

.01 

1.87 

.04 

.07 

.02 

.01 

1.99  . 

•      •  • 

CASTEKN  valley  OA 

ANNISTON  FAA  AP 

9.51 

.38 

.29 

.44 

T 

.20 

.26 

.02 

.10 

1,26 

.13 

2.44 

.76 

T 

.17 

.78 

T 

.09 

.84 

1  .35  . 

ASHVILLE  4  H 

CALERA  2  SU 

9.36 

.30 

.12 

.15 

.27 

1.65 

1 .46 

.80 

l.dO 

.51 

2.30  . 

CENTRE  9  SH 

11.01 

1.64 

.46 

.71 

.16 

.43 

T 

.92 

.73 

2.08 

T 

.52 

.96 

T 

.06 

T 

.23 

2.11  . 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

10.79 

.55 

.16 

.11 

.02 

.09 

.17 

.07 

1.52 

.57 

2.63 

.46 

.23 

1.25 

T 

.04 

.41 

2.55  . 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

.24 

.05 

.03 

.08 

.01 

'"' 

2  •24  . 

JACKSONVILLE 

8. IB 

^[94 

!l7 

!l4 

■  16 

l!l5 

'!37 

\'Xt 

!o8 

133 

'Ibb 

T 

2.26  . 

LEESBURG 

11.00 

1.99 

.27 

1.75 

.62 

.92 

■  49 

1.77 

.41 

■  67 

.07 

.05 

.29 

1.98  . 

MONTEVALLO 

9.65 

.99 

.32 

.29 

.06 

T 

.29 

1.4C 

■  09 

1.46 

T 

.S3 

K76 

T 

.05 

2.55  . 

PELL  CITY  I  NNE 

9.21 

1.30 

.50 

.18 

■  15 

1.10 

1.40 

.60 

K46 

.10 

.10 

2.30  . 

SYLACAUCA  4  NE 

10  20 

10 

.08 

.02 

.65 

1.82  . 

TALLADEGA 

9)98 

l.'lO 

l!40 

l!32 

!oe 

iIbo 

.20 

.35 

1.00 

.  10 

.03 

.10 

.60 

1.90  . 

WALNUT  GROVE 

10.74 

1.27 

1 .24 

.48 

.20 

1.20 

.40 

2.35 

.29 

.87 

2.48  . 

•       *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

12.09 

.05 

.29 

.97 

.29 

.10 

.50 

.15 

1.45 

T 

2.70 

.30 

.70 

1.32 

.05 

.06 

3.20  . 

ASHLAND 

10.84 

.43 

.46 

.03 

.05 

.35 

■  12 

1.09 

2.95 

.10 

.91 

1.26 

.02 

.03 

.04 

3.00  . 

CAMP  HILL  2  NH 

9.92 

.37 

1.10 

.29 

.06 

■  05 

1.39 

1.71 

.34 

.29 

1.16 

T 

.08 

.06 

3.10  ■ 

DADEVILLE 

8.94 

.34 

.90 

.24 

.09 

.10 

1.24 

1.61 

.37 

.28 

1.23 

.05 

2.93  . 

DELTA 

11.42 

.54 

.24 

.03 

.02 

.16 

■  07 

1.43 

4.30 

.60 

1.20 

.05 

.04 

.14 

2.60  . 

HEFLIM 

11. 87 

.46 

.20 

.79 

■  75 

1.90 

1.30 

3.14 

.60 

.97 

.25 

1.95  . 

HIGHTOwER 

12.20 

.20 

.47 

.60 

.15 

.10 

.48 

1.2! 

4.30 

,10 

.50 

1.79 

.10 

2.20  . 

JORDAN  OAH 

9,87 

.35 

1.14 

.17 

.40 

.04 

.17 

1.34 

1.65 

.30 

.36 

1.40 

.10 

2.45  . 

LAFAYETTE 

8.92 

.26 

.10 

.26 

.39 

T 

■  09 

1.31 

.03 

1.05 

.35 

.52 

.19 

1.07 

.06 

.98 

1.8S  . 

MARTIN  OAH 

9.14 

.04 

.49 

.04 

.04 

.20 

■  17 

1.42 

1.B6 

.09 

.63 

.33 

1 .29 

.  14 

.82 

1.18  . 

OPEIIKA 

9.98 

.53 

.  14 

.19 

.05 

.02 

■  07 

1.89 

T 

1.22 

.32 

.22 

.56 

T 

.94 

.13 

T 

3.70  . 

RDCKFORO  2  NNW 

12. ei 

.03 

.19 

1.02 

.22 

.18 

.72 

■  11 

.36 

l.OC 

.06 

2.70 

T 

.37 

.91 

1.50 

.04 

T 

3.40  . 

ROCK  MILLS 

9.39 

.31 

.40 

.22 

.01 

.17 

.34 

.04 

1.17 

2.57 

.10 

,47 

1.04 

.03 

2.52  . 

TMURLDw  DAM 

10.07 

.54 

.11 

T 

.20 

.08 

.29 

2.00 

1.23 

.  10 

.42 

1.20 

.15 

3.75  . 

WAOLEY 

12.79 

,17 

1.11 

.29 

.64 

1 . 90 

1.36 

2.89 

.  77 

WETUMPKA 

8.72 

T 

.37 

.53 

.02 

.49 

T 

.14 

T 

T 

1.7C 

T 

1.90 

.13 

.35 

1.44 

T 

2.05  . 

PRAIRIE  06 

CUBA 

12.04 

.66 

.39 

.08 

.28 

1.59 

.04 

.08 

2.66 

.10 

.16 

.02 

2.02 

.05 

3.91  . 

DAYTON  I  H 

12.90 

.20 

.36 

1.58 

1.23 

■  02 

1.87 

.49 

2.36 

.08 

4.75  . 

DEMOPOlIS  lock  AND  DAM 

13.37 

.20 

.44 

.12 

2.36 

.02 

.82 

.92 

2.84 

.16 

.20 

2.12 

3.17  . 

GAINESVILLE 

9.43 

.36 

.45 

.20 

.03 

.46 

.04 

1.09 

.05 

T 

.06 

1 .84 

.  15 

.08 

2.00 

T 

.07 

2.59  . 

GREENSBORO 

11.62 

.51 

.21 

1.94 

.01 

1.61 

.01 

2.20 

.75 

1.30 

1.00 

1.44  . 
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DAILY  PRECIPITATION 

Continued     


Station 

Tota 

1  1  2  1 

3 

4 

c  i 
5  i 

6 

7 

«  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

M 

15 

18 

17  1  18 

19  1  20 

21 

22  1  23 

1  ^ 

25  1 

26  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

* 

_ 

,  _ 

_ 

• '  J? 

*  Vi 

•  29 

L IVINCSTON  2  SM 

10.54 

1  07 

'in 

*  1 3 

•  1^ 

1  23 

"10 

1  611 

«  »i 

HAftlQN  7  NE 

9.31 

02 

29 

1 8 

'66 

05 

'48 

'  ^, 

07 

I  36 

'31 

2  01 

OJ 

2  69 

HAftlON  JUNCTION  2  NF 

11.  *1 

.08 

.22 

.06 

.02 

.46 

.05 

.27 

Ibi 

^25 

2)33 

.46 

2)20 

•  09 

!oi 

3!»7 

MATHEWS   3  SM 

.40 

,10 

.03 

.25 

.08 

.15 

1.92 

1 .60 

.02 

.St 

.97 

.23 

T 

T 

9.90 

MUSTE40 

8.72 

'.zl 

.11 

.17 

H I NTE R  3  NW 

6.67 

.20 

.30 

.06 

lis' 

I'.n 

.10 

.»7 

1I77 

.29 

.03 

2!o2 

HQNTCOMERY  HSO  AP  R 

1  ?*  ?J 

.50 

.24 

.09 

.13 

.03 

1.32 

.02 

1.27 

.68 

.«9 

.63 

.17 

.02 

2.96 

1.53 

DRRVUlE 

1 io 

.04 

.07 

.08 

.06 

.93 

.02 

.60 

.75 

2.30 

.31 

.33 

2.17 

.17 

3.25 

PERRYVILLE 

.47 

■ 

•  1 1 

.  37 

03 

.05 

■ " 

.29 

2.17 

.46 

2,04 

^ 

.03 

2 .86 

P I NE  LEVEL 

13.50 

47 

_ 

05 

09 

07 

14.06 

' 

• 

• 

• 

.60 

.41 

l!l6 

.29 

2)30 

!49 

2!oO 

3.00 

UNION  SPRINGS 

1"?  'rt« 

.25 

.01 

.31 

.18 

.06 

.09 

3.30 

.02 

1.23 

.18 

.39 

.71 

.27 

.02 

9.38 

UNIONTCUN 

1 1 .03 

.20 

.90 

40 

1 .70 

MARRIOR  LOCK  AND  DAH 

10.18 

- 

SB 

* 

_ 

9  1 

■ 

,03 

1.6 

.07 

1.93 

.01 

3.10 

COASTiL   PLAIN  07 

13.03 

_ 

.47 

I 

12.59 

.03 

_ 

T 

• 

li- 

' 1  s 

*on 

ANDALUSIA    1  NW 

14.82 

'25 

■ 

' 

1  90 

20 

ft  5] 

70 

■  ^1 

■ 

2  '30 

■ 

03 

1  68 

ATMORE   I  Sh 

.22 

.22 

T 

T 

T 

,10 

,40 

T 

.15 

1.02 

isi 

T 

3l29 

I 

!62 

^91 

BEATRICE   1  E 

11*61 

1.05 

.45 

1.60 

1.69 

.99 

2.00 

.91 

.90 

2.90 

12.21 

•  * 

.02 

•  *  I 

'?T 

3.99 

12.24 

'4? 

*4H 

'oa 

*nt. 

78 

'  1 1 

8RuN0 1 UCE 

10.57 

■  J 

'  07 

■ 

03 

1 '  02 

'40 

1 '  6^ 

.J. 

1*35 

t'^ 

95 

*36 

T 

4*18 

CAMDEN  3  NH 

■ 

.20 

!77 

_ 

.01 

3.07 

!oi 

.50 

U79 

.36 

.77 

1.09 

CMATQM  3  N 

.19 

.50 

.82 

.71 

2.23 

.76 

.20 

2.90 

7 

•  72 

2.99 

.63 

C  L A 1  BORNE 

68 

02 

10 

10 

1  60 

_ 

7ft 

.  g 

>  39 

•  35 

•  05 

3. 36 

COFPEE  SPRINGS  2  NH 

- 

30 

'  J  J 

'  iO 

I  '60 

*25 

I  '  i* 

1  05 

1  *30 

COTTONTQN 

.25 

.04 

.01 

.33 

•  12 

[94 

l!*5 

!49 

•  20 

3.70 

ELBA 

14.05 

,31 

.10 

.06 

1.65 

.28 

.16 

5.3» 

.03 

1.15 

.33 

.u 

1.30 

•  97 

•  32 

2.20 

ENTERPr I S€ 

16  22 

*  ^ 

1  ? 

•  02 

• 

•  ^: 

•  01 

•  1 

1 .03 

•  29 

3.12 

EUF AUL A  MILOLIFE  REF 

7,80 

*  16 

'20 

'o4 

_ 

* 

.75 

•* 

EVERGREEN 

14,97 

.30 

60 

T 

1  **0 

•  70 

T 

.J, 

I  *60 

'52 

'zc 

1  80 

60 

10 

9 '60 

FRISCO  CI TY 

11,20 

.73 

.36 

T 

T 

1.83 

.02 

.69 

!is 

2)43 

.53 

!oe 

4.35 

GENEVA 

9.28 

.23 

.13 

.11 

.bt> 

.50 

1.85 

.50 

.70 

.70 

1.00 

.90 

2.00 

CEQRCI ANNA 

41 

* 

* 

_ 

* 

■ 

1  .92 

•  *^ 

•  32 

•*9 

C I  lrertohn 

.22 

.  25 

1 . 00 

_ 

1.25 

.40 

5  14 

.  5C 

1  '  rtA 

GREEN V I L  L  E 

14,35 

87 

26 

02 

1*54 

80 

1  76 

I  80 

• 

171 

'39 

9  00 

HE AOL  and 

,20 

,04 

,45 

.50 

.51 

3,40 

!73 

'.31 

1!  10 

!69 

.09 

3)70 

HIGHLAND  HOME 

.65 

.35 

.60 

.15 

2.10 

.02 

1.50 

.15 

.«3 

1.31 

.33 

6.29 

K  I  nstqn 

LQU I S V I L  l  e 

8.09 

Il5 

*11 

.22 

^26 

.04 

il5 

lisi 

un 

.12 

!l3 

!e6 

'.zt 

!26 

2.69 

MELVIN 

15.84 

nehton 

11.66 

.46 

.49 

.06 

.93 

.44 

3.28 

■  19 

l!l2 

.35 

!96 

'.t>\ 

.05 

2)62 

OZARK  6  NNH 

PHENIX  CITY  Z  NNM 

PINE  APPLE 

PITTSVI EW 

7!67 

* 

*  , 

41 

.  i 

1  ?fi 

129 

.  0 

'  afc 

RIVER  FALLS 

13.01 

'72 

'  06 

3  85 

7  60 

83 

2*29 

*48 

*05 

163 

.02 

.13 

.09 

2.27 

.13 

.63 

2.06 

.26 

.kO 

2^39 

!79 

.03 

2.17 

TROY 

11.20 

20 

74 

2  12 

I  10 

19 

1  00 

WALLACE  2  E 

14.86 

• 

* 

lieo 

* 

• 

2.66 

3!oO 

[55 

I55 

2^50 

!55 

3!29 

HHATLEV 

GULF  oa 

BAY  MInETTE 

11.  50 

.25 

,04 

.16 

.14 

.02 

.04 

,03 

2.68 

1,06 

.83 

2.69 

.72 

1.19 

1.49 

CODEN 

10.57 

1.30 

.15 

.80 

,50 

1,71 

2.60 

1.36 

T 

.45 

• 

* 

1.70 

FAlRHOPF   Z  NE 

8.23 

.09 

.51 

.35 

.05 

.05 

.04 

.51 

.30 

,40 

1.75 

.39 

1.37 

.22 

.67 

.26 

1.27 

FORT  MORGAN 

T 

,23 

,43 

1.01 

T 

.06 

.55 

T 

T 

.90 

T 

.78 

.06 

.76 

.93 

1.26 

•  65 

GULF   SHORES  P  0 

10.94 

.22 

,65 

.61 

T 

.86 

.52 

.82 

.12 

.96 

.40 

.76 

1.24 

.30 

.90 

.60 

1.52 

MOBILE  WSO  AP 

11.63 

.30 

.50 

.18 

T 

.28 

.01 

T 

2.06 

.20 

T 

.42 

T  1.42 

3.05 

.64 

T 

1.49 

1.08 

ROBERTSDALE   1  E 

9.53 

.19 

.78 

.39 

.22 

.54 

.35 

.56 

.47 

2.09 

.03 

1.90 

.SI 

.22 

.96 
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DAILY  TEMPERATURES 


MtftCH  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

S 

B 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

.9  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

57 
32 

66 
47 

68 
45 

71 
48 

65 

53 

74 

52 

76 
52 

77 
45 

75 
47 

76 
60 

70 
50 

72 
43 

78 
44 

61 
52 

60 
55 

69 
58 

61 
37 

56 
29 

63 
35 

76 
51 

67 
36 

59 
29 

60 
33 

69 
46 

69 
48 

68 
45 

50 
46 

53 
45 

62 
45 

73 
54 

69 
54 

68.5 
45.5 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

66 
35 

53 
49 

72 
52 

69 
48 

72 
48 

76 
52 

75 

75 

75 
55 

73 
50 

70 
57 

75 
49 

80 
47 

80 
64 

77 
57 

63 
55 

56 
36 

60 
33 

74 
40 

71 
53 

63 
39 

61 
32 

68 
35 

68 
45 

69 
45 

61 
48 

62 
47 

73 
47 

58 
54 

68 
49 

76 
57 

69,6 
48.4 

FALKVIllE  1  E 

MAX 
MIN 

59 
33 

65 
45 

59 
50 

72 
45 

67 
50 

66 

54 

76 
58 

78 
43 

72 
43 

75 
61 

70 
62 

70 
48 

76 
47 

60 
50 

79 
56 

70 
57 

62 
36 

49 
29 

62 
32 

74 
45 

65 
40 

55 
29 

60 
33 

79 
50 

68 
41 

69 
48 

54 
47 

60 
44 

71 
51 

58 
50 

66 
52 

57.4 
45.  1 

flohence 

MAX 
MIN 

70 
33 

65 
42 

70 
47 

58 
42 

74 
45 

75 
40 

77 

79 

60 
50 

73 
54 

75 
51 

79 
41 

80 
42 

79 
58 

78 
55 

55 
44 

55 
40 

65 

24 

77 
37 

72 
49 

65 
33 

65 
27 

70 
32 

72 
43 

68 
42 

59 
41 

75 
38 

75 
48 

59 
49 

69 
45 

79 
52 

71.7 
43  •  1 

HUNTSVILLE  WSD  AP 

MAX 
I4IN 

66 
36 

60 
50 

71 
52 

67 
50 

70 
51 

75 
54 

75 
53 

74 
49 

74 
58 

70 
62 

70 
55 

73 
49 

77 
49 

77 
62 

73 
57 

65 
43 

48 
38 

60 
32 

73 
42 

65 
48 

58 
39 

60 
34 

68 
37 

68 
47 

70 
46 

55 
48 

51 
48 

71 
47 

60 
51 

66 
50 

74 
56 

57,6 
48.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

66 

35 

60 
49 

71 
51 

57 
50 

70 
51 

75 
54 

75 
63 

75 
46 

74 
58 

72 
60 

71 
55 

79 
47 

76 
49 

77 
61 

75 
56 

65 
43 

55 
35 

62 
29 

73 
39 

67 
46 

63 
39 

51 
33 

59 
36 

69 
46 

71 
47 

51 
47 

61 
47 

72 
46 

66 
54 

59 
49 

74 
57 

59.2 
47.9 

MOULTON  2 

MAX 

67 
35 

51 
49 

70 
56 

69 
45 

74 
56 

76 
52 

76 
54 

75 
4  3 

77 
55 

71 
50 

72 
54 

77 
48 

80 
45 

80 
64 

75 
55 

63 
46 

50 
35 

62 
31 

75 
39 

66 
54 

59 
39 

62 
30 

70 
32 

59 
48 

68 
47 

58 
48 

60 
46 

73 
46 

65 
50 

67 
50 

77 
56 

59.3 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

67 
33 

58 
48 

68 
50 

67 
45 

71 
50 

77 
49 

73 
49 

76 
43 

76 
53 

70 
51 

73 
53 

75 
46 

79 
47 

78 
55 

72 
55 

52 
41 

49 
34 

53 
32 

75 
41 

71 
44 

59 
39 

50 
35 

66 
37 

59 
47 

55 
47 

54 
42 

59 
43 

72 
47 

52 
53 

67 
51 

76 
57 

68.0 
45.4 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

65 
32 

58 
49 

69 
44 

76 
51 

78 
46 

77 
55 

58 

67 
51 

70 
55 

74 
53 

75 
40 

80 
43 

75 

70 
58 

59 
51 

60 
38 

59 
27 

72 
34 

57 
52 

56 
33 

58 
29 

71 
33 

69 
44 

68 
4! 

70 
37 

74 
40 

75 
44 

79 
44 

75 
45 

74 
53 

70.0 
43.7 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

59 

65 
44 

71 
53 

71 
51 

74 
43 

75 
57 

76 
52 

79 
49 

79 
54 

82 
61 

75 
57 

62 
50 

80 
53 

78 
53 

75 
56 

62 
48 

53 
37 

67 
29 

74 
43 

72 
50 

62 
39 

67 
31 

73 
39 

72 
53 

54 
47 

56 
45 

61 
44 

71 
47 

73 
55 

70 
55 

79 
54 

71.3 
46.4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

MIN 

60 
30 

57 
44 

68 
50 

72 
44 

69 
44 

71 
52 

77 

77 
42 

78 
42 

78 
58 

72 
55 

74 
42 

60 
42 

80 
43 

79 
56 

63 
56 

53 
35 

50 
28 

65 
28 

75 
41 

39 

61 
30 

63 
30 

70 
48 

67 
47 

55 
44 

61 
44 

74 
50 

55 
51 

72 
51 

69.2 
43.7 

HATERLOO 

MAX 
MIN 

«          »  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

65 
'il 

58 
52 

59 

52 

54 

51 

63 
54 

72 
54 

74 
51 

71 
54 

75 
60 

68 
60 

67 
54 

75 

50 

79 
54 

78 
51 

75 
58 

68 
55 

55 
35 

56 
32 

71 
40 

64 
52 

55 
39 

63 
31 

70 
41 

67 
45 

71 
47 

65 
46 

61 
43 

72 
46 

61 
50 

62 
47 

72 
57 

67.4 
49  *  3 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 
MIN 

67 
<,l 

61 
53 

72 
51 

66 

50 

65 

55 

76 
58 

75 
54 

75 
53 

75 
58 

73 
61 

69 
54 

78 
49 

79 
49 

81 
63 

79 
64 

72 
52 

52 
36 

6S 

32 

75 
36 

66 
53 

60 
43 

64 
30 

72 
35 

66 
48 

72 
50 

52 
50 

61 
45 

72 
43 

67 
55 

67 
55 

76 
59 

69.8 
49.7 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

66 
46 

59 
53 

72 
50 

65 
48 

65 
54 

75 
57 

75 
54 

75 
53 

75 
62 

73 
62 

68 
54 

77 
45 

79 
47 

80 
53 

78 
67 

71 
43 

50 
35 

64 

35 

73 
39 

64 
51 

58 
35 

62 
29 

70 
39 

64 
50 

71 
50 

55 
49 

60 
45 

71 
41 

60 
53 

62 
50 

73 
59 

56.1 
49,0 

6RIDCEP0RT 

MAX 
MIN 

60 
32 

60 
39 

64 
43 

58 
41 

72 
46 

73 
42 

74 
49 

76 
49 

78 
52 

79 
59 

79 
55 

69 
47 

78 
49 

82 
58 

82 

60 

65 

53 

51 
35 

51 
30 

61 
35 

72 
43 

58 
35 

54 
27 

52 
32 

65 
42 

69 
44 

73 
43 

53 
45 

56 

42 

70 
44 

59 

47 

68 
51 

57,2 

CUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

67 
35 

55 
47 

71 
54 

63 
45 

66 
53 

70 
49 

76 
50 

74 
52 

74 
52 

71 
56 

69 
58 

77 
48 

81 
45 

80 
52 

78 
50 

72 
56 

62 
32 

63 
33 

75 
38 

74 
52 

62 
40 

64 
32 

75 
36 

68 
44 

72 
49 

59 
48 

54 
49 

71 
46 

70 
53 

65 
50 

65 
47 

□NEDNTA 

MAX 
MIN 

63 
35 

57 
45 

58 
50 

74 
45 

63 
48 

65 

52 

74 
60 

75 
48 

74 
57 

75 
60 

71 
50 

69 
42 

77 
44 

81 
55 

82 
64 

79 
62 

71 
34 

56 
32 

54 
31 

75 
37 

63 
41 

58 
28 

60 
27 

71 
38 

68 
47 

72 
48 

53 
46 

60 
42 

73 
50 

56 
49 

63 

50 

66.1 
46.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

59 
30 

68 
39 

58 
48 

73 
41 

65 
49 

58 
47 

77 
59 

78 
42 

72 
57 

77 
57 

73 
60 

71 
44 

77 
44 

82 
58 

60 
54 

7! 
53 

71 
32 

64 
27 

57 
30 

75 
40 

50 
38 

65 
27 

53 
30 

70 
42 

70 
44 

75 
44 

62 
40 

63 
40 

75 
50 

57 
47 

66 
50 

69.2 
44,0 

Sand  mt  substa  au 

MAX 
MIN 

64 
40 

50 
47 

52 
54 

67 
57 

54 

56 

74 
54 

71 
61 

71 
53 

71 
50 

68 
59 

67 
55 

74 
44 

79 
49 

78 
64 

78 
61 

70 
57 

63 
36 

57 
30 

72 
36 

71 
49 

72 
38 

50 
29 

68 
34 

67 
46 

70 
47 

68 
46 

61 
47 

69 
46 

68 
48 

54 
47 

69 
51 

68,3 
48,4 

SCOTTSeORO 

MAX 
MIN 

61 
35 

46 

5  6 
50 

73 
43 

43 

67 
45 

73 
52 

74 
5 1 

57 

52 

69 
52 

46 

42 

49 

63 

57 

36 

29 

29 

45 

40 

57 
29 

34 

7 1 
42 

48 

■.8 

5  3 
48 

63 
42 

47 

50 

69 
53 

66.8 

VALLEY  HEAD 

•          •  • 

MAX 
MIH 

61 
35 

52 
41 

55 
46 

58 
45 

55 
51 

6B 
47 

71 
58 

67 
51 

72 
57 

72 
59 

67 
56 

64 
42 

75 
38 

60 
44 

80 
52 

70 
57 

71 
35 

52 
25 

58 
31 

76 
36 

51 
39 

52 
25 

56 
28 

67 
35 

6'' 

47 

72 
47 

51 
44 

62 

41 

68 
50 

53 
48 

67 
52 

65.2 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
29 

68 
44 

70 
44 

72 
44 

74 
45 

68 

51 

75 
50 

79 
46 

73 
53 

79 
54 

80 
54 

79 
55 

79 
55 

80 
56 

79 
54 

76 
53 

75 
41 

52 
29 

74 
37 

71 
46 

70 
45 

54 
46 

64 
42 

72 
47 

70 
52 

70 
53 

65 
5  4 

72,3 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

50 
33 

70 
39 

55 
50 

75 
45 

71 
44 

69 
48 

81 
50 

82 
45 

76 
50 

62 
54 

74 
52 

75 
45 

62 
46 

63 
47 

82 
65 

83 
59 

80 
40 

54 

32 

68 
30 

75 
39 

74 
44 

54 
31 

67 
35 

75 
34 

68 
50 

69 

50 

57 
49 

67 
43 

75 
47 

64 
53 

66 
50 

72.1 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

53 
32 

70 
48 

67 
55 

78 
45 

76 
50 

70 
55 

80 
59 

78 
56 

77 
57 

60 
58 

73 
55 

59 
51 

79 
47 

63 
50 

83 
65 

84 
69 

73 
40 

52 
31 

70 
36 

77 
53 

71 
45 

69 
30 

68 
32 

74 
36 

69 
39 

71 
53 

57 
50 

55 
43 

71 
47 

74 
55 

75 
55 

72.8 

CLANTON 

MAX 
MIN 

56 
35 

67 
45 

54 
53 

75 
46 

56 
54 

67 

57 

76 
60 

73 
60 

77 
61 

77 
62 

72 
53 

69 
50 

60 
47 

80 
52 

81 
55 

84 
59 

70 
40 

53 
31 

67 
38 

75 
46 

54 
45 

61 
30 

65 
32 

73 
40 

63 
53 

73 
50 

56 
49 

65 
42 

72 
50 

60 
53 

62 
57 

69,5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
30 

57 
40 

58 
48 

71 
47 

58 
52 

66 

53 

75 
53 

78 
46 

77 
49 

75 
58 

72 
56 

72 
47 

79 
45 

80 
53 

78 
56 

62 

67 
37 

66 
36 

55 
25 

75 
45 

59 
39 

50 
29 

65 
32 

63 
36 

70 
39 

73 
39 

60 
40 

74 
44 

73 
50 

59 
50 

70 
51 

69.0 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

64 
35 

73 
49 

55 
48 

75 
48 

71 
48 

67 
49 

77 
53 

79 
43 

76 
45 

78 
51 

79 
49 

74 
45 

80 
45 

64 
60 

84 
63 

81 
61 

70 
36 

71 
32 

67 
39 

75 
42 

73 
42 

64 
30 

67 
32 

70 
44 

76 
44 

68 
47 

54 
44 

58 
42 

74 
52 

62 
52 

69 
59 

71.8 
46.1 

HALEYVULE 

MAX 
MIN 

62 
31 

67 
41 

59 
49 

71 
50 

59 
52 

6V 
53 

74 
53 

78 
52 

77 
45 

76 
59 

71 
55 

73 
46 

79 
49 

79 
55 

76 
57 

55 
56 

50 
35 

51 
30 

65 
35 

74 
49 

69 
39 

61 
34 

64 
37 

72 
42 

68 
46 

65 
45 

50 
43 

61 
44 

75 
49 

59 
51 

70 
51 

68.1 
46.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

MIN 

62 
28 

69 
30 

51 
49 

71 
43 

71 
44 

73 
44 

77 
47 

77 
40 

79 
40 

77 
49 

75 
57 

74 
41 

60 
43 

80 
43 

79 
58 

70 
58 

52 
39 

51 
26 

65 
28 

74 
38 

75 
41 

52 
27 

68 
27 

75 
31 

70 
47 

64 
47 

58 
44 

60 
42 

75 
42 

63 
53 

73 
53 

70,0 
42.0 

JASPER  <.  N 

MAX 
MIN 

69 

30 

69 
34 

75 
50 

69 
43 

57 
47 

75 
47 

78 
49 

75 
43 

76 
45 

75 
57 

72 
58 

79 
47 

81 
42 

82 
44 

77 
54 

69 
50 

68 
37 

67 
26 

77 
30 

69 
40 

62 
42 

63 
29 

65 

30 

69 
33 

72 
45 

64 
46 

52 
46 

75 
42 

72 
46 

59 
51 

74 
52 

71,5 
43.8 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

67 
28 

64 
53 

77 
42 

59 
49 

68 

51 

79 
57 

77 
53 

76 
59 

76 
50 

70 
62 

70 
56 

60 
47 

79 
49 

82 
63 

64 
56 

60 
56 

67 
41 

70 
35 

77 
38 

73 
55 

66 
46 

68 
34 

72 
35 

57 
49 

74 
54 

70 
50 

67 
48 

73 
43 

58 
57 

61 
54 

73 
59 

72.4 
50.7 

S«a  R«f«r«DC«  Not«B  Tollowtng  SlaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

5  1 

B 

7   1  8 

1 1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

16 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aval 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

62 
«2 

58 
49 

70 
50 

60 
47 

62 
54 

71 
55 

67 
60 

73 
59 

57 

56 

53 

47 

70 
51 

73 
50 

85 
61 

75 
67 

67 
36 

63 
32 

72 
36 

63 
53 

60 
44 

63 
34 

70 
36 

60 
51 

66 
50 

63 
49 

63 
46 

72 
41 

67 
54 

62 
51 

69 
50 

67.1 
49,  1 

TUSCAL00S4   F44  4P 

MAX 
MIN 

70 
35 

67 
51 

74 
52 

74 
50 

67 
59 

79 
54 

78 
54 

75 
50 

80 
57 

74 
65 

74 
57 

60 
49 

79 
50 

82 
67 

61 

70 

73 
45 

54 
36 

68 
32 

77 
40 

70 
52 

64 
42 

68 
33 

74 
36 

67 
50 

71 
51 

59 
51 

61 
49 

73 
45 

65 
56 

64 
55 

77 
60 

71,5 
50,1 

TUSCALODSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

63 
35 

70 
39 

69 
46 

76 

50 

74 
49 

68 

56 

90 
57 

90 
53 

71 
54 

80 
52 

75 
55 

74 
53 

81 
51 

81 
51 

63 
67 

62 
70 

75 
42 

53 
35 

68 
35 

76 
40 

72 
45 

63 
34 

62 
34 

74 
36 

66 
52 

71 
54 

56 
50 

62 
45 

74 
46 

66 
56 

65 
56 

71,4 
48.4 

VERNON 

•          •  • 

MAX 

71 
30 

66 
50 

73 
50 

73 
46 

71 
45 

77 
50 

79 
58 

77 
50 

79 
43 

81 
50 

75 
53 

77 
46 

81 
46 

62 
66 

62 
60 

69 
59 

64 

36 

69 
28 

77 
38 

77 
52 

65 
42 

72 
27 

77 
35 

72 
45 

67 
47 

61 
46 

61 
45 

76 
44 

71 
58 

71 
55 

60 
59 

73,4 
47.2 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON   F4A  AP 

MAX 

65 
41 

61 
52 

76 
54 

65 
51 

71 
50 

76 
59 

72 
62 

77 
62 

73 
62 

71 
61 

50 

81 
48 

84 
46 

62 
58 

62 
70 

73 
46 

53 
39 

66 
34 

37 

63 
54 

59 
41 

63 
31 

71 
35 

65 
46 

76 
51 

56 
51 

63 
49 

72 
45 

65 
50 

62 

50 

74 
56 

69  .9 
49.7 

CALERA  2  SM 

MAX 

69 
3<. 

66 
54 

76 
56 

70 
55 

68 
57 

79 
58 

74 
64 

76 
56 

78 
62 

70 
57 

67 

56 

62 

60 

76 
42 

81 
65 

62 
67 

80 
63 

71 
40 

66 
28 

75 
35 

70 
54 

64 
42 

69 
26 

71 
30 

72 
45 

7  1 
50 

65 
46 

62 
45 

71 
39 

67 
56 

65 
52 

75 
56 

71.9 
50.1 

CENTRE  5  SW 

MAX 

6A 
35 

67 
44 

60 
49 

73 
47 

63 
53 

68 

50 

72 
56 

73 
57 

56 

73 
59 

69 
54 

63 
46 

42 

82 
51 

60 
65 

6 1 
57 

73 
36 

50 
32 

6 1 
34 

76 
48 

56 
40 

58 
29 

65 
42 

69 
42 

66 
46 

73 
47 

56 
47 

66 
42 

70 
48 

53 
46 

62 
49 

67.7 
46.6 

chiloersburc  wtr  plant 

MAX 

Mm 

68 
36 

64 
48 

75 
56 

77 
45 

70 
55 

76 
54 

76 
62 

81 
61 

60 

74 
62 

57 

60 
46 

82 
44 

62 
64 

6 1 
66 

79 
63 

70 
36 

36 

37 

73 
3! 

64 
44 

65 
30 

75 
30 

75 
45 

76 
52 

75 
52 

64 
44 

74 
41 

7  2 
56 

64 
53 

74 
45 

73.5 
49.1 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

MIN 

65 
34 

66 
40 

56 
49 

73 
50 

62 
50 

66 

52 

74 
54 

70 
59 

59 

60 

60 

66 

50 

44 

44 

83 
60 

90 
60 

72 
38 

62 
35 

62 
35 

38 

5  8 
43 

54 

30 

64 

30 

70 
34 

69 
34 

74 
52 

54 
48 

62 
44 

72 
44 

5  5 

47 

61 
47 

68.0 
45.9 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

65 
33 

70 
35 

64 

51 

73 
43 

64 
44 

69 

50 

75 
51 

74 
57 

77 
59 

75 
56 

67 
59 

69 
49 

78 
42 

62 
43 

61 
63 

80 
67 

73 
39 

52 
30 

65 
31 

77 
35 

60 
44 

59 
29 

64 
29 

71 
32 

66 
44 

75 
50 

55 
45 

61 
40 

73 
40 

56 
49 

63 
49 

68.6 
44.8 

SYLACAUCA  i  NE 

MAX 
MIN 

66 
<>1 

65 
53 

77 
55 

67 
46 

70 
52 

76 
56 

74 
61 

79 
61 

75 
56 

74 
63 

71 
57 

80 
46 

83 
45 

62 
62 

62 
54 

79 
58 

64 
45 

66 
31 

76 
35 

66 
36 

63 
29 

65 
28 

75 
29 

66 
45 

75 
53 

66 
49 

65 
45 

73 
40 

67 
52 

62 
53 

73 
60 

71.7 
46.3 

TALLADEGA 

•          •  • 

MAX 

67 
41 

70 
44 

67 
43 

70 
42 

76 
44 

76 
52 

74 
59 

80 
58 

77 
57 

74 
52 

72 
60 

79 
45 

64 
41 

83 
55 

83 
66 

77 
64 

64 

37 

65 

30 

77 
34 

71 
34 

62 
41 

63 

40 

62 
41 

70 
42 

75 

50 

72 
49 

64 

40 

73 
39 

68 
53 

64 
48 

66 
49 

71.8 
46.8 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

69 
36 

69 
42 

60 
51 

77 
45 

65 
51 

68 
56 

77 
58 

73 
59 

72 
60 

75 
60 

74 
63 

70 
48 

62 
45 

80 
52 

61 
57 

84 
66 

72 
39 

55 

30 

68 
39 

7  6 
48 

62 
45 

61 
30 

70 
35 

76 
43 

67 
51 

75 
49 

59 
46 

66 
42 

75 
50 

59 

50 

65 
52 

70.5 
48.3 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

64 
35 

69 
39 

61 
49 

74 
47 

62 
49 

67 
55 

73 
52 

69 
59 

60 

59 

59 

66 
44 

45 

80 
49 

61 

60 
61 

70 
36 

30 

36 

44 

59 
42 

56 
31 

6  5 
3! 

7  1 
39 

69 
50 

72 
49 

56 
42 

63 
42 

39 

55 

47 

60 
48 

68.0 
46.2 

CAHP  HILL  2  NH 

MAX 

65 
31 

67 
40 

65 
53 

75 
50 

67 
55 

67 

57 

75 
57 

77 
58 

60 

60 

61 

44 

43 

47 

8  1 
64 

63 
67 

73 
39 

31 

35 

39 

46 

60 
26 

33 

39 

49 

49 

42 

40 

44 

45 

50 

69,9 
47.0 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

67 
30 

68 
41 

62 
48 

70 
40 

74 
45 

71 
52 

76 
57 

70 
58 

59 

65 
54 

50 

45 

38 

82 
41 

81 
61 

62 
66 

70 
34 

52 
32 

31 

34 

58 
41 

57 
26 

65 

32 

64 
40 

7  1 
49 

73 
46 

47 

63 
37 

41 

46 

60 
45 

66.2 
44.1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

65 
38 

62 
45 

72 
54 

69 
50 

66 
54 

73 
57 

77 
62 

77 
60 

61 

7 1 
60 

58 

46 

46 

61 

80 

65 

75 
64 

65 
39 

34 

39 

50 

59 
45 

65 
30 

70 
36 

44 

52 

65 
46 

43 

69 
45 

52 

49 

55 

69.6 
49.8 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

68 
42 

63 
52 

75 
53 

71 
47 

68 
50 

76 
58 

78 
60 

60 
56 

73 
60 

70 
62 

7 1 
55 

60 
47 

8 1 
45 

61 

84 
66 

76 
49 

66 
40 

67 
35 

36 

70 
52 

46 

68 
39 

73 
43 

50 

49 

51 

48 

72 
43 

55 

52 

56 

71.8 
50.3 

QPELIKA 

MAX 
MIN 

66 
33 

67 
42 

66 
51 

76 
46 

67 
51 

68 
58 

75 
58 

79 
56 

80 
57 

75 
60 

76 
62 

72 
50 

81 
45 

83 
46 

80 
62 

82 
65 

71 
40 

56 
31 

67 
33 

78 
37 

60 
48 

59 
30 

67 
36 

73 
39 

66 
49 

76 
49 

60 
46 

68 
44 

74 
46 

56 

50 

64 
45 

70.6 
47.3 

RDCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

67 

31 

67 
40 

74 
47 

64 

55 

67 

56 

75 
58 

72 
60 

90 
59 

74 
60 

73 
61 

63 
46 

92 
48 

81 
53 

81 
65 

83 
66 

69 
42 

77 
48 

61 
44 

61 

30 

67 
36 

74 
41 

70 
53 

75 
51 

58 
46 

65 
44 

75 
49 

59 
50 

63 
52 

70.6 
49.8 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

64 
30 

66 
36 

61 
49 

75 
41 

68 
50 

70 
55 

73 
58 

76 
59 

79 
61 

67 
59 

72 
60 

71 
46 

83 
42 

82 
50 

80 
63 

6 1 
66 

73 
40 

55 
32 

67 
33 

78 
44 

61 
46 

60 
27 

69 
30 

73 
37 

67 
48 

75 
49 

60 
45 

66 
37 

70 
47 

55 
48 

63 
46 

69.7 
46.5 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

MAX 
MIN 

69 
31 

69 

45 

70 
54 

78 
59 

73 
55 

70 
56 

79 
57 

79 
62 

67 

79 
58 

58 

77 
50 

76 
50 

80 
60 

94 
64 

8S 

70 

73 
42 

56 
34 

37 

76 
41 

75 
46 

62 
34 

66 
38 

7 1 
45 

63 
52 

74 
51 

58 
47 

72 
45 

47 

51 

65 

52 

72.3 
49 . 9 

dehopolis  lock  and  dam 

MAX 
MIN 

63 
33 

69 
45 

71 
51 

78 
52 

73 
59 

70 
59 

79 
58 

77 
59 

72 
59 

57 

61 

73 
54 

53 

60 

83 
69 

84 
69 

73 
42 

36 

7 1 
36 

43 

49 

61 
40 

36 

44 

50 

73 
51 

50 

66 
47 

49 

57 

56 

71.5 
51.1 

CAINESVILLE 

MAX 
MIN 

63 
33 

71 
46 

72 
51 

77 
51 

74 
59 

69 
56 

78 
56 

80 
53 

72 
56 

81 
57 

57 

76 
51 

6 1 
52 

60 
59 

83 
68 

82 
69 

72 
40 

35 

38 

45 

44 

60 
40 

42 

46 

49 

f  I 
53 

48 

63 
47 

51 

56 

57 

71.6 
50.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

70 
30 

73 
40 

75 
59 

76 
54 

77 
58 

80 
59 

78 
53 

77 
53 

80 
51 

57 

57 

73 
52 

60 
48 

8 1 
65 

83 
59 

76 
59 

74 
34 

32 

70 
42 

7 1 
43 

66 
35 

67 
36 

43 

49 

7  3 
52 

50 

63 
46 

72 
54 

54 

52 

55 

73.8 
49 . 5 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

34 

68 

69 
54 

70 
55 

66 

58 

90 
63 

75 
61 

60 

79 
60 

62 

60 
61 

63 
59 

60 

8 1 
61 

85 
61 

75 
42 

34 

39 

49 

70 
48 

61 
34 

35 

72 
42 

75 
51 

46 

67 
44 

52 

53 

67 
54 

72.4 
51.1 

LIVINGSTON  2  SM 

MAX 
MIN 

66 
35 

70 
40 

73 
55 

79 
49 

70 
55 

76 
54 

90 
60 

74 
54 

60 
55 

61 
61 

56 

76 
50 

60 
52 

60 
54 

84 
56 

8 1 

72 
39 

55 

30 

36 

76 
42 

77 
45 

67 

31 

70 

72 

69 
47 

7 1 
51 

65 
48 

73 
42 

54 

56 

58 

73.6 
46.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

65 
32 

70 
45 

6B 
56 

77 
54 

70 
55 

69 
56 

80 
60 

74 
64 

75 
59 

61 

59 

65 
51 

52 

60 
59 

84 
66 

84 
68 

73 
42 

54 
34 

36 

46 

7 1 
47 

62 
35 

70 
35 

51 

7  1 
50 

48 

60 
48 

64 
45 

42 

57 

59 

70.9 
50.6 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

65 
33 

68 
45 

67 
59 

70 
55 

69 
55 

69 
58 

76 
56 

75 
61 

72 
60 

76 
60 

7 1 
63 

70 
55 

77 
55 

60 
62 

63 
65 

85 
68 

72 
42 

55 

36 

39 

46 

69 
46 

60 
38 

66 
36 

73 
45 

63 
46 

72 
51 

56 
46 

66 
46 

47 

57 

58 

70.1 
51.5 

MONTGOMERY  H50  AP 

MAX 
MIN 

69 
42 

53 

5! 

53 

69 
51 

60 

77 
64 

77 
59 

77 
63 

72 
65 

73 
54 

76 
53 

60 
54 

62 
66 

66 
67 

50 

55 

41 

69 
37 

76 
40 

67 
54 

63 
43 

67 
36 

72 
36 

65 
51 

7! 
56 

61 
50 

66 
49 

73 
46 

63 
59 

64 
57 

75 
62 

71.6 
52.5 

SELMA 

MAX 

MIN 

70 
45 

69 
55 

79 
53 

76 
54 

71 
57 

80 
S9 

80 
64 

78 
65 

80 
64 

78 
65 

73 
61 

79 
51 

80 
57 

85 

65 

87 

70 

95 

61 

75 
44 

69 

37 

70 
42 

78 
56 

70 
50 

68 
39 

73 
41 

71 
53 

76 
56 

74 
54 

67 
50 

74 
47 

69 
58 

63 
57 

70 
63 

74,7 
54.6 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

68 
35 

69 
44 

71 
54 

79 
55 

70 
54 

70 
49 

76 
50 

77 
52 

79 
57 

78 
62 

68 
55 

73 
55 

81 
57 

82 
60 

62 
63 

84 
67 

76 
42 

if 

36 

68 
36 

79 
46 

64 
49 

61 
34 

66 
36 

75 
41 

62 
52 

76 
51 

61 
48 

67 
49 

75 
50 

61 
54 

67 
54 

71.7 
49.9 

S««  R«l«r«nc«  NoUa  Following  SttUoo  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES 


SUIion 

Day  ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19! 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

*         •  * 

C0AST41.  PLAIN  07 

ANDILUSU   1  NH 

MAX 

MIN 

67 
35 

70 
41 

72 
53 

79 
51 

72 
51 

68 

56 

80 
59 

75 
53 

72 
56 

61 
59 

74 
62 

73 
56 

74 
56 

62 
61 

61 
63 

85 

67 

78 
39 

59 
30 

69 
35 

60 
39 

68 
49 

58 
31 

68 

31 

75 
37 

6! 

51 

77 
49 

63 
43 

68 
41 

69 
41 

70 
58 

71 
60 

72.4 

atmoue  L  SW 

MAX 
MIN 

70 
39 

68 
54 

BO 
59 

80 
58 

71 
53 

78 
56 

75 
66 

75 
59 

84 
56 

84 
63 

75 
57 

75 
59 

78 
65 

82 
67 

83 

70 

80 
71 

73 
43 

73 
32 

77 
39 

77 
53 

75 
49 

69 
36 

75 
37 

7! 
50 

72 
57 

72 
49 

68 
41 

68 
44 

69 
55 

69 
62 

75 
64 

75.0 

BEATRICE  I  E 

MAX 
MIN 

69 
39 

67 
40 

72 

75 
47 

70 

63 

72 

76 
59 

72 
61 

80 

76 
54 

79 
54 

82 
55 

83 
57 

67 
61 

65 

76 

62 

79 

76 
43 

74 
44 

63 
37 

72 
39 

76 
37 

65 

69 
42 

59 
43 

73 
47 

75 
49 

66 

69 

73.0 

BRANTLEV 

MAX 
MIN 

69 

37 

70 
43 

72 
57 

80 
52 

71 
50 

70 
57 

81 
61 

76 
52 

74 
56 

75 
60 

77 
59 

60 
53 

eu 

56 

82 
64 

82 
66 

65 
69 

79 
42 

67 
31 

71 
36 

79 
46 

67 
48 

59 

30 

67 

32 

69 
40 

75 
41 

76 
48 

61 
43 

70 
42 

69 
51 

68 
59 

72 
59 

73.3 

BREMTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

7* 

36 

70 
52 

81 
57 

77 
57 

70 
55 

82 

57 

77 
66 

71 
53 

67 
52 

83 
64 

76 
59 

73 
60 

63 
65 

62 
66 

64 
68 

78 
66 

66 
43 

75 
31 

60 
36 

75 
55 

71 
50 

71 
32 

77 
31 

70 
46 

74 
57 

68 
49 

71 
42 

70 
42 

70 
57 

69 
63 

74 
63 

75.1 
52.6 

CAMDEN  3  NH 

MAX 
MIN 

71 
39 

68 
47 

78 
54 

75 
53 

71 
53 

82 
51 

80 
58 

71 
55 

83 
52 

77 
56 

73 
51 

60 
46 

61 
54 

66 
61 

85 
62 

60 
52 

59 
35 

71 
31 

78 
36 

73 
51 

71 
41 

66 
31 

76 
32 

69 
35 

75 
46 

76 
45 

67 
40 

75 
40 

65 
50 

63 
51 

73 
55 

74.2 

CHATDM  3  N 

MAX 
MIN 

67 
37 

69 
53 

80 
57 

76 
51 

74 
55 

80 
53 

82 
60 

79 
61 

86 
55 

84 
65 

79 
53 

79 
64 

81 
62 

65 
66 

86 
67 

62 
60 

60 
36 

74 

33 

79 
41 

77 
54 

76 
45 

70 
34 

76 
37 

72 
52 

76 
45 

74 
50 

67 
40 

72 
44 

65 
44 

67 
57 

76 
60 

75.8 
51.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

64 

41 

69 
46 

70 
53 

77 
56 

74 
57 

70 
56 

78 
62 

75 
57 

75 
59 

77 
60 

74 
63 

77 
57 

77 
59 

79 
62 

80 
64 

83 
67 

76 
41 

67 
35 

66 
40 

79 
53 

62 
47 

56 
36 

65 

41 

72 
48 

62 
53 

74 
51 

60 
48 

67 
49 

71 
55 

62 
55 

69 
55 

71.3 
52.9 

ENTERPRISE 

MAX 

69 
42 

70 
54 

80 
58 

74 
64 

70 
56 

79 
61 

76 
62 

73 
56 

76 
61 

73 
64 

79 
58 

72 
58 

80 
57 

62 
65 

68 
68 

60 
43 

59 

40 

70 
42 

76 
40 

73 
49 

69 
38 

66 
40 

74 
45 

64 
53 

74 
51 

64 
45 

68 
47 

66 
46 

68 
56 

69 
59 

74 
56 

72.6 
52.8 

EUPAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

66 
44 

70 
47 

72 
45 

75 
47 

74 
53 

73 
56 

79 
63 

76 
56 

79 
60 

71 
62 

76 
61 

67 

60 

72 
56 

82 
62 

81 
60 

84 
68 

79 
43 

57 
34 

68 
37 

79 
50 

64 
51 

60 
33 

68 
32 

75 
45 

65 

55 

75 
54 

64 
49 

69 
45 

72 
52 

62 
51 

71 
57 

71,8 
51.3 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

69 
36 

69 
44 

68 
45 

80 
56 

70 
56 

69 

58 

60 
59 

69 
59 

71 
60 

62 
60 

73 
63 

70 
59 

78 
58 

81 
67 

82 
66 

64 
69 

77 
42 

62 
33 

73 
34 

76 

42 

72 
49 

61 
36 

72 
38 

75 
44 

66 
53 

75 
48 

61 
44 

68 
44 

68 
48 

69 
59 

72 
62 

72.4 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

69 
35 

71 
44 

68 
58 

80 
58 

70 
58 

67 

57 

80 
59 

76 
60 

71 
56 

64 
61 

75 
57 

70 
53 

80 
55 

78 
65 

84 
67 

85 
69 

76 
41 

59 
35 

72 
43 

79 
46 

75 
50 

60 
38 

69 
41 

76 
47 

67 
55 

74 
51 

58 
43 

66 
45 

70 
50 

67 
98 

71 
60 

72.5 
52.2 

GENEVA 

MAX 

GILBERTOWN 

MAX 

68 
33 

71 
55 

78 
59 

75 
53 

69 
55 

79 
50 

79 
60 

78 
58 

64 
52 

85 
54 

72 
55 

82 
52 

81 
57 

64 
67 

66 

70 

80 
54 

58 
38 

73 
31 

79 
36 

75 
55 

70 
48 

69 
34 

76 
36 

73 
50 

73 
52 

68 
52 

66 
44 

73 
43 

67 
54 

65 
99 

80 
60 

74.7 
50.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

66 
34 

69 
44 

68 
52 

78 
55 

70 
56 

68 

56 

79 
59 

70 
60 

72 
60 

76 
60 

71 
63 

70 
57 

79 
58 

80 
63 

61 
66 

89 

69 

75 
40 

57 
32 

69 
35 

79 
41 

68 
49 

59 
34 

66 
38 

73 
41 

63 
53 

75 
47 

58 
45 

69 
45 

72 
48 

65 
52 

68 
57 

70.9 
50.7 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

65 
40 

69 
42 

70 
55 

78 
56 

74 
57 

71 
60 

78 
61 

69 
55 

75 
54 

74 
62 

73 
62 

80 
56 

70 
58 

80 
61 

80 
64 

83 
67 

80 
43 

58 
36 

69 
42 

77 
46 

65 
49 

60 
36 

67 
38 

73 
46 

64 

50 

75 
53 

66 
48 

66 
42 

67 
54 

67 
58 

69 
61 

71.4 
52.  1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

69 
34 

70 
43 

72 
55 

78 
55 

72 
57 

67 

56 

79 
60 

71 
57 

75 
59 

78 
60 

72 
62 

71 
57 

81 
58 

82 
63 

82 
65 

84 
68 

76 
41 

56 
34 

69 
40 

78 
50 

67 
48 

60 
36 

67 
40 

71 
43 

75 
46 

76 
50 

68 
48 

69 
47 

73 
51 

65 
56 

66 
56 

71.9 
51.5 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

RHENIX  city  2  NNW 

MAX 

PITTSVIEVi 

MAX 
MIN 

65 
29 

66 
34 

69 
51 

76 
50 

74 
50 

71 
55 

79 
55 

70 
61 

71 
61 

78 
60 

60 
51 

81 
54 

61 
61 

83 
64 

80 
43 

56 
37 

68 
42 

77 
43 

63 
50 

61 
27 

68 
27 

73 

65 
49 

76 
52 

62 
47 

69 
42 

73 
43 

59 
54 

67 
54 

71.1 
48.1 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

68 

32 

69 
47 

67 
55 

60 
56 

74 
57 

69 

53 

80 
57 

78 
60 

70 
58 

85 
60 

72 
58 

71 
49 

62 

50 

80 
65 

83 
67 

85 
70 

72 
40 

56 
33 

73 
33 

78 
43 

74 
47 

62 
34 

69 
34 

77 
40 

65 
52 

74 
50 

57 
46 

67 
44 

74 
49 

64 
56 

69 
57 

72.5 
50.3 

TROV 

MAX 

MIN 

42 

7 1 
52 

54 

56 

55 

59 

56 

57 

60 

60 
62 

57 

78 
66 

8 1 
59 

80 
63 

83 
66 

77 
66 

66 
41 

66 
33 

77 
43 

72 
54 

71 
47 

67 
33 

73 
44 

62 
51 

75 
54 

64 
50 

67 
49 

70 
46 

65 
45 

62 
55 

75 
58 

72.6 
52.4 

HHATLEY 

MAX 

•          •  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

66 
43 

70 
57 

81 
60 

73 
61 

67 
57 

79 
57 

80 
63 

70 
62 

64 
58 

76 
63 

73 
56 

75 
59 

79 
65 

80 
68 

85 

70 

75 
55 

62 
41 

7* 
37 

78 
45 

76 
56 

70 
47 

71 
42 

76 
43 

69 

38 

73 
44 

61 
51 

68 
45 

70 
46 

66 

46 

70 
63 

73 
65 

73.1 
53.7 

CODEN 

MAX 
MIN 

70 
51 

72 
58 

78 
52 

75 
50 

66 

75 

80 

79 
65 

74 
64 

72 
60 

75 
62 

71 
60 

76 
62 

61 
63 

79 
65 

73 
64 

68 
41 

70 
40 

70 
55 

72 
55 

66 
53 

72 
57 

69 
58 

68 
58 

67 
48 

74 
45 

73 
60 

70 
62 

72 
60 

75 
59 

72.7 
56.6 

FAIRMOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

65 
43 

75 
58 

78 
59 

71 
62 

66 
58 

78 
59 

77 
66 

72 
63 

62 
60 

76 
64 

71 
59 

70 
60 

78 
67 

61 
66 

79 
71 

75 
62 

63 
47 

70 
37 

77 
44 

73 
56 

70 
57 

68 
43 

73 
43 

68 
55 

70 
60 

65 
57 

65 

47 

72 
48 

69 
57 

75 
64 

73 
67 

72.4 
56.8 

FORT  NORCAN 

MAX 
MIN 

64 
49 

63 
56 

65 

59 

69 
60 

69 
59 

67 

61 

70 
63 

71 
62 

72 
61 

72 
55 

71 
55 

69 
61 

69 
63 

73 
66 

67 
58 

71 
65 

66 
55 

61 
52 

64 

52 

69 
59 

68 
61 

69 
59 

63 
52 

63 
55 

72 
57 

70 
63 

69 
64 

68.1 
58.6 

MOBILE  HSO  AP 

MAX 
MIN 

65 
45 

71 
60 

79 
61 

73 
60 

67 
61 

76 
61 

61 
65 

72 
64 

83 

59 

76 
67 

72 
60 

74 
63 

76 
68 

79 

70 

83 
72 

74 
50 

63 
45 

75 
40 

76 
46 

77 
53 

62 
47 

70 
42 

73 
44 

67 
56 

71 
59 

62 
50 

67 
45 

71 
50 

69 
59 

71 
66 

75 
64 

72.6 
56.5 

ROBERTSDALB  1  6 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

72 
40 

65 
52 

74 
61 

60 
60 

73 
56 

67 

58 

80 
63 

73 
64 

70 
60 

83 
63 

73 
59 

72 
60 

71 
59 

78 
67 

79 
71 

82 
71 

77 
49 

65 

35 

73 
41 

78 
53 

76 
46 

63 
39 

71 
42 

73 
49 

67 
58 

72 
52 

65 
42 

68 
46 

73 
53 

65 
61 

74 
64 

72.6 
54.6 

MAX 

MIN 

S«*  R»l«r*BC*  N 

t«t  Following  Static 

a  Indax 

-  8  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


MARCH  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

1 1  n  cof 
u I  lad 

1.0 

Resultant 
Speed 

Average 

ion  c 
it  mile  , 

9) 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.50.99 

2.00 

and  over 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direct 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

« 
o 

L_ 
1- 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM 

WSO 

AP 

16 

4.3 

10.2 

38 

NW 

16 

BO 

85 

65 

64 

5 

4 

3 

3 

5 

0 

20 

48 

7.9 

HUNTSVILLE 

WSO 

AP 

15 

4.3 

10,3 

31+* 

13 

25 

82 

88 

68 

66 

4 

1 

6 

2 

3 

2 

18 

m 

7.4 

MOBILE  WSD 

AP 

16 

4.9 

10,9 

30*+ 

15 

24 

89 

91 

69 

77 

5 

1 

5 

2 

3 

2 

18 

m 

8.0 

MONTGOMERY 

WSO 

AP 

16 

2.9 

e.9 

34 

SE 

07 

79 

84 

62 

65 

0 

4 

3 

4 

3 

1 

15 

34 

7.9 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  9  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ALABAMA 

 WARCH  1973 


t 

(U 

Day  of  month 

« 

Station 

« 

Q 

(  IN) 

Tiini 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Aveia 

AUBURN  ACRDNOMV  FARH 

2 

MAX 
MIN 

69 
41 

67 
45 

60 
51 

72 
55 

63 
57 

64 

57 

74 
60 

76 
61 

78 
63 

71 
62 

71 
65 

67 
57 

80 
56 

76 
57 

76 
65 

76 
65 

69 
51 

65 
45 

69 
49 

75 
49 

58 
54 

64 
43 

71 
43 

74 
45 

64 
54 

72 
54 

61 
51 

74 
52 

72 
53 

59 
56 

62 
55 

69,4 
53.9 

<• 

MAX 
MIN 

66 
45 

49 

53 

57 

51 

M 

6C 

62 

6« 

64 

6S 

58 

58 

5? 

66 

67 

55 

48 

51 

51 

54 

63 
47 

4t 

4E 

5t 

56 

5< 

53 

55 

51 

5i 

67.4 

a 

MAX 
MIN 

5? 

59 

55 
5 1 

63 

61 

65 

6e 

tt 

66 

65 

64 

70 
5  8 

70 

70 

70 

bi 
56 

61 

61 

65 

5e 

5S 

61 

64 

5t 

62 

58 

64 

64 

56 

6C 

62.8 
54.6 

ENTERPRISE  3  NW 

« 

MAX 
MIN 

61 
51 

62 
57 

67 
59 

64 
62 

64 
61 

68 
62 

68 
64 

66 
61 

68 
64 

66 
64 

68 
63 

67 
63 

74 
62 

72 
66 

74 
67 

71 
57 

65 

52 

68 
52 

71 
55 

70 
51 

63 
50 

67 
49 

70 
51 

59 
55 

69 
56 

63 
53 

63 
54 

66 
54 

64 
58 

64 
59 

67 
62 

66.7 
57.9 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

56 
49 

57 
50 

56 
54 

65 
56 

61 
60 

64 
60 

65 
62 

64 
61 

65 
60 

65 
61 

67 
64 

70 
66 

66 
65 

71 
66 

70 
66 

72 
67 

77 
60 

60 
J7 

58 
56 

62 
56 

61 
61 

61 
55 

55 
53 

59 
55 

60 
58 

60 
59 

59 

54 

60 
56 

61 
57 

64 
58 

64 
62 

63.1 
56.6 

PITTSVIEH 

4 

MAX 
MIN 

57 
47 

56 
47 

55 
50 

61 
50 

60 
52 

60 
51 

66 
55 

69 
55 

74 
55 

61 
55 

73 
56 

71 
57 

73 
59 

76 
58 

76 
59 

65 
58 

63 
50 

66 
52 

65 
55 

67 
52 

64 
49 

65 
50 

59 

53 

64 
58 

62 
53 

66 
53 

64 
51 

67 
52 

63 
54 

65.1 
53.3 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MARCH  H73 


Stalioa 

Day 

Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
HIND 

.13 
16 

.09 

22 

,08 

12 

.07 

.06 

2 

.06 
14 

.08 
40 

.14 
13 

.09 

7 

.08 

19 

40 

.16 
13 

.07 

u 

.11 

37 

.22 
43 

66 

.29 

38 

.19 

23 

.13 
12 

15 

.19 

39 

.10 
59 

.22 

24 

.15 

27 

.19 
90 

.06 

9 

.10 
14 

,13 

20 

.06 

19 

- 

30 

27 

3.786 
761 

*       •  « 

PRAIRIE 

06 

OEMOPDLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
10 
66 
39 

.1« 

46 
68 
*9 

.11 

3<i 
68 
S3 

.12 

3 
80 
59 

.08 

26 
72 
59 

.06 
6 
69 
58 

.26 
57 
63 
57 

.17 
1 
60 
63 

.08 
40 
70 
61 

.U 
64 
78 
62 

.20 
93 
68 
64 

33 
75 
60 

,17 

0 
83 
60 

.11 
23 
73 
62 

.16 

98 
78 
66 

.21 

105 
81 
68 

124 
71 
43 

.18 

69 
64 
38 

.06 

13 
75 
38 

.20 

49 
76 
50 

.18 

92 
73 
50 

.09 
43 
67 
44 

.10 
8 

73 
42 

.38 

69 
75 
45 

14 
60 
51 

.23 
42 
75 
53 

.11 

11 
69 
46 

.13 

C 
70 
49 

.28 
4 

77 
93 

1 
63 
98 

22 
60 
56 

4.898 

1220 
71.5 
53.5 

•       •  * 

GULF 

06 

FAIRHQPf  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.07 

70 
50 

.0« 
70 
56 

.07 
80 
62 

.09 

82 
64 

.05 

73 
62 

.09 
78 
59 

.06 
61 
68 

.11 
80 
65 

,06 

90 
61 

.05 

87 
62 

.05 

88 
65 

.03 
74 
65 

.07 
81 
66 

.10 
88 
70 

.11 

89 
72 

,07 

82 
70 

.24 

73 
46 

.15 

76 
45 

.12 

83 
52 

83 
62 

.16 

75 
52 

.11 

75 
47 

.19 

63 
48 

.03 
78 
58 

.13 

78 
62 

.21 

76 
55 

,09 

73 
49 

.05 

71 
46 

70 
96 

.02 

74 
69 

76 
73 

2.668 

76.5 

59.3 

Sa«  Reforence  Nolos  Following  StAtlon  lnd*x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

E4STERN  VALLEY  04 

CENTRE  5  SN 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

• 

T 

Se«  Reference  Nolee  Following  Stalion  Index 
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STATION  INDEX 

  MARCH  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

u 
t- 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

1    (SEE  NOTTSI 

ABBEVILLE    1  NNW 

Muo^Vi^ub      *  linn 

0008 

07 

HENRY 

35 

8  5 

1  s 

■t  D  3 

7  A 

r 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1 1 

PROF.    PAl MER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

07 

WI  lcdx 

\ 

32 

1  L 

87 

1  7  S 

7  A 

'  A 

SIDNEY    J      HARDYj  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

1  4 

66 

10 

1  1  4n 

1  i  V 

5  P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANOFR  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7  A 

7A 

H 

HENRY  D,  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRG^^^IA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

31 

19 

66 

30 

26C 

8  A 

8A 

H 

JAMES  P •  01 LL I S 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MIC 

MIC 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

02 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

50C 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

1  \ 

33 

15 

85 

50 

1 08C 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  M,  BURNS 

ashville  a  W 

0377 

04 

ST .  CLAIR 

33 

S  1 

0  0 

5rt 

7  A 

1 DHN   T.  StalNOALL 

ATHENS  2 

0  395 

L I MESTONE 

1  5 

34 

4  A 
•t  o 

86 

7  9  n 

9A 

9  A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE  1  SW 

0407 

07 

ESCAMB  I A 

3 

3  \ 

0  1 

87 

3 1 

4  '  •? 

4  P 

4P 

C  H 

HUGH  H,  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

1  K 
i 

85 

30 

fi  ^  9 
O  3  C 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LQCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7  A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

266 

7  D 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE  1  E 

0616 

07 

MONROE 

^ 

31 

87 

1  5 

1  7fl 

7  A 

7A 

MARY  Li  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

66 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

3^ 

^  S  9 

CARL  YERBY 

DCCCCMCD     3  ecu 

Ci  5 

5 

33 

fl7 

f1 1 

f^  D 

o  r 

^  A 
V  A 

PAIII  MDSFS 

B I L  L I NGSLE Y  1  SE 

nB73 

U  O  £  3 

AUTAUGA 

1 
1 

32 

^  5 

^  9  A 
*f  t  u 

6  A 

O  A 

JOHN  R,  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

62C 

MID 

MIC 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

0? 

V  £ 

MARSHALL 

2 

34 

o  o 

1  n 

1  rt7n 

i  W  f  L 

7A 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

A  A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

67 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

65 

43 

670 

8  A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWQDD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

67 

17 

605 

7A 

MRS,   WILLIE  M.  STYRON 

BRUND I DGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

65 

49 

510 

7A 

GEORGE  i>  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 
J  u 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

1  J  \J  i 

07 

WILCOX 

32 

02 

87 

20 

5  5 
£  £  7 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

I  \ 

32 

50 

85 

4 1 

68C 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

J  V 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE   ^  SW 

1512 

1  X 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

62C 

7A 

7  A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  Ci  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31 

32 

67 

31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CH I LTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

58C 

7  A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1  7?5 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

26 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

C  ODEN 

1  (3  r\  ^ 
1005 

08 

MDR I  1  P 
M  U  D  A  L  C 

Q 
7 

An 

DM 

23 

Q  Q 
0  O 

1  a 
13 

1 2 

5  D 

f  D 

u 

n 

R  nv A  1     P  AWf  ^ 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

n7 

GENEVA 

3  1 

R  S 

5  *i  ft 
C  7  U 

6  A 

HENRY  Ft  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1  S  1  9 

0 1 

COLBERT 

12, 

34 

44 

87 

50 

470 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

OE  KALB 

7 

34 

1  5 

85 

53 

7  50 

9P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

'A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

CDTTQNTON 

1974 

0"? 

RUSSELL 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

uo 

SUMTER 

32 

£  O 

6  8 

5  A 

9  1  C 

7A 

'  A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEV I LLE 

7  110 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

8  'i 

7^n 

7A 

WILLIAM  L«  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

OS 

TALLAPOOSA 

32 

85 

46 

RUFUS  P«  PLESS 

nAYxniM  T  N 

Uo 

M  A  R  E  N  r.  n 
n  H   1 11  vj  u 

1  TL 
L  O 

A  5 

n  7 

A  Q 

O  ^  A 

7  A 

7A 
'  A 

R    N  MPREPORQ 

DELTA 

CLAY 

1  1 

33 

A  R 

U  5 

1  n  ^  n 
1  u  J  u 

7  A 

'  A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

5  5  i  R 
c  t  *t  ^ 

0  6 

MARENGO 

1 

32 

87 

K  A 
O  A 

6  A 

6  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

5  "3177 

07 

HOUSTON 

3 

A  1 

A  S 

5  1 

^  u  u 

M  H  RQNEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7  A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  8RUNS0N 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

67 

48 

252 

7A 

MRS.  BELLE  BERRY 

ENTERPR I SE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5  P 

5P 

CCH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

65 

06 

215 

A  A 
O  A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGRE  EN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISQN 

rftif\nurc   c  INC 

2313 

OQ 

DAI  nu  T  M 

D  M  U    n  i  IN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUnURM   UNIV   FXP  STA 

FALKVI LLE    1  F 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G,  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

ua 

BALDWIN 

9 

30 

14 

68 

01 

10 

BA 

8A 

C  H 

PAMELA  0.  GIBSON 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

6A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  "SEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

C 

MRS  GLADVS  MCKENZIE 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
MARCH 


1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

H 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

3308 

07 

CHDCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C  H 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7A 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

3620 

03 

W I N5T0N 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

C  H 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

516 

7A 

7A 

C  H 

3748 

06 

LDWNDES 

1 

32 

11 

66 

36 

180 

8A 

BA 

H 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

7A 

3899 

01 

FP  ANKL I N 

13 

34 

20 

67 

56 

840 

7A 

4064 

01 

MAOI SON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

C  HJ 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

91 

87 

53 

220 

7A 

C 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

7A 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

4619 

02 

iccccDCnu 
JtrrtKiUiN 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

4627 

04 

C  H  E  RUK  E  E 

7 

34 

11 

85 

46 

589 

7A 

4798 

Ob 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

B5 

33 

470 

8A 

4976 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

42 

66 

45 

580 

5P 

5P 

H 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

66 

51 

654 

7A 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

C 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

5354 

07 

^  Lt  n  ^  T  A  1.1 

L  HDL  T  AW 

13 

31 

56 

68 

27 

350 

7A 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

C 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

C  H 

5465 

03 

CHI LTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

86 

15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

5550 

06 

MDNTUOMEKY 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

C  HJ 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

C 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

5749 

01 

r  n  1  D  C  D  T 

12 

34 

45 

67 

37 

536 

MID 

MID 

H 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

6370 

07 

u  n  1.1  □  n  r" 

MDNKDE 

1 

31 

35 

67 

16 

195 

C 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00- 

230 

7A 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

66 

04 

506 

7A 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

65 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

66 

54 

230 

7A 

6640 

03 

A 1 ;  T  A 1 1  r  A 

1 

32 

26 

66 

28 

295 

5P 

5P 

H 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

66 

36 

573 

MID 

MID 

H 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

6986 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

STATION 


OBSERVER 


GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTDWN 

GQRGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVA 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLF  WSO  AP 

JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  7  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 
MDNTEVALLG 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 

PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSOALE  1  E 


J  R  BELL 
T.   E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 
J.   A.  BLACK 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WCSV 
TVA-765 

JAMES  E,  EIDSON 

EDDIE  L.  PEARCE 
JOHN  M  DDSWELL 
AUBURi^J  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R,  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N,  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 

INACTIVE  9/29/71 
MARY  LOU  WILKERSON 

JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
FRED  W,  WOOD 
MISS  MAYMIE  LANDRUM 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   MARY  K.  LEE 
RUFUS  M,  SEWELL 
B.  B.  WILLIAMSON,  JR. 
JOHN  B,  ARD 
JOHN  D  STONER  JR 


ALABAMA 

JACK  R 

AUBURN 

ALABAMA 

HOUSTON 

ERNEST 

ALFRED 

JAMES  M 

HENRY  J 

ALABAMA 


POWER  CD. 
SNOW 

UNIVERSITY 
POWER  CD. 
FLOYD 
H.  LAND 
S.  ADAMS 
.  WALKER 
.  YATES 
POWER  CO. 


NATL  WEATHER  SERVICE 

M.  P.   JETER^  JR. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHD 

EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H,  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.  MINTA  EDDINS 
PHENIX  CITY  WATER  WKS 
MRS  GRACE  ONEAL 
MRS.   EVA  R.  RAY 

MRS.   ENA  C.  PAUL 
SAM  P.  RUSSELL 
THOMAS  E.  FISCHER 
MURL  D  FRANKLIN 
MRS  S  D  WREN 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFDRD  C.   MC  COOL 
JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
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STATION  INDEX 


MARCH  1973 


CT  H  TTOM 

bl  AllvJIM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LUUIM  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

cu 
u 

PRECIP. 

CL. 

< 
> 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTESl 

ROCKFDRD  2  NNW 

7020 

05 

cnosA 

7 

32  54 

86  14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W<  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  Ti  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FR ANKL  I  N 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

S  AYRE 

7282 

02 

JErrtKSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORD 

730<» 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

66  03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLQCQMB 

7576 

07 

GENEVA 

9 

31  07 

85  36 

248 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J,  F,  SUTTLE*  JR. 

SYLACAUGA  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

802* 

04 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6P 

H 

C.   D.  WEAVER 

THQMASV I LL  E 

8178 

07 

CLARK 

13 

3155 

87  44 

405 

7A 

7A 

C 

LERDY  GATES 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86  42 

680 

6P 

6P 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONE  Y 

8259 

01 

M  A  n  T  c  n  M 

12 

34  54 

86  44 

750 

C 

TV  A" 5  06 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS    J.  DJLLARD 

TUSCALQUSA   FAA  AP 

8380 

03 

Tiic^Ai  nncA 
TUSt*  A  LUQb  A 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

H 

FcOt    AViATIUN  AtjENCT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSO ALUQSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8A38 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UNIONTDWN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

7A 

H 

C   e  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CD. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVEKS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

C  T  n  U  A  u 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEFrtRSDN 

2 

33  49 

86  57 

640 

7A 

C 

GILBERT  C  YARBRUUOH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

SIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

ROBERT  A.  MOORE/  JR. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA     ll-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  5/4/73-900 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  reeardine  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801    or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


28801,  or  to  any 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6b'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savintr  time  ffSow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,    'Daily  Temperature  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Vind  tableT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

naiiv  SOIL  TEMPERATURES  TABLE"     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soi 1  temperatures . 
DAILY  SOIL  TEMPERATURfcS  lABLfc.     ^^^^^  3  .  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  •  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Liita"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     ftnission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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ALABAMA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

2       STATIONS  87       DATE  24+ 

LClWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD  21       DATE  11 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DAYTON   I   N  11,48 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATMORE   1   SW  3.82 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
DAYTON   I  N 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
NEW   MARKET  2 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
VALLEY  HEAD 


5.85     DATE  25 
•  5 

T       DATE  10 


ALABAMA       -       APRIL  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


A  hard  freeze  occurred  across  north  and  cen- 
tral Alabama  on  the  11th  causing  extensive 
damage  to  fruit  trees. 

In  Chilton  County,   the  peach  crop  was  con- 
sidered near  total  loss  with  damage  estimat- 
ed at  $3  million.     Some  200  peach  growers  in 
the  county  had  a  90  percent  loss  in  their 
crof)s.     There  are  about  4,000  acres  of  peach 
trees  in  Chilton  County.     In  Morgan  County, 
100  percent  of  the  peach  crop  was  considered 
lost . 

The  plum  crop  in  Chilton  County  was  also  a 
near  total  loss.     There  are  about  60,000 
plum  trees  in  the  county  with  an  annual 


yield  valued  at  $600,000.     About  60  percent 
of  the  apple  crop  was  ruined.     Thus,  damage 
to  fruit  in  Chilton  County  alone  amounted  to 
nearly  $3.7  million. 

There  were  a  number  of  occurrences  of  severe 
storms  during  the  month.     Funnel  clouds, 
tornadoes,   and  hail  fell  in  various  sections 
on  the  24th  and  25th;  however,   the  most  se- 
vere storm  occurred  on  the  18th  at  Elba, 
Coffee  County,  with  property  damage  of  about 
$800,000. 


Robert  M.  Ferry 
Meteorologist  in  Charge 
Weather  Service  Forecast  Office 
Birmingham,  Alabama 
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Precipitation 
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NORTHERN  V4LLEV  01 


ATHENS  2 
BELLE   MINA   2  N 
FALKVILLE    1  E 
FLORENCE 

HJNTSVILLE   WSO  AP 

MADISON 
MQULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

DIVISION 


APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

ALRERTVILLE   2  SE 
BESSEMER  3  5SW 
BIRMINGHAM  WSQ  AP 
BRIDOEPORT 
GUNTERSVILLE 

ONEDNTA 
SAINT  BERNARD 
SANC   MT   SUBSTA  AU 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

DIVISION 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
HAlEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  <>  N 
PRATTVILLE 

THORSBY   EXP  STATION 
TUSCALOOSA   FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

DIVISION 


Eastern  valley 


01, 


ANNISTON  FAA  AP 
CAlERA   2  SW 
CENTRE  5  SM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

PELL   CITY   I  NNE 
SYLACAUGA  <t  NE 
TALLADEGA 


PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAMP   HILL   2  NW 

HEFLIN 

LAFAYETTE 


MARTIN  DAM 

□PELIKA 
RDCKFORD  2 
ROCK  HILLS 


66.2 
69. 3M 
66.7 
70.6 
68.2 

70.5 
69.2 
66,5 
69.6 
71.'. 

68.8 
68. 3M 


69.1 
71.2 
66.6 

71.2 

68.7 
66.8 
66.1 
67.9 
66.6 


70.9 
70.6 
72.* 
70.1 
67.6 

69.8 
67.9 
68.9 
69. 2M 
72.6 


70.5 
70.5 
74.0 


71.9 
68.6 
70.0 
69.6 
69.5 

71.3 
71.0 
70. 5M 
71.* 


46,4 
48. 5M 
46.8 
42.6 
46.9 

47.5 
48.3 
47.3 
45.9 
46.6 

45.6 
45. 5M 


48.2 
49.4 
47.5 

47.9 

46.6 
44.0 
47.6 
45.8 
43.5 


45.3 
47.3 
47.8 
49,0 
46.0 

45,8 
47,1 
44,2 
45,5 
48.9 


50,0 
48.8 
47.2 


71.1 

48.1 

59.6 

72.3 

48.4 

60.4 

69.1 

46.2 

57,7 

72.6 

48.6 

60.6 

68.7 

47.6 

58.2 

69.2 

45.2 

57.2 

71.6 

47.9 

59.9 

72.1 

46.1 

59.1 

59.1 

48.1 
46,1 
47.3 
42.9 
49,1 

49,5 
48,0 
48,4 
45,6 


57,3 
58, 9M 
56,8 
56,6 
58.6 

59.0 
58.8 
56.9 
57,9 
60,0 

57,2 
56, 9M 


56.7 
60,3 
58,1 

59,6 

57,8 
56,4 
57,9 
56,9 
55,1 

57,9 


58.6 
59,0 
60. 1 
59.6 
56.8 

57.6 
57.5 
56.6 
57. 4M 
60.8 


60.3 
59.7 
60.6 


60.0 
57.4 
56.7 
56.3 
59.3 

60.4 
59.5 
59. 5M 
58.6 

56.9 


1.4 
5,0 


4.0 
4.1 


3.6 
3.4 


3.7 
3.0 


252 
210 
265 
260 
213 

206 
223 
260 
230 
168 

253 
260 


210 
170 
228 

195 

241 
271 
232 
263 
314 


216 
211 
195 
191 
258 

240 
244 
274 
242 
166 


177 
196 
166 


197 
174 
238 
170 
228 

250 
191 
207 


176 
241 
216 
271 
195 

167 
195 
192 
210 


5.55 
3.98 
5.63 
6.31 
3.86 


4.82 
5.71 


6.53 
5.48 
5.33 

7.80 

7.98 
6.25 
7.57 
4.63 
5.29 


6.27 
4.61 
6.70 
6.10 
5.77 

7.42 
5.58 
6.16 
6.61 
8.75 


5.09 
5.71 
5.19 


6.10 
4.93 
9.13 
5.76 
9.42 

5.19 
6. 
4.23 


6.32 
7.10 
7.60 
7.47 
6.20 

7.40 
9.21 
6.20 
5.25 

6.97 


2.03 
.66 


1.40 
2.28 


3.30 


1.30 


.54 
1.63 


1.25 
1.25 
2.25 
1.26 
1.06 

1,22 
1,74 
.83 
1,60 
1.86 

1.90 
1.55 


3.12 
1.74 
1.75 


2.72 
1.34 
1.24 


1.56 
1.60 
2.58 


3.50 
2,55 
1.73 
2.26 
3.61 


1,49 
1.52 
1,17 


1.50 
2.48 
1.05 


1.79  25 
1.45  8 


.0 
.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3.54 

2,79 
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70.9 

51,7 

61.3 

8  2 

25 

\  \ 

149 

0 

Q 

8.16 

2.80 

3,24 

3 

•  0 

6 

^ 

3 

ENTERPRISE 
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See  Reference  Nolea  FoUomng  Station  Index 
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,03 

7 

7 

.18 

.12 

.56 

.35 

•  21 

.62 

.37 

.83 

.77 

.02 

NEN  MARKET  2 

4.99 

1.10 

•  32 

,05 

.10 

.05 

.  50 

.20 

.08 

.99 

1.60 

R€0  6AY 

7.60 

,11 

.98 

.02 

.23 

T 

.50 

.12 

1.58 

04 

•  12 

1.97 

.  33 

.08 

1.66 

.06 

REDSTONE  ARSENAL 

4.82 

T 

.13 

7 

.'0 

.  12 

7 

.05 

.03 

.30 

.29 

.  62 

.36 

1 . 90 

RUSSELLVILLE  2 

J. 'I 

,29 

.47 

■  64 

■  12 

.19 

.30 

.05 

.57 

•  20 

1 . 95 

.62 

.01 

.78 

NATERLDO 

•       •  » 

APPAL ACHI AN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

6.93 

1.62 

.40 

.17 

3.12 

1.12 

.10 

BESSEMER  i  SSH 

5. 48 

1.37 

.25 

.06 

1.12 

.10 

1 . 74 

.06 

•  7* 

BIRMINGHAM  MSO  AP  R 

9.33 

T 

T 

1.79 

7 

.04 

7 

.12 

T 

,67 

T 

.08 

1.22 

.52 

.93 

BOAZ 

8.09 

,07 

.60 

.82 

.04 

T 

.  12 

.  34 

2.39 

2.16 

.96 

.99 

BRIDGEPORT 

COLLINSVILLE 

9.96 

1.64 

,06 

.07  T 

.06 

.90 

.36 

.  10 

3.80 

2.04 

.75 

.23 

FORT  PAVNE 

6.04 

.02 

.07 

T 

.90 

1.03 

T 

7 

7 

.47 

.86 

1.51 

7 

1. 91 

GARDEN  CITY 

6.74 

7 

.10 

1.12 

T 

T 

.35 

2. 10 

1.88 

1*  19 

CUNTERSVILLE 

7  .80 

.01 

.03 

.01 

,94 

.09 

.01 

,42 

,14 

.38 

4.18 

.49 

.84 

.30 

Lf  EOS 

4.63 

1.38 

.68 

.04 

.17 

,09 

.  1 9 

1,10 

.06 

•  46 

T 

9.32 

.03 

.73 

1.28 

.03 

.15 

05 

.  13 

1 . 60 

.05 

.41 

ONEONTA 

7.98 

.09 

.91 

.92 

.09 

.05 

!54 

1.42 

3.02 

7 

1. 38 

PALMEROALE   2  M 

9.88 

1.20 

,30 

.09 

.15 

,79 

.55 

1.86 

.05 

1  «00 

SAINT  BERNARD 

6.29 

,  02 

1 .02 

,06 

.07 

.14 

.66 

7 

2.26 

.14 

1,77 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7.97 

.09 

1.49 

,12 

,02 

.01 

.01 

.28 

,28 

•  1 1 

2.72 

1.32 

,87 

.33 

SAVRE 

9.71 

.03 

1,29 

,10 

,12 

.03 

1.79 

,15 

1.09 

SCOTTSflORO 

4.63 

.  16 

7 

.51 

.98 

.09 

.09 

Io6 

'39 

'25 

.96 

,15 

1.3* 

VALLEY  HEAD 

S.29 

.03 

.05 

.49 

1.00 

.11  7 

7 

.21 

.40 

7 

.51 

1 .24 

,04 

1.21 

WARRIOR  5  M 

7.37 

,  02 

1  >  10 

.37 

.04 

.10 

.48 

•  06 

1 .00 

2.51 

,02 

1 .69 

.02 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALlCEvILLE 

6.27 

1.58 

.10 

1.12 

.15 

.98 

.15 

1.50 

.30 

•  39 

ARlEY  3  S 

3.67 

.  06 

.04 

.08 

.04 

.11 

.45 

•  02 

2.47 

.93 

.07 

.59 

AUTAUOAVILLE   i  N 

7.84 

,08 

.09 

.04 

l!33 

.85 

.66 

2.58 

1.41 

•  BA 

BANKHEAD   LOCK   AND  0AM 

4.61 

.04 

.62 

.90 

.03 

•  03 

.  16 

.08 

.78 

.  16 

1.60 

,09 

*  12 

BtLLlNCSLEV  I  SE 

7.78 

.09 

1.98 

.09 

.77 

2.25 

2.00 

.68 

BROOKWOOD 

6.18 

.04 

1.65 

.79 

.08 

.38 

.08 

.61 

.08 

2.10 

.07 

.  1* 

CARBON  HlLL 

6.07 

.33 

.06 

.32 

.50 

•  11 

2.34 

1.23 

.03 

.32 

C  ENTRE VI LLE 

6.70 

.20 

2!9$ 

.04 

.42 

.47 

.05 

1.90 

.20 

•  64 

Cl ANTON 

8.10 

1.90 

.99 

.10 

.45 

.70 

.  10 

2.10 

1.10 

1  •  10 

CORDOVA 

6.16 

.74 

.60 

.02 

.03 

.06 

.  10 

.50 

.64 

2.50 

.04 

.93 

DOUBLE  SPRINGS 

9.77 

.95 

,40 

.12 

.02 

.07 

.02 

.33 

.49 

2.64 

.45 

.04 

.29 

•  01 

ELROO 

.08 

FAYETTE 

7.42 

,20 

.75 

.30 

.30 

.61 

.62 

.6'5 

3.50 

•  06 

cqrgas 

4.93 

,02 

,66 

.66 

.15 

.06 

.62 

•  40 

1.66 

.02 

'  68 

HALEYVl LIE 

9.98 

.02 

.73 

.37 

.16 

7 

.05 

.09 

.31 

.59 

•  12 

7 

2.59 

.29 

.05 

!29 

HAMILTON  3  S 

6.16 

T 

7 

.94 

.51 

.09 

.04 

7 

7 

.37 

.12 

.52 

•  17 

7 

1.73 

1.37 

.07 

.63 

7 

JASPER  *  N 

6.81 

.02 

•  32 

.  10 

7 

.03 

.15 

.58 

•  04 

2.26 

1.90 

.03 

LAY  DAM 

6.70 

.07 

.02 

!93 

1.59 

.36 

.01 

.38 

2.10 

.26 

MtTCHELL  DAM 

6.71 

,09 

.02 

.05 

.36 

1.94 

.  14 

.39 

.10 

2.33 

.94 

[79 

pickensville 

9.43 

T 

1.41 

.12 

7 

.20 

.68 

.14 

.93 

•  03 

.22 

1.60 

.03 

plantersville  2  sse 

10.90 

2,05 

.59 

1.89 

4.10 

.55 

1.40 

PRATTVILLE 

8.79 

,16 

2.45 

7 

.03 

•  02 

7 

.05 

1.08 

.29 

.02 

7 

3.61 

1.06 

REFORM 

4.99 

1.32 

.11 

,10 

.05 

.43 

.11 

.68 

•  03 

.27 

1.80 

.02 

.09 

THORSSY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  PAA  AP 

9.09 

T 

7 

1.49 

T 

7 

.43 

.08 

1.11 

.04 

.  16 

.96 

.53 

.29 

* 

TUSCALOOSA  Oliver  oam 

9.71 

,04 

,02 

.77 

1. 10 

,06 

.  49 

.09 

.16 

1.52 

.07 

.39 

VERNON 

9.19 

1.17 

,15 

,09 

10 

.35 

•  14 

.66 

.77 

.7i 

.74 

.34 

WEST  BlOCTON 

9.40 

,29 

2.00 

•  40 

.35 

.79 

.05 

1.20 

.4C 

WINFIElD  2  5M 

9.18 

,02 

.81 

.38 

,11 

•  04 

.09 

.17 

.30 

,42 

•  09 

1.95 

.54 

•  04 

•       •  • 

EASTERN   VALLEY  0^ 

ANNISTQN  FAA  AP 

6.10 

,06 

T 

7 

2.69 

,03 

7 

.16 

.01 

.21 

7 

.95 

.74 

1.25 

A5HVILLE   *  W 

2.34 

CalERA  2  SW 

4,93 

.70 

1.62 

.27 

CENTRE  5  SW 

9.13 

.12 

1.21 

.63 

.07 

7 

7 

.07 

.12 

.52 

2.21 

3.06 

,06 

CMILDERSBURG  WTR  PLANT 

9.76 

.11 

.04 

2,63 

,04 

.03 

.12 

.24 

.29 

.03 

1.24 

,60 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

9.42 

.06 

.03 

7 

.32 

1.49 

.04 

.01 

.06 

.49 

1.55 

4.00 

1.42 

.01 

JACKSONVILLE 

9.24 

.95 

1.42 

7 

.12 

.06 

.27 

.35 

1.26 

.79 

leesbjrc 

9.11 

,02 

.05 

.65 

1.27 

.  10 

.15 

.70 

1.87 

3.35 

,04 

.91 

HONTE VALLO 

9.73 

.02 

.20 

.09 

2.38 

7 

.34 

.05 

.42 

.04 

1.18 

,25 

■  8C 

PELL  CITY   1  NNE 

9.19 

.65 

1.90 

•  09 

.20 

.94 

.20 

1.30 

.05 

.70 

SYLACAUGA  4  NE 

6.68 

.08 

T 

2.48 

7 

.04 

.05 

.  16 

.17 

.82 

1.23 

1.75 

.06 

TALLADEGA 

4.23 

.10 

.04 

.90 

.05 

.03 

.15 

.40 

.10 

.03 

.19 

1.05 

.63 

WALNUT  GROVE 

8. SO 

1 .74 

.18 

.42 

5. 16 

1.30 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

alExanofr  CITV 

6.32 

.30 

.10 

.05 

1 .60 

.90 

7 

.16 

.43 

1.92 

.26 

ASHLANO 

7.10 

.09 

.16 

.07 

1 .09 

1.39 

.04 

.41 

.02 

.37 

2.29 

.24 

.9( 

.03 

Camp  mill  2  nw 

7.60 

.27 

.06 

.05 

T 

.97 

1 .76 

T 

.91 

2.00 

.93 

1.1' 

.02 

DAOEVI LL  E 

7.32 

.4C 

.93 

1 .37 

,74 

2.93 

.  36 

.69 

DELTA 

8.27 

*04 
• 

.02 

.07 

1.06 

1 .47 

.04 

.47 

.04 

,  34 

.09 

1 . 20 

.04 

3.43 

HEFLIN 

7.47 

.20 

2.22 

.39 

.39 

•  23 

1.50 

,10 

2.30 

HICHTOHER 

6.31 

.10 

2.35 

.25 

,34 

•  63 

1.26 

JORDAN  DAN 

7.11 

.12 

.10 

.04 

.84 

1.59 

.05 

1,09 

1.72 

1,00 

[it 

LAFAYETTE 

6.20 

.02 

.07 

.06 

2.57 

.01 

.09 

•  44 

2,09 

,70 

.19 

MARTIN  DAN 

7.40 

.16 

.03 

2,47 

.16 

,90 

2,72 

,73 

.23 

OPELKA 

9.21 

1.29 

.17 

.15 

.35 

2,18 

7 

.05 

.91 

7 

1,71 

1,29 

1.5! 

T 

ROCKFORD  2  NNW 

6 . 20 

.08 

.05 

.01 

1.98 

.92 

,01 

.10 

,04 

.39 

7 

1.79 

•  46 

ROCK  MILLS 

5.29 

.07 

,09 

.09 

1.13 

1.45 

,02 

.32 

.98 

•  13 

thurlow  dam 

8.09 

.24 

,19 

.09 

.99 

1.59 

1 .49 

1.22 

1.35 

l!3( 

.03 

9 .8( 

•  18 

.  12 

.98 

2,06 

.08 

.44 

1,29 

.29 

.66 

HETUMPKA 

7.30 

.29 

.10 

.12 

.97 

1.42 

7 

7 

1.09 

7 

1.58 

.74 

1.03 

T 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

7.20 

,08 

1.99 

.06 

.05 

.03 

.67 

,20 

1.43 

1.76 

•  53 

.40 

DAVTOH   I  N 

11.48 

T 

,02 

1,88 

2.91 

,06 

.27 

.04 

7 

9.89 

.45 

1.26 

OEhopolis  lock  and  dam 

7.69 

.13 

.02 

1.34 

.82 

,02 

.44 

,07 

.41 

2.82 

•  30 

GAINESVILLE 

7.66 

,17 

7 

1.92 

.07 

.02 

.03 

1.52 

,10 

1.21 

.01 

•  02 

1.02 

•  26 

1.31 

GREENSBORO 

8.17 

,15 

.01 

2.20 

.01 

7 

7 

.46 

.38 

•  69 

3.46 

.73 

.08 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


HtVKEVHLE 
LIVINGSTON  2  SW 
nimON  7  NE 
HIKION  JUNCTION  2  NE 
H&THEMS  i  SH 

nUSTElO 
HINTEII  3  NH 
HONTCODEIIV  WSO  AP 
DUKVlllE 
PEHYVULE 

PINE  LEVEI. 

SELHt 

SUTTIE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

HtRKIO*  LOCK  AND  OAH 


9.«0 
10. »3 

g.69 
10.23 


9.3* 
7.7» 
9.29 
9.36 

10. tl 
10.02 

a. 91 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


2.03 
l.Tl 
1.87 


2.06 

l.SO  .20 
.if  1.A6 

.60  1.22 
.62  1.92 

1.60  .«t 
.47  1.56 

1.85 

1.22  1.09 


19     20  21 


.03 

1.30 
.««  .08 
.♦9  .09 


.02 

.07 
.06  1.11 


1.06 
.86 

1.00 
.59 
.40 

1.00 


22     23  24 


1.90  2.11  1.99 
3.93  ,18 
3.20  1.32  .92 
.90  1.01 


1.82  .86 

1.93  .91  1.31 

3.47  ,74  .06 

.70  2,16  1,02 

.60  1.34  .46 

.92  4.75  1.96 
2.71  3.01 
4.32  ,32  ,32 
3.90  1.47 
4.10  .60 

1.12   1.11  1.90 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NX 
ATHORC  1  SH 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDCE 
C&HDEN  3  NM 
CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  HILOLIFE  BEF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

CEORCIANNA 
CILBERTOWN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
HELVIN 
NEMTDN 
OZARK  6  NNM 

PMENIX  CITY  2  NNM 
PINE  APPLE 
PITTSVIEK 
RIVER  FALLS 
THOHASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
HHATLEv 


7.23 
8.77 
6.06 


6.00 
10.17 
7.50 
6.79 
9.56 

6.60 
8.42 
7.66 
5.69 
6.34 

4.29 
8.36 
10.19 
5.31 


6.28 
9.28 
7.27 
7.82 

7.09 
6.31 
9.95 


.84  2.79 

1.97  3.80 

.27  3.70 
2.34 


.99  3.24 
1.50 

.60  3,24 

.92  ,77 

,92  ,92 

.93  3,36 

.70  2.10 

1.23  T 

1.40 

.62  1,42 
1.91 

.69  1.02 

.90  1.12 

.71  1.09 


.70 


.49 
.69 


.02 

.19     .20  .90 
.02 


2.92 
.27 

1.00 
.02 
.02 

2,96 
,70 
.46 
.96 

1.70 

1.34 
.68 
3.10 
1.69 
.60 

2.20 
T 

2.33 
.22 
1,39 

.54 

.78 


1.71  2 
2.66  1,72 

.10  1.14 
,9  .92 

1.39 

,80  1 
.06 

II  .37  1.82 
3.49     ,95  ,02 


,03  1,13  1.10 

.10  1.27 

T       3. 56  1.20 

.10  .90 

T         .05  .64 

4.50  1.99 

T  1.67  1.68 
3.90  1.25 

.21     .86  1.19 

.06  1.73 
3.92 


.09 


.97 


.66 
3.48 

1.97 
.46  2.24 


3.13 
3.96 
1.65 


GULF 

BAY  HINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  f  0 


6.91 
9.22 
8.20 


.20  2.22  2.30 


I  loUowmg  St«Uon 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0 

01 
n 

2 

3 

4 

5 

E 

7  j  8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

H 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

•          «  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ITHENS  2 

MAX 

MIN 

76 
51 

66 
40 

72 
46 

73 
44 

51 
36 

55 
29 

69 
47 

52 
44 

66 
47 

53 

32 

47 
22 

56 
36 

73 
32 

61 
33 

72 
36 

79 
59 

69 
59 

68 
59 

66 
60 

81 
56 

83 
62 

81 
58 

74 
6 1 

70 
56 

75 

77 

77 
47 

60 

68 
35 

75 
46 

68,2 
46,4 

BELLE  HIN4  2  N 

MAX 
MiN 

70 
44 

74 
49 

67 
4 1 

54 
39 

64 
33 

60 
46 

65 
45 

60 
4^^ 

47 
35 

5B 
28 

72 
35 

70 
38 

73 
45 

73 
59 

67 
58 

70 
59 

80 
60 

62 
59 

82 
56 

75 
60 

75 
62 

74 
60 

75 
62 

75 
57 

60 
47 

64 

74 
40 

80 
51 

69,3 
48.5 

F4LKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

75 
53 

70 
39 

72 
44 

71 

51 
4  1 

56 
3 1 

66 
42 

53 
46 

64 
46 

54 
35 

48 

25 

55 
35 

70 
36 

59 
35 

70 
40 

75 
55 

68 
52 

69 
56 

70 
6  1 

78 
60 

79 
61 

77 
59 

75 
63 

79 
6 1 

70 
60 

73 
55 

69 
49 

57 
37 

62 
37 

71 
41 

66,7 
46.8 

Florence 

MAX 
MIN 

75 

74 
36 

73 
44 

68 
37 

55 
34 

6B 
28 

60 
40 

66 
36 

59 
38 

51 
29 

59 
22 

75 
33 

70 
29 

74 
33 

80 
^2 

74 
5  2 

69 

5 1 

66 
52 

79 
56 

85 
52 

83 
54 

78 
5  8 

70 
55 

72 

78 
54 

72 
52 

62 

69 

77 
35 

78 
47 

70.6 
42.6 

HUNTSVILLE   HSO  AP 

MAX 

66 
49 

71 
42 

72 
49 

62 
46 

56 
40 

66 
33 

56 
49 

65 
47 

56 
4  1 

49 
33 

59 
30 

72 
4 1 

61 
37 

70 
37 

77 
47 

70 
59 

67 
60 

71 
60 

81 
6 1 

60 
60 

60 
61 

74 

70 
63 

74 

76 
60 

69 
56 

62 
^7 

69 

72 
42 

78 
53 

68.2 
48,9 

MADISON 

MAX 
MIN 

66 
4B 

72 
4 1 

73 
39 

66 

56 
39 

68 
32 

61 
47 

66 
45 

57 
4  I 

49 
36 

60 
26 

73 
38 

71 
35 

72 
36 

79 

72 
57 

68 
56 

71 
59 

63 
59 

81 
59 

83 
62 

76 

72 
62 

75 

77 

70 

62 

78 

78 
37 

81 
50 

70.5 
47.5 

MOULTON  2 

MAX 

71 
51 

71 
43 

73 
47 

65 

57 
39 

65 
3 1 

60 
47 

65 
45 

55 
45 

45 
32 

56 
26 

69 
39 

65 
36 

73 
37 

79 
44 

73 
59 

68 
56 

70 
59 

81 
62 

82 
59 

80 
61 

82 

73 
62 

78 
63 

77 
61 

63 
59 

60 
49 

63 
39 

76 
38 

80 
55 

69,2 
48.3 

MUSCLE  SHOALS  FAA  aP 

MAX 

61 
47 

70 

71 
48 

52 

55 
39 

63 
3 1 

51 
45 

63 
42 

54 
38 

48 
3 1 

56 
26 

73 
39 

60 
38 

68 
39 

76 

68 
58 

67 
55 

67 
5B 

79 
61 

62 
59 

79 
57 

73 

70 
59 

71 

75 

63 

60 

69 

74 

76 
53 

66.5 
47,3 

NEW  MARKET  2 

MAX 

70 
41 

66 
40 

64 
37 

68 
42 

67 
4  1 

68 
39 

66 
41 

68 
42 

58 
43 

45 

33 

55 
23 

75 
35 

70 
35 

75 
3 1 

78 
40 

72 
55 

69 
58 

72 
59 

86 
59 

62 
62 

72 
61 

70 

69 
62 

76 
58 

76 
60 

67 
56 

69 
47 

70 
39 

74 
35 

79 
44 

69,8 
45.9 

RED  BAY 

MAX 

77 
57 

73 
45 

73 
45 

66 
42 

60 
35 

66 
34 

63 

71 

61 
40 

51 
35 

60 
28 

74 
38 

71 
40 

76 
41 

79 
51 

77 
61 

67 
56 

69 
57 

76 
64 

83 
60 

82 
60 

78 
62 

74 
61 

72 
61 

79 
63 

78 
56 

62 
48 

68 
38 

76 
40 

79 
33 

71.4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

66 
49 

71 
44 

73 
46 

60 
42 

55 
38 

67 
32 

53 
38 

67 
32 

55 
34 

48 
31 

57 
25 

72 
34 

63 
37 

74 
35 

77 
42 

71 
49 

68 
58 

72 
55 

80 
60 

82 
59 

81 
59 

74 
59 

71 
62 

75 
61 

77 
59 

73 
49 

60 
48 

66 
46 

75 
36 

80 
48 

68.8 
45,6 

RUSSELLVULE  2 

MAX 
MIN 

76 
52 

65 
36 

73 
36 

74 
44 

53 
36 

60 
30 

60 
42 

58 
42 

63 
44 

51 
34 

50 
22 

60 
32 

73 
33 

62 
33 

74 
40 

80 
60 

70 
58 

69 

69 
57 

79 
59 

83 
56 

82 
59 

72 
63 

77 
59 

60 

79 
55 

46 

60 
35 

72 
48 

68.3 
45.9 

WATERLOO 

*          *  • 

MAX 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTUILLB  2  SE 

MAX 

69 

71 

71 

66 
45 

55 

65 

61 
45 

63 
45 

63 

48 

56 
27 

71 

71 

71 

75 

70 

67 

70 
57 

79 

82 

80 

77 

79 

70 

71 

73 

64 

62 

71 

80 
50 

69.1 
48,2 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

72 
49 

75 
41 

66 
46 

60 
49 

62 
40 

66 
34 

60 
47 

67 
45 

60 
45 

54 
35 

60 
28 

73 
35 

75 
42 

75 
44 

76 
49 

69 
58 

70 
57 

70 
59 

82 
57 

82 
62 

61 
64 

61 
58 

73 
63 

76 
64 

73 
62 

68 
62 

72 
50 

74 
90 

76 
39 

61 
47 

71,2 
49,4 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 

72 
46 

73 
40 

67 
46 

59 
46 

60 
37 

63 
33 

56 
48 

65 
46 

55 
39 

52 

3 1 

58 
26 

72 
33 

65 

40 

72 
40 

77 
46 

66 
59 

67 
57 

70 
61 

60 
60 

60 
61 

79 
63 

78 
55 

69 
62 

76 
63 

71 
62 

69 
58 

62 
46 

67 
37 

75 
39 

83 
45 

68,6 
47,9 

bRIOCEPORT 

MAX 

OUNTERSVILLE 

MAX 

74 
53 

72 
45 

74 
46 

73 
45 

58 
4  1 

65 
35 

63 
37 

64 
47 

63 
48 

52 
34 

56 
28 

72 
35 

73 
41 

79 
45 

75 
35 

71 
56 

69 
56 

72 
58 

81 
60 

82 
60 

62 
62 

82 
60 

S2 
59 

73 
61 

73 
62 

79 
59 

61 
50 

64 
4  1 

74 
39 

79 
38 

71,2 
47,9 

ONEONTa 

MAX 

75 
55 

72 
43 

73 
46 

71 
4fl 

52 
36 

60 
32 

65 
35 

55 
45 

63 
43 

57 
34 

52 
25 

58 
35 

72 
40 

64 
35 

72 
40 

77 
49 

69 
57 

67 
56 

73 
56 

84 
62 

83 
61 

82 
55 

79 
61 

70 
62 

74 
61 

72 
61 

71 
50 

59 
39 

66 
35 

75 
40 

68,7 
46,8 

SAINT  BERNARD 

MAX 

77 
49 

70 
35 

73 
43 

73 
43 

50 
37 

59 
26 

65 
39 

55 
40 

65 
40 

50 
32 

52 
22 

60 
28 

72 
35 

62 
33 

73 
38 

80 
52 

69 
54 

68 
55 

72 
58 

82 
SB 

84 
56 

82 
55 

62 
59 

71 
58 

73 
59 

75 
57 

72 
47 

58 
39 

66 
34 

79 
44 

66.6 
44.0 

SANO  MT   SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

70 
52 

70 
41 

71 
47 

64 
44 

55 
41 

64 
32 

60 
46 

61 
45 

61 
44 

S2 

32 

53 
25 

70 
36 

67 
37 

69 
33 

73 
47 

73 
56 

67 
56 

71 
57 

79 
56 

81 
60 

60 
61 

78 
60 

74 
61 

70 
60 

70 
60 

69 
59 

59 
48 

62 
41 

72 
39 

77 
90 

68.1 
47.6 

SC0TTS60RD 

MAX 

MIN 

73 
54 

69 
42 

71 
43 

73 
49 

55 
41 

54 
31 

65 
36 

55 
47 

65 
40 

56 
34 

45 
24 

55 

30 

72 
38 

64 
32 

72 
37 

75 
41 

72 
56 

68 
58 

71 
59 

76 
60 

81 
57 

82 
58 

77 
62 

71 
62 

74 
62 

75 
59 

73 
50 

61 
38 

61 
36 

73 
36 

67.9 
49,8 

VALLEY  HEAD 

•           •  • 

MAX 
MIN 

69 
44 

69 
35 

69 
36 

72 
42 

51 
39 

52 
27 

68 
32 

53 
45 

61 
38 

56 
32 

43 
2  1 

53 
27 

68 
28 

63 
28 

70 
37 

74 
46 

69 
55 

68 

57 

70 
59 

78 
61 

82 
58 

81 
58 

76 
60 

70 
61 

72 
61 

74 
60 

72 
49 

60 
33 

63 
33 

73 
41 

66,6 
43.9 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEViLLE 

MAX 
MIN 

76 
4E 

78 

79 
49 

61 
45 

55 

54 

36 

65 

40 

61 
43 

70 

56 

56 
25 

63 
33 

75 
45 

77 
45 

80 
42 

75 

5 1 

70 
46 

70 
56 

71 
63 

75 
61 

78 
60 

80 
54 

83 
56 

75 
63 

76 
65 

77 
58 

70 
48 

71 
49 

73 
32 

76 
36 

70.9 
46.3 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

76 
5C 

72 

7! 

68 
49 

60 

64 

66 
35 

57 
46 

65 
49 

58 
37 

55 
29 

62 

75 

69 
35 

76 

80 

70 
56 

70 
56 

71 
60 

78 
64 

85 
56 

83 
57 

65 
59 

71 
63 

76 
66 

79 
60 

68 
52 

64 
39 

68 
39 

75 
42 

70.6 
47.3 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

75 
49 

77 

77 

75 
44 

55 

71 
37 

68 
35 

60 
47 

71 
43 

54 

61 
29 

64 

76 

73 
45 

75 
45 

81 

69 
48 

72 
53 

72 
63 

83 
59 

86 
62 

82 
66 

82 
63 

75 
66 

80 
63 

73 
61 

70 
91 

66 
39 

69 
39 

77 
37 

72.4 
47.6 

CLANTDN 

MAX 
MIN 

7; 

7< 

75 

68 
50 

5« 

6: 

66 
42 

58 
47 

68 

60 

55 

26 

61 

74 

72 

75 

78 

71 
^8 

71 
60 

69 

60 

79 
57 

81 
60 

80 
57 

80 
62 

74 
69 

80 
63 

69 

6 1 

68 
50 

64 

68 
38 

75 
45 

70.1 
49.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

7( 

6t 

73 

73 
43 

5C 

62 
29 

67 
41 

52 
42 

67 
45 

51 
32 

52 

59 

72 

65 
38 

75 

78 

&B 
55 

65 
56 

69 

56 

82 
59 

76 
61 

75 
58 

76 
61 

67 
59 

70 
59 

74 
60 

66 
45 

60 
35 

69 
36 

74 
50 

67,6 
46,0 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

72 
49 

6^ 

74 

69 
46 

54 

6< 

68 
33 

58 
41 

70 

54 

54 
27 

60 
28 

74 

69 
4 1 

77 
45 

80 

65 
53 

66 
53 

70 
60 

82 
6 1 

84 
57 

84 
56 

60 
61 

70 
6 1 

74 
60 

76 
61 

65 
49 

64 
40 

70 
37 

76 
40 

69,8 
49.8 

HALEYVILLE 

MAX 

MIN 

7< 

66 

73 

72 
43 

5C 

5f 

66 

42 

51 
43 

6'; 

5C 

51 
26 

56 

73 
38 

64 

75 
47 

79 

69 

66 
57 

66 
59 

80 
58 

83 
60 

80 

77 
62 

66 
59 

73 
59 

77 
60 

64 
44 

60 
39 

67 
4  1 

75 
44 

67.9 
47.1 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

76 
47 

67 
35 

74 
45 

73 
44 

54 
33 

59 
29 

67 
39 

52 
40 

6^ 
41 

51 
34 

52 

23 

59 
23 

74 

30 

66 
38 

75 
41 

80 
51 

69 
51 

65 
54 

70 
60 

62 
58 

64 
57 

81 
57 

78 
60 

67 
62 

74 
60 

79 
61 

65 
49 

62 
36 

67 
34 

75 
34 

66.9 
44,2 

JASPER  <•  N 

MAX 

MIN 

73 
47 

35 

76 
41 

72 
47 

53 

37 

62 

30 

67 
37 

55 
43 

66 
43 

56 
33 

56 
25 

63 
29 

76 
37 

65 
40 

65 
40 

ai 
45 

69 
56 

67 
56 

67 
60 

84 
61 

79 
56 

80 
58 

79 
60 

66 

63 

74 
60 

74 
60 

68 
50 

65 
34 

70 
36 

77 
43 

69,2 
49.9 

PRATTVILLB 

MAX 
MIN 

76 
54 

72 
41 

66 
54 

63 
49 

65 
37 

64 

42 

60 
49 

70 
52 

65 
43 

58 
37 

62 
26 

74 
32 

75 
42 

75 
36 

79 
4J 

7S 

60 

73 
61 

71 
60 

61 
61 

63 
98 

83 
60 

80 
57 

77 
61 

79 
63 

79 
61 

71 
58 

71 
42 

72 
38 

76 
39 

80 
44 

72.6 
48.9 

S««  R«(«r«ac*  Notes  Tollowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


tPRlL  1973 


Slalion 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  S 

9 

10 1 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

le 

1S| 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TH0R5BY  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
49 

77 
41 

68 
52 

62 
48 

62 
41 

66 
37 

56 
50 

69 
46 

56 
40 

56 
35 

61 
31 

73 
35 

70 
46 

75 
46 

81 
48 

70 
61 

71 
56 

70 
62 

82 
65 

82 
63 

61 
63 

61 
59 

71 
66 

76 
62 

74 
62 

67 
58 

64 
46 

66 
42 

73 
40 

79 
49 

70.5 
50,0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

MIN 

79 
52 

73 
43 

76 
43 

69 

50 

55 
41 

62 
38 

67 
38 

57 
46 

71 
46 

56 
36 

54 

32 

60 
31 

74 
37 

69 
44 

75 
46 

81 
49 

66 

58 

71 
59 

70 
57 

62 
61 

83 
64 

62 
59 

81 
62 

72 
64 

80 
63 

75 
63 

68 

51 

64 
42 

66 
42 

75 
42 

70.5 
46,8 

VERNON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

75 
47 

77 

7! 

67 

62 

7( 

60 
48 

74 
44 

7; 

55 
27 

62 
24 

71 

71 

81 
4 1 

63 
44 

77 
60 

68 
56 

72 
6C 

82 
65 

66 
65 

66 
56 

82 

79 
63 

7- 

81 

79 
6 1 

65 
49 

70 

80 
35 

85 
48 

74.0 
'■7,2 

EASTERN  VALLEY  Ci 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 

76 

68 
41 

61 

62 
39 

6^ 

55 
45 

65 
46 

6( 

54 
37 

61 
26 

74 
33 

67 
4 1 

75 
36 

77 
49 

75 
59 

71 
59 

72 
59 

83 
62 

84 
62 

65 
6C 

62 
59 

74 
62 

71 
6 1 

73 
63 

75 
59 

63 
4! 

67 

77 
37 

82 
45 

71.1 
46.1 

CALERA  2  SH 

MAX 
MIN 

76 
52 

7! 

74 
4" 

64 
49 

66 
45 

67 
3f 

68 
46 

70 
51 

62 
54 

56 
33 

62 
25 

66 
3j 

72 
40 

76 
36 

76 
42 

70 
60 

68 
56 

70 
6] 

61 
61 

62 
60 

60 
59 

60 
55 

77 
62 

84 
65 

76 
62 

75 
59 

65 
5] 

68 

75 
33 

81 
40 

72.3 
48.4 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

70 
5 1 

72 

7< 

72 
49 

56 

51 

65 
40 

55 
40 

64 

4  ] 

56 
32 

51 
25 

58 
3 1 

72 
36 

66 
33 

7: 

76 
57 

75 
55 

70 
56 

72 
56 

60 
59 

82 
60 

84 
55 

79 
58 

73 

74 
56 

71 
60 

70 
5( 

61 

65 

37 

75 
43 

69.1 
46.2 

childersburg  htr  plant 

MAX 

MIN 

76 
55 

75 

75 
4f 

64 
5 1 

63 
37 

6( 

64 
48 

67 
49 

66 
44 

57 

36 

61 
27 

7! 

70 

74 
39 

79 
4  ] 

77 

70 
59 

72 
59 

83 
59 

63 
56 

62 
6C 

62 
56 

60 
6 1 

82 

73 

72 
59 

65 
52 

68 

76 
37 

81 
44 

72.6 
46.6 

GADSDEN  STEA^^  PLANT 

MAX 
MIN 

70 
49 

74 
45 

74 
45 

70 
49 

52 
44 

56 
34 

64 
34 

53 
46 

64 
43 

56 
36 

51 
28 

56 
28 

72 
33 

65 
35 

70 
44 

77 
55 

71 
57 

69 
58 

71 
59 

80 
61 

83 
58 

63 
57 

79 
61 

71 
63 

72 
60 

71 
63 

70 
52 

62 
40 

67 
43 

82 
49 

68.7 
47.6 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

73 
50 

74 
40 

74 
39 

67 
49 

55 
40 

63 
31 

64 
32 

55 
47 

65 
40 

58 
36 

53 
26 

60 
26 

72 
30 

66 
37 

73 
39 

79 
51 

69 
56 

69 
56 

73 
60 

82 
61 

82 
57 

61 
53 

79 
53 

72 
62 

74 
62 

70 
61 

69 
53 

64 
39 

67 
35 

75 
35 

69.2 
45.2 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

74 
52 

75 
39 

71 
47 

63 
50 

64 
36 

68 
34 

60 
48 

68 
48 

64 
42 

55 
35 

61 
27 

73 
30 

70 
44 

75 
36 

76 
42 

72 
55 

71 
54 

72 
55 

62 
62 

82 
61 

81 
60 

81 
59 

75 
60 

61 
65 

71 
63 

74 
61 

66 
52 

68 
36 

76 
37 

82 
44 

71.8 
47,9 

Talladega 

*       •  • 

MAX 
MIN 

75 
50 

75 
38 

73 
43 

61 
47 

62 
37 

67 
29 

65 
51 

66 
44 

63 
4C 

59 
34 

60 
24 

73 
29 

69 
4  1 

75 
33 

78 
39 

74 
57 

70 
56 

74 
56 

83 
56 

63 
60 

83 
5*; 

81 

74 
58 

7'; 

80 
59 

72 
57 

64 
4S 

66 
39 

76 

62 
43 

72,1 
46,1 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

72 
51 

76 
42 

75 
5 1 

67 
53 

58 
35 

64 
37 

70 
44 

59 
47 

68 
42 

64 
37 

58 
29 

63 
34 

75 
46 

73 
43 

78 
45 

80 
53 

76 
58 

72 
61 

73 
59 

63 
59 

64 
60 

82 
59 

80 
55 

80 
49 

60 

68 

59 

68 
52 

65 

69 
39 

77 
43 

71,9 
48.1 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

71 
52 

73 
40 

73 
49 

69 
49 

57 
36 

61 
3; 

66 
36 

55 
44 

64 
42 

60 
33 

53 
28 

59 

73 
36 

66 
40 

74 
43 

75 
48 

73 
55 

69 
56 

71 
57 

79 
57 

60 
5£ 

80 
57 

76 
58 

72 

79 

67 

62 
5 1 

62 
36 

65 
36 

73 
38 

66.6 
46.1 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

73 
55 

74 
39 

74 
47 

63 
53 

60 
38 

62 
34 

67 
40 

58 
46 

65 
39 

63 
37 

55 
26 

60 
26 

65 
38 

74 
42 

75 
46 

76 
53 

75 
58 

72 
60 

70 
56 

60 
59 

81 
5E 

81 
59 

60 
57 

7A 

81 

66 
5  8 

67 

53 

63 

70 
35 

75 
41 

70.0 
'•7.3 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

74 
39 

74 
39 

74 
4 1 

69 
47 

54 
33 

58 
28 

65 
30 

63 
43 

65 
35 

58 

51 

59 

71 

65 

75 

77 

72 

69 

72 
57 

82 

83 

63 

63 

73 

71 

72 

70 

62 

70 

76 
39 

69.6 
42,9 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

74 
54 

72 

68 
52 

60 
50 

62 
36 

66 
37 

61 
48 

62 
46 

bl 

55 
36 

59 
27 

73 

67 

73 

74 

71 

69 
56 

69 
60 

76 
58 

60 
68 

80 
59 

76 
5  6 

72 

8C 

75 

65 

62 

66 

74 

76 
46 

69,5 
49.1 

HARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

77 
55 

75 
42 

67 
51 

62 
51 

62 
39 

67 
38 

60 
50 

64 
46 

64 
41 

56 
37 

63 

31 

75 
32 

70 
49 

72 
45 

78 
43 

74 
56 

74 
60 

70 
61 

80 
60 

61 
61 

81 
60 

79 
57 

77 
56 

81 
59 

75 

61 

67 
61 

65 
53 

68 
45 

75 
39 

79 
43 

71.3 
49.5 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

73 
52 

75 
43 

76 
47 

62 
53 

61 
37 

64 
37 

66 
4 1 

65 

64 
41 

6! 

36 

57 
27 

62 
31 

74 
39 

72 
45 

76 
46 

72 
50 

74 
60 

72 
60 

71 
59 

80 
59 

82 
60 

84 
59 

80 
59 

77 
62 

84 
61 

65 
61 

67 
54 

63 
39 

69 
37 

78 
38 

71.0 
ft8  •  0 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 
MIN 

71 
54 

76 
41 

76 
47 

66 
51 

56 
38 

64 
37 

70 
42 

57 
44 

68 
46 

61 
34 

56 
27 

62 
35 

75 
47 

70 
45 

78 
45 

78 
58 

76 
58 

71 
60 

70 
58 

82 
58 

61 

82 
56 

60 
60 

75 
62 

80 
60 

68 
61 

67 
51 

65 
36 

39 

75 
38 

70.5 
48,4 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

74 
55 

75 
37 

77 
4  5 

62 
5  3 

61 

66 

68 

32 

69 
47 

66 

65 

56 

63 

74 

72 

77 

77 

74 

7C 

71 

80 

63 

83 
5  3 

60 

74 
56 

82 
62 

68 
62 

66 

63 
37 

70 
34 

77 
39 

71.4 
45,8 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

MAX 
MIN 

78 
52 

76 
45 

74 
47 

68 
53 

54 
38 

63 
4 1 

65 
45 

60 
44 

69 
46 

60 
37 

58 
30 

74 
37 

76 

73 

73 

81 

69 

73 

73 

79 
57 

82 

84 
57 

84 

79 

83 

74 
63 

74 
52 

70 
41 

66 

70 
45 

72,1 
50.2 

OEMOPQLIS  lock  and  DA^ 

MAX 
MIN 

78 
53 

76 
47 

73 
47 

66 
50 

54 
40 

63 
4C 

64 
43 

57 
45 

69 
45 

59 
38 

57 
32 

64 
3  2 

75 

71 
50 

74 
5 1 

60 

65 

75 

73 

83 

83 

63 

62 

76 

64 

75 

71 

65 

69 

76 
43 

71.3 
50.0 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
51 

74 
44 

7! 
47 

66 
47 

55 
39 

6: 
4C 

66 
45 

55 
44 

6i 
4E 

58 
36 

56 
3 1 

62 
37 

75 
4  5 

72 
50 

75 

82 

64 
58 

71 
5  6 

74 

82 

64 

62 

63 

76 

60 

77 
63 

73 

65 

69 

75 
46 

71.2 
49.9 

greenssord 

MAX 
MIN 

76 
49 

75 
44 

&i 
42 

65 
36 

63 
40 

66 
41 

58 
49 

70 
44 

6C 
31 

59 

63 
33 

76 
38 

73 
46 

49 

61 

79 

73 

72 

64 

83 

59 

82 

57 

57 

83 
60 

71 

70 
61 

66 
51 

64 
38 

75 

79 
47 

72.7 
48.8 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

71 
5 1 

78 

7! 
51 

64 
48 

63 
48 

76 

59 

60 

62 

75 

74 
50 

74 
50 

SO 
59 

75 

74 

71 

60 

62 
62 

79 
60 

62 
58 

79 
64 

83 
64 

67 
60 

71 
53 

68 
4 1 

76 
46 

73.1 
51.9 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 
MIN 

79 

72 
40 

7! 
4S 

65 
47 

64 
36 

6S 
36 

65 
40 

59 
50 

69 
43 

59 

65 
27 

74 

76 

72 

7  5 

79 

72 

71 

74 

63 

60 
6 1 

62 
5  8 

62 
63 

80 
62 

83 

78 
6  1 

74 
51 

68 
40 

78 

78 
42 

73.2 
48,4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
52 

74 
45 

71 
5C 

67 
50 

54 
38 

62 
4 1 

65 
42 

61 
45 

69 
46 

59 
37 

56 

60 

73 

73 

74 

80 

69 

71 

72 

60 
59 

62 

62 
59 

61 
60 

77 
64 

62 
64 

70 
62 

70 
52 

65 

43 

67 

75 
46 

70,4 
50,2 

Mm 

71 
53 

76 
46 

73 
49 

65 
51 

56 
39 

6C 
3! 

67 
45 

61 
39 

57 
33 

61 
33 

73 
42 

74 
48 

75 
50 

80 
53 

72 
60 

73 
60 

70 
63 

80 
60 

81 
60 

81 
59 

81 
59 

80 
63 

82 
65 

70 
63 

72 
53 

65 
45 

66 
43 

75 
45 

71.3 
50.6 

MONTGOMERY  HSQ  AP 

MAX 
MIH 

78 
53 

75 
48 

67 
58 

64 
45 

63 
43 

65 

46 

64 
53 

70 
49 

65 
47 

58 
41 

62 
33 

75 
38 

75 
48 

75 
52 

81 
50 

76 
64 

74 
64 

73 
64 

82 
64 

82 
63 

82 
62 

61 
61 

79 
64 

63 
65 

70 
62 

74 
61 

68 
48 

70 
45 

77 
43 

80 
49 

72.9 
52.8 

SELMA 

MAX 

Mm 

78 
56 

75 
48 

72 
5t 

66 
53 

64 
41 

67 
41 

64 
52 

71 
49 

66 
52 

59 
40 

62 
34 

75 
40 

76 
50 

76 
53 

60 
51 

78 
62 

74 
59 

72 
65 

61 
64 

84 
63 

84 
65 

83 
59 

85 
62 

85 
67 

83 
65 

72 
64 

70 
52 

71 
45 

76 
45 

81 
51 

74.3 
53.5 

UNION  SPRINGS 

MAX 

Mm 

MAX 

76 
54 

80 
49 

77 
50 

66 
54 

61 
39 

61i 
41 

67 
41 

70 
48 

67 
45 

66 
39 

57 
31 

?! 

75 
41 

75 
49 

77 
50 

79 
58 

77 
61 

74 

60 

73 
60 

80 
60 

84 
61 

84 
61 

81 
60 

80 
62 

84 
65 

70 
62 

70 
54 

64 
42 

69 
43 

77 
48 

72.6 
50.8 

Mm 

S««  R«f»r»ac«  Notes  Following  Sl«ti 
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DAILY  TEMPERATURES 


tPRll.  1978 


Station 

Day  oi  Month 

• 

a 

4 

3 

4 

s  1 

e 

,[3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A»«i 

*         *  • 

C04ST4L  PLtlN  07 

4N04LUSU   1  NW 

MAX 
MIN 

70 
49 

80 
41 

78 
46 

65 
54 

67 
35 

64 

40 

64 
42 

72 
45 

66 
42 

68 
36 

60 
29 

64 

33 

73 
41 

77 
43 

78 
44 

81 
56 

61 
56 

77 
56 

79 
61 

84 
53 

65 
54 

66 
53 

84 
58 

85 
62 

66 
66 

76 
62 

76 
55 

66 
38 

70 
37 

76 
42 

74.8 
47.6 

1  SW 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 
44 

80 
56 

64 

52 

65 
37 

65 
43 

70 
51 

70 
45 

71 
44 

65 
39 

65 
29 

75 
37 

79 

61 

52 

49 

76 
49 

74 

60 

73 
59 

79 
65 

81 
55 

80 
59 

81 
56 

81 
62 

64 

65 

80 
64 

77 
65 

76 
55 

72 
40 

76 
41 

79 
45 

75.4 
50.5 

BEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

6R4NTL6Y 

MAX 
MIN 

76 
51 

80 
42 

80 
55 

6! 
54 

63 
36 

65 

41 

65 
42 

72 
48 

67 
43 

70 
37 

61 
30 

64 
34 

69 
43 

74 
51 

79 
56 

81 
60 

78 
58 

81 
55 

79 
56 

80 
54 

81 
55 

64 
57 

64 

57 

62 
63 

84 
67 

76 
60 

74 
54 

73 
39 

74 

40 

77 
43 

74,6 
49.4 

BREwTOn  3  556 

MAX 

Mm 

83 
50 

84 

45 

76 
57 

66 
54 

69 
38 

66 
43 

72 
51 

73 
49 

71 
44 

66 
37 

69 
30 

78 
35 

61 
46 

82 
51 

83 
47 

79 
58 

76 
58 

75 
60 

63 
65 

89 
55 

84 
55 

62 
53 

84 
60 

87 
63 

79 
65 

81 
59 

76 
65 

79 
38 

81 
36 

62 
43 

77.7 
50.4 

CI^IOEN  3  NW 

MAX 
MIN 

78 
44 

77 
40 

70 
49 

65 
45 

64 
32 

67 
37 

62 
45 

69 
40 

66 
42 

66 
32 

65 

26 

76 
32 

76 
4  1 

76 
44 

83 
46 

76 
55 

77 
52 

71 
51 

83 
59 

85 

52 

85 
55 

83 
52 

82 
57 

65 

60 

78 
59 

75 
59 

68 
56 

71 
36 

76 
37 

62 
44 

74. T 
46.0 

CH4TDN  3  N 

MAX 
MIN 

80 
51 

82 
46 

80 
46 

72 
36 

65 
42 

65 
43 

62 
49 

73 
42 

72 
47 

60 
32 

66 

30 

76 
41 

78 
50 

81 
49 

80 
52 

75 
60 

74 
57 

71 
57 

62 
66 

62 
59 

83 
58 

63 
54 

85 
60 

84 
63 

62 
63 

60 
60 

75 

53 

73 
43 

60 
43 

79 
48 

76.0 
90.0 

MAX 
MIN 

67 

50 

72 
48 

76 
53 

62 
54 

67 
39 

62 
45 

62 
44 

61 
46 

70 
48 

65 
38 

60 
32 

60 
41 

73 
47 

72 
55 

75 
53 

77 
57 

76 
60 

74 
62 

74 
59 

75 
59 

80 
60 

61 
60 

61 
61 

78 
64 

62 
65 

70 
61 

68 
53 

63 
43 

70 
45 

74 
49 

70.9 
51.7 

ENTERPRISE 

MAX 

MIN 

74 
56 

73 
48 

78 
5 1 

64 

55 

65 
42 

65 
42 

60 
41 

72 
51 

62 
41 

69 
33 

68 
36 

73 
45 

77 
53 

78 
52 

79 
51 

77 
60 

78 
62 

78 
60 

77 
59 

63 
62 

83 
61 

82 
60 

82 
61 

63 
65 

79 
64 

72 
5! 

65 
44 

70 

78 
49 

73.9 
51.9 

EUF4UL4  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

76 
46 

79 
44 

78 
53 

64 
56 

65 
41 

64 
42 

63 
47 

72 
52 

67 

43 

70 
36 

58 
30 

62 
34 

75 
44 

75 
42 

76 
46 

77 
54 

77 
61 

75 
63 

75 

60 

61 
60 

64 
60 

64 
59 

77 
57 

82 
63 

64 
66 

70 
62 

69 
57 

64 
44 

69 
40 

75 
45 

72.9 
90.4 

EVERGREEN 

MAX 

MIN 

74 
51 

80 
43 

79 
44 

64 
54 

64 
43 

66 
42 

64 

46 

69 
48 

70 
45 

65 
36 

61 
3 1 

66 
34 

75 

4  0 

78 

79 
50 

80 
60 

76 
60 

75 
61 

71 

79 
58 

83 
59 

83 
60 

61 
60 

61 
64 

83 
67 

75 
62 

75 

5! 

68 
42 

70 

76 

73.7 
90.4 

FRISCO  CITY 

MAX 

MIN 

73 
52 

79 
45 

79 
53 

65 
50 

60 
39 

65 
43 

63 
49 

64 
45 

69 
48 

64 
36 

60 
3 1 

65 
40 

75 
44 

77 
50 

79 
53 

63 
60 

77 
61 

75 
61 

71 
64 

60 
57 

83 
60 

83 
58 

63 
61 

63 
6! 

85 
67 

77 
62 

77 
52 

68 
41 

71 
43 

78 
48 

73.7 
51.3 

GENEV4 

MAX 
MIN 

CILBERTQWN 

MAX 
MIN 

77 
53 

77 
4  1 

75 
53 

66 
49 

74 
36 

64 

40 

63 
50 

69 
43 

62 
39 

58 
30 

65 
29 

75 
34 

76 
43 

78 
48 

80 
47 

75 
62 

73 
58 

74 
54 

80 
60 

84 
62 

82 
58 

62 
54 

82 
60 

85 
67 

60 
64 

79 
60 

69 
54 

70 
40 

77 
36 

79 
47 

74.3 
49.2 

OREENVILLE 

MAX 
MIN 

74 

50 

78 
45 

77 
50 

66 

51 

60 
36 

63 
38 

65 
38 

65 
47 

66 
44 

66 
33 

59 
30 

64 
35 

75 

39 

77 
43 

76 
49 

79 
59 

77 
61 

72 
61 

73 
61 

79 
58 

62 
60 

83 
59 

81 
60 

60 
63 

83 
65 

72 
62 

72 
52 

66 
40 

70 
41 

77 
44 

72.6 
49.1 

HE4DL4ND 

MAX 
MIN 

75 
58 

78 
51 

79 
55 

69 
55 

65 
44 

64 
44 

59 
50 

72 
50 

66 
46 

71 
42 

60 
35 

63 
41 

74 

50 

76 
50 

76 
54 

77 
58 

78 
61 

76 
62 

60 
60 

81 
59 

84 
60 

63 
60 

64 
60 

64 
65 

84 
65 

60 
65 

80 
56 

65 

40 

70 
46 

76 
90 

74.3 
93.1 

HICHLANO  HOME 

MAX 
MIN 

75 
53 

79 
49 

78 
53 

67 
52 

60 
38 

63 
43 

64 
47 

70 
46 

68 
47 

66 
36 

58 
31 

62 
39 

69 
43 

76 
46 

77 
49 

60 
59 

76 
59 

74 
61 

73 
60 

60 
56 

83 
59 

84 
58 

79 
61 

79 
63 

83 
69 

79 
62 

71 
53 

67 
41 

66 

77 
49 

72.9 
91.0 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

PHENU  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

P I TTS V I E w 

MIN 

76 
53 

78 
41 

76 
41 

66 
54 

64 
37 

64 
38 

65 
41 

72 
50 

67 
38 

71 
40 

57 
28 

61 

30 

74 
40 

75 
40 

76 
43 

77 
48 

76 
58 

73 
62 

76 
58 

62 
58 

62 
58 

82 
58 

79 
56 

81 
59 

82 
63 

68 
60 

66 
57 

64 
43 

69 
37 

77 
37 

72.6 
47.5 

thdmasville 

MAX 

74 
53 

78 
44 

78 
50 

67 
50 

57 
36 

65 
42 

66 
45 

61 
45 

70 
45 

62 
36 

60 
30 

66 
37 

76 
41 

77 
49 

79 
51 

62 
58 

71 
58 

7* 

60 

69 
64 

80 
56 

82 
59 

84 
58 

83 
62 

81 
65 

63 
65 

76 
64 

76 
52 

67 
41 

72 
42 

79 
44 

73.3 
50.1 

TROY 

MAX 

MIN 

78 
55 

77 
45 

69 
5* 

61 
51 

63 
38 

62 
45 

70 
49 

65 
48 

67 
45 

58 
37 

62 
30 

74 
40 

74 
47 

75 
51 

80 
53 

78 
59 

74 
60 

75 
61 

80 
60 

62 
58 

62 
60 

80 
61 

79 
60 

82 
62 

73 
63 

70 
61 

66 

52 

66 
42 

76 
45 

81 
49 

72.7 
91.4 

WH4TLEY 

•          »  • 

MAX 
MIN 

79 
45 

60 
38 

68 
44 

69 
40 

68 
33 

67 
34 

66 
41 

81 
40 

37 

64 
2' 

62 
26 

67 
39 

71 
45 

60 
52 

75 
53 

77 
56 

79 
57 

79 
53 

81 
64 

82 
51 

83 
53 

87 
55 

65 
54 

67 
55 

78 
66 

79 
67 

77 
57 

79 
50 

81 
35 

82 
45 

76.0 
*7.l 

CUlF  08 

Bay  NINETTE 

MAX 
MIN 

82 

52 

83 

52 

7C 
57 

65 

48 

66 

42 

62 

4' 

70 
47 

72 
47 

66 

47 

62 
39 

68 

36 

76 
45 

61 
52 

83 
53 

81 
54 

75 

60 

74 

62 

72 
55 

79 
66 

62 
60 

62 
61 

62 
61 

63 
62 

63 
62 

75 
63 

80 
64 

71 
55 

75 
46 

80 
49 

80 
93 

75.4 
53.3 

caoEN 

MAX 
MIN 

fairhope  a  NE 

MAX 
MIN 

81 
55 

dO 
52 

7! 
58 

66 
52 

66 
43 

63 
50 

70 
52 

71 
50 

66 
52 

62 
45 

63 
34 

74 
46 

79 
56 

60 
54 

79 
55 

76 
65 

75 
64 

73 

63 

79 
69 

60 
62 

60 
67 

31 
61 

81 
62 

82 
68 

76 
66 

77 
64 

77 
57 

74 
46 

76 
48 

78 
92 

74.7 
59.7 

FQRT  MOROAN 

MAX 

MIN 

MOBILE  MSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
54 

81 
54 

69 

60 

65 
48 

67 
43 

63 

50 

72 
56 

73 
49 

66 
47 

62 
41 

67 
36 

77 
47 

80 
52 

81 
55 

79 
57 

75 
64 

75 
64 

72 
66 

79 

70 

80 
65 

80 
64 

80 
65 

82 
66 

83 
69 

76 
66 

62 
65 

71 
53 

74 
49 

78 
50 

78 
58 

79.0 
96.1 

R0BERT5D4LE   1  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

73 
53 

78 
50 

81 
57 

66 
52 

69 
41 

68 
46 

71 
52 

72 
42 

74 

50 

67 
43 

63 
33 

68 
44 

75 
52 

80 
51 

83 
53 

80 
64 

78 
63 

78 
63 

72 
65 

78 
63 

81 
60 

82 
59 

62 
61 

80 
67 

75 
62 

77 
61 

78 
57 

71 
45 

75 
46 

79 
49 

79.1 
53.9 

S««  R*f«r*nc«  Not»a  FoUowtng  Station  Indtn 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
APRIL  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dify 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

)shine 

1  in 

1.0 

Resultant 
Speed 

a 

0) 

ion  of 
t  mile 

i 

0^ 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

.50-.99 

O; 

o 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

6 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

21 

2.9 

9.9 

35 

E 

07 

78 

81 

56 

58 

7 

2 

1 

3 

2 

0 

15 

53 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

21 

2.9 

9.6 

26++ 

25 

09 

79 

81 

57 

60 

6 

0 

2 

0 

16 

6.6 

MOBILE  WSC  AP 

18 

3.3 

10.5 

26++ 

12 

18 

87 

90 

59 

66 

3 

2 

0 

2 

2 

2 

11 

5.9 

MONTGOMERY  WSO  AP 

21 

2.4 

8.2 

26 

W 

10+ 

75 

78 

52 

55 

5 

4 

1 

1 

I 

2 

U 

53 

6.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

 APRIL  1973 


t 

Day  of  month 

« 

Station 

<V 

Q 

(  INI 

Tim 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

4UBURN  AGRONOMY  FARM 

2 

MA> 

59 

53 

53 

58 

49 

49 

50 

53 

51 

45 

45 

70 
43 

47 

79 
52 

83 
56 

61 

76 
62 

62 

61 

62 

83 
63 

85 
62 

64 

64 

90 
65 

64 

68 
60 

50 

55 

82 
55 

74.3 

<i 

MIN 

68 

74 

71 

64 

68 

70 

69 

59 

69 

65 

64 

66 

72 
49 

76 

79 

77 
63 

75 

73 

69 

78 

79 

83 

83 

76 

85 

67 

68 
63 

64 

72 

79 

72*1 
58.0 

fl 

MAX 

60 

57 

55 

58 

52 

51 

53 

55 

54 

49 

47 

47 

49 

66 
54 

57 

63 

70 
60 

63 

62 

61 

62 

63 

63 

73 
65 

66 

66 

63 

55 

54 

54 

67.3 
57.3 

ENTERPRISE  3  Nrt 

MA> 
MI^ 

61 
62 

73 
67 

7* 
5li 

63 

61 

69 
55 

70 
56 

63 
55 

64 

56 

70 
50 

70 
50 

69 
49 

70 
56 

71 
57 

69 
59 

70 
61 

68 
65 

69 
63 

72 
63 

76 
63 

76 
63 

74 
65 

76 
65 

75 
67 

71 
69 

69 
65 

66 
59 

70 
57 

73 
58 

70.3 
59.6 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

65 
6<. 

65 
6', 

67 
63 

65 
60 

60 
60 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

61 
58 

59 
56 

56 
55 

57 
55 

60 
55 

60 
59 

62 
59 

62 
61 

64 
61 

64 
55 

69 

62 

65 
63 

66 
63 

69 
65 

70 
69 

71 
66 

72 
71 

71 
70 

70 
65 

67 
63 

65 
59 

61 
60 

64.0 
61.3 

PITTSVIEW 

4 

MAX 

MU 

6e 
53 

72 

56 

69 
49 

68 
55 

72 
54 

68 
52 

64 
53 

58 
54 

67 
53 

65 
52 

64 

50 

65 
48 

68 
48 

71 
51 

72 
54 

69 
58 

72 
57 

67 
59 

69 

57 

75 
56 

77 
58 

76 
59 

67 
59 

74 
58 

77 
60 

70 
66 

74 
60 

69 
59 

73 
55 

67 
58 

69.6 
55.3 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SlaUoD 

Day 

Ol  Month 

3  A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o  Si 

("lEDMONT  PL4TE4U  05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
WIND 

.22 

17 

.09 
13 

.11 

11 

.21 

20 

.11 

23 

.07 
16 

39 

.09 
22 

.10 
18 

.17 
26 

.14 
38 

.24 

13 

.22 
33 

.18 

27 

.12 
18 

.16 

3S 

.06 

21 

.02 

3S 

.16 

34 

.le 

le 

.20 
19 

.24 

11 

.00 

7 

.0! 

1 

.24 

n 

e 

7 

.20 

13 

.IC 

1 

.23 

< 

4.378 
57S 

*       •  • 

PRAIRIE  06 

DEMOPailS  LOCK  AND  DAM 

E¥»P 
WIND 
MAX 
HIN 

.1* 

20 

ao 

96 

.26 

69 
77 
!2 

.19 

17 
77 
92 

.12 
46 
66 
93 

.06 

69 
55 
41 

.14 

26 
74 
41 

19 
67 
46 

.03 

32 
62 
48 

.21 

5 
60 
48 

.26 

61 
70 
39 

.22 

90 
69 
38 

.18 

1 
75 
38 

.19 

9 
79 
44 

.09 

1 
82 
92 

.22 

0 
63 
94 

« 

30 
80 
96 

* 

13 
69 
60 

.33 

12 
73 
60 

.09 

29 
74 
99 

.20 

39 
85 
60 

.13 

41 
89 
61 

.23 

22 
89 
62 

.01 
24 

87 
62 

.11 

13 
75 
65 

29 
69 
66 

.06 

3 
76 
66 

69 

77 
96 

.39 

97 
71 
47 

.16 
27 
80 
46 

.1! 

le 

8C 
91 

4.S9B 

877 
75.9 
92.6 

*      «  • 

GULF  08 

FAIRHDPE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.09 

80 
70 

.21 

91 
98 

.09 

8B 
62 

.19 

76 

57 

.16 

76 
46 

.07 
76 
56 

75 
97 

.16 

89 
92 

• 

1 

.21 

83 
97 

.24 

77 
43 

.19 

76 
42 

.16 

87 
62 

.19 
86 
63 

.21 
92 
60 

.17 

90 
60 

.15 
78 
63 

.06 

75 
62 

• 

74 
64 

* 

88 

70 

.29 

93 
66 

.17 
93 
65 

.17 
95 
67 

.11 

90 
67 

.14 

94 
73 

.13 

90 
72 

86 
68 

.19 

85 
60 

.16 
88 
90 

.18 
91 
5S 

.19 
91 
59 

4.998 

65.3 

60.3 

S«e  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE  1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

AODISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1 1 

795 

c 

PROF.  PALMER  GQDSEY 

ALBERTA 

01^0 

07 

WI  LCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HARDY,  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

01^8 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA,   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  n,  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTQN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED,   AVUTION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DOHA  R,  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

1  5 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE  4  w 

0377 

04 

ST,  CLAIR 

7 

33 

5  1 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMDRE  1  Sw 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

31 

294 

4P 

4P 

C  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W,  WOODWARD 

BEATRICE  1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

36 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R,  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSD  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

36 

45 

620 

MI  D 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS,   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWDOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS,   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  Sw 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1  301 

07 

WI lcox 

I 

32 

02 

87 

20 

?  9  R 

S  D 

5  p 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

50 

85 

4 1 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  Sw 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATQM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

childersbUrg  wtr  plant 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TQLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

580 

7  A 

7A 

H 

MARION  W,  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8  A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1 1 

85 

56 

250 

6  A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S,  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1 3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P,  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

50 

65 

46 

730 

RUFUS  P,  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

^  c 

C  C 

R  7 
0  f 

S  o 

230 

7  A 

'  A 

7  A 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1 1 

33 

7^ 

85 

7  A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

1 

^  A 

6  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

3 1 

JUU 

M  H  RQNEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSDN 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS,   BELLE  BFRRY 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  Clyde  f  jackson 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISQM 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G,  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

8A 

8A 

C  H 

PAMELA  U.  GIBSON 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

sumpter 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C,  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
APRIL 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

H 

GEDRGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

GILBERTDWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

GDRGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

GREENSBORB 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

GREENVI LLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C  H 

GULF  SHORES  P  □ 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7A 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

C  K 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

C  H 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

HAYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

11 

86 

36 

180 

8A 

8A 

H 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

S6 

19 

594 

7A 

7A 

H 

HIGHTDWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

7A 

HDDGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

HUNTSVILLE  WSD  AP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

:  Hj 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

c 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

7A 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

11 

85 

46 

589 

7A 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

MARION  7  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

t 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

MATHEWS  3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1 1 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

MI  LSTEAD 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

C  H 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

86 

15 

211 

MID 

MID 

t  HJ 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

C  HJ 

MOULTON 

5625 

01 

1    A  I  1  0  C  Kl  /*  C 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

C 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

DNEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

1 1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

QRRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

: 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

J  t  r  r  bRsUN 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

C 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

PITTSVKW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AU"^AUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

OBSERVER 


J  R  BELL 
T.  E.  MASON 
ALTON  G,  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 
J.   A.  BLACK 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 

JAMES  E,  EIDSGN 

EDDIE  L.  PEARCE 
JAMES  E  MC  gravy 
JOHN  M  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INACTIVE  9/29/71 


MARY  LOU  WILKERSON 
JAMES  A,  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
FRED  W.  WOOD 
MISS  MAYMIE  LANDRUM 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   MARY  K.  LEE 
RUFUS  M,  SEWELL 
B.  B.  WILLIAMSON, 
JOHN  B.  ARD 


JR. 


JOHN  D 

ALABAMA 

JACK  R 

AUBURN 

ALABAMA 

HOUSTON 

ERNEST 

ALFRED 

JAMES  M 

HENRY  J 


STQNER  JR 

POWER  CO. 
SNOW 

UNIVERSITY 
POWER  CO. 
FLOYD 
H.  LAND 
S.  ADAMS 
WALKER 
YATES 


ALABAMA  POWER  CO. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

M.  P.   JETER/  JR. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M,  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H,   WAYNE  MC  FARLFN 

GARLAND  THOMPSON 

LDNNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 
EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 
PHENIX  CITY  WATER  WKS 
MRS  GRACE  ONEAL 

MRS.  EVA  R.  RAY 
MRS.   £NA  C.  PAUL 
SAM  P.  RUSSELL 
THOMAS  E.  FISCHER 
MURL  D  FRANKLIN 
MRS  S  0  WREN 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORD  Ci   MC  COOL 
JIMMY  W,  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
APRIL 


1973 


bl  AllvJJN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

HJUJN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDohnVLn 

S 
u 

H 

PRECIP. 

< 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DHQCDTCr\AI    C      1  C 

RQDcKToPALt    1  c 

6988 

08 

D  A  L    n  i  IN 

9 

30  32 

87 

40 

155 

T  A 

1 A 

7A 

H 

nitnAcL  bALuWIN 

D  n  r  1/  c  n  o  n    9    m  m  i.i 

7020 

05 

r  nn  ^  a 

7 

32  54 

86 

14 

670 

"7  A 

f  A 

7A 

H 

r  U  A  D  1   C  C     I.I        M  ^  C  LI  C  M 

7025 

05 

K  AIN  UU  L  r  M 

4 

33  09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

J  UHIN   Ti  BAILcT 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87 

44 

880 

7  A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86 

47 

802 

7  A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

^ANPl    MT    ^llft^TA  All 

7207 

02 

DE  KA L B 

12 

34  17 

85 

58 

1195 

6  P 

6P 

H 

AllRIIDM  IIKlTWPRCTTV 

C  A  V  D  C 

7282 

02 

ipppPR^^riNi 

2 

33  43 

86 

58 

304 

7A 

MTPAM    Uf  DDTHMDOC 

Q  r ITT  ^  anon 

7304 

02 

1  AT  k  ^  HNJ 

^  M     IN  J  U  1 N 

12 

34  41 

86 

03 

615 

7  A 

7A 

H 

DAHTn    CTaTTDW    Uff  B  T 

Q  P  1  M  A 

7366 

06 

n  A 1  1  A 

U  A  U  U  M  J 

1 

32  25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

QHRPOT     I       TMANirM  CD 

3  L  UL  u  n  t3 

7576 

07 

r  p  M  F  W  A 

U  C  1^  C  V  M 

5 

31  07 

85 

36 

248 

7  A 

TWaTTTV/C  /71 
ilNALlIVC    H/tl  /  I  i. 

SUTTLE 

7963 

06 

P  t  KK  Y 

3 

32  32 

87 

11 

145 

7A 

1          C          r  1  1  V  T  1    C  ID 

J  •  F  .  SUTTLE/   J R • 

5Y|_  At  AUuA    H  Nt 

7999 

04 

T  A  1    1    A  n  E  f  A 

1  A  L  L  AUtbA 

7 

33  12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

^TTV     iiATCD     DI  AMT 

CITY   WAl EK   kL AN  1 

T  A  t   1    A  n  C  ^  A 

1  A  L  L  A  U  b  uA 

8024 

04 

T  A  1  1  A  n  c  r  A 
1  A  L  L AUc  OA 

7 

33  27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

f         n        I.I  C  A  \/  C  D 

C ■    U ■    W  t  A VcK 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31  55 

87 

44 

405 

^  A 

7  A 

7A 

C 

LEROY  GATES 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

TuiiBi  nu  riAM 

IHUKLUW  UMrl 

8215 

05 

CI  MflD  P 
C  L  n  u  c 

11 

32  32 

85 

54 

288 

6A 

a!  aqama    dducd  rn 

T  nw  c  V 

I  UIN  t  T 

8259 

01 

M  A  n  T  c  n  w 
n  A  Lf  i  d ulN 

12 

34  54 

86 

44 

750 

c 

T  \/  A  _  c  n  A 
1  VA"5UO 

TO  n  V 

8323 

07 

D  r  P 
r  1  IS  C 

10 

31  49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

C  H 

TuriMAc     1  nTiiAon 

rnUnAj    Oa  UiLLAKU 

TIKTA!  nn^A    PAA  AP 

8380 

03 

2 

33  14 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

pprt     av/tatthm  Ar.PNTY 

TiKTAi  nn^A  ni  tvpo  oam 

8385 

03 

Tii^fAi  nn^A 

2 

33  13 

87 

35 

152 

7A 

7A 

C  H 

(  1 M  T  n  M     C  D  D  T  M  r  c 

8438 

06 

Dill  1  r\r  u 
dU  L  l-UL  K 

6 

32  08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

Cll    TC     Q  UCTKICiCD 

ELLiS   Bi  MElNiLcR 

1  1  M  T  n  M  T  n  I.IM 

8446 

06 

D  C  Q  D  V 

1 

32  26 

87 

31 

265 

7A 

JtPTHA   ^«  BKANYuN 

v/Ai  1  PV  MPAn 

8469 

02 

n  P   k  A  t  n 

7 

34  34 

85 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

^    r    u   iiimdcd  rnMDAMV 
C    t    n    LUnDtK  wUnrAINT 

VERNDN 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88 

07 

190 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85 

34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CD. 

W  A  I  1  A  r  P    P  P 

8637 

07 

C  O  V«  M  ri  D  i  H 

6 

31  13 

87 

12 

205 

7A 

MDC        CCQTC     M  rUA\/CDC 

kjAi  MiiT  r. Bn\/c 

8648 

04 

c  Tnw  A  H 
c  I  u  n  M  n 

2 

34  04 

86 

19 

850 

7A 

MDC    ci  nDcurc  dadi/co 
nKithLLJKfclNtt  rAKKcK 

8670 

02 

icecpDcriM 
J  c  r  ~  c  KjUiN 

2 

33  49 

86 

57 

640 

7A 

C 

tjlLbcKT   C  YARbKUUOn 

8673 

06 

2 

32  47 

87 

SO 

110 

6A 

C 

CORPS   Up  ENGINEERS 

WATERLOG 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D,  HIGGINS 

WEST  BLOCTQN 

8809 

03 

BIBb 

3 

33  07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8367 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  C  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8993 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87 

50 

468 

7A 

ROBERT  A.   MOORE/  JR. 

NEW  STATinNS 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34  03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  GRAVY 

*  DRAINAGE  CODE: 


i'^^o^'^o  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4- CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA     11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 


-  16  - 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  6/5/73-900 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State, 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.'    Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t, 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  Stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

HAiiv  son   TEMPERATURES  TABLE-     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soi 1  temperatures . 
DAILY  SOIL  TEMPERATURfcb  lAHL^  ■     J  ^.^^  3  ^  .  Qrangeburg  sandy  loam.   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  •  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    Hits  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Cllnatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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ALABAMA       -       MAY  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


It  was  a  month  when  severe  weather  erupted 
on  at  least  12  days,   including  a  major  tor- 
nado outbreak  on  the  27th  that  has  not  been 
equalled  since  1932. 

On  the  8th  a  tornado  touched  down  just 
south  of  Guntersville  at  4:10  a.m.   and  mov- 
ed northeast  for  30  miles.     Two  persons  were 
killed  and  12  injured  near  Geraldine. 

On  the  11th  a  line  of  violent  thunderstorms 
entered  northwestern  Alabama  around  2  p.m. 
and  by  7  p.m.   had  moved  southeast  to  the 
Montgomery  -  Selma  area.     Thousands  of  trees 
were  uprooted,   power  failures  were  widespread, 
and  numerous  buildings  had  roof  damage.  Two 
persons  were  killed  in  the  greater  Birming- 
ham area  by  falling  trees.     The  wind  reached 
89  m.p.h.   at  Birmingham  —  the  highest  offi- 
cial gust  ever  recorded. 

On  the  19th  a  huge  thunderstorm  moved  65 
miles  from  Madison  to  De  Kalb  County,  pro- 
ducing several  tornadoes  between  4  and  7  p.m. 
Hardest  hit  were  Hazel  Green , Section ,  and 
Fort  Payne.     There  was  a  total  of  39  injur- 
ies, 34  buildings  and  27  mobile  homes  des- 
troyed,  and  231  buildings  damaged. 

On  the  27th  a  major  tornado  outbreak  occur- 
red,  the  worst  in  41  years.     Reports  of  tor- 
nadoes in  north  and  central  Alabama  were  too 
numerous  to  count,   but  there  were  three  major 
paths  of  25,   40,   and  135  miles.     The  25-mile 
path  extended  from  just  northeast  of  Cullman 
to  west  of  Guntersville  between  2:30  and  3 
p.m. ,  resulting  in  considerable  property 
damage,   but  only  a  few  injuries.     At  6:50 
p.m.   a  tornado  touched  down  just  north  of 
Birmingham  and  moved  northeast  for  some  40 
miles  into  Etowah  County.      It  cut  a  path  of 
severe  damage  through  Center  Point  injuring 
76,   with  one  fatality. 


At  6:20  p.m.   a  tornado  dipped  to  the  ground 
3  miles  northeast  of  Demopolis  and  by  the 
time  it  ended  nearly  2  hours  later  it  had 
cut  a  path  of  major  destruction  135  miles 
long  and  averaged  1/2  mile  in  width.  It 
finally  ended  on  the  western  slopes  of  Mt, 
Cheaha  in  eastern  Alabama.     Hale,  Perry, 
Shelby,   and  Talladega  Counties  were  mainly 
affected.     In  the  southeastern  part  of 
Greensboro  72  were  injured  and  one  killed. 
The  tornado  knocked  out  the  NWS  Centerville 
Radar  Station  southwest  of  Brent,   and,  mo- 
ments later,   roared  into  Brent,   nearly  des- 
troying the  town.     There  were  five  deaths 
and  56  injuries  in  Brent.     The  tornado  re- 
mained on  the  ground  continuously  for  65 
miles  after  first  touching  ground  until  it 
passed  Montevallo. 

Loss  for  the  27th  alone  included  8  dead,  291 
injured,   285  buildings  destroyed,   1657  dam- 
aged,  153  mobile  homes  destroyed,   65  heavily 
damaged.     In  addition,   at  least  12,000  acres 
of  timber,  mostly  pine,  was  heavily  damaged 
in  Bibb,   Perry,   and  Hale  Counties.  Total 
damage  on  the  27th  in  Alabama  will  probably 
exceed  $50  million. 


Robert  M.  Ferry 
Meteorologist  in  Charge 

National  Weather  Service  Forecast  Office 
No.    11  Oxmoor  Road 
Birmingham,  Alabama  35209 
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63. 6M 

54, 3M 

69. OM 

92 

20+ 

38 

5 

34 

5 

0 

0 

0 

9.31 

3,60 

27 

.0 

0 

10 

3 

2 

ATmGRE   I  sw 

BEATRICE    1  e 

63.7 

M 

90 

29  + 

2 

0 

7.03 

3.65 

8 

.0 

0 

4 

3 

3 

BRANTLEY 

83. 9M 

55. 7M 

69, 8M 

39 

5 

31 

0 

0 

0 

3.50 

.55 

1.23 

27 

.0 

0 

8 

3 

1 

BD  C  tJ  TDM    "X    ^  <;  C 

86.8 

56,9 

71.9 

.  7 

95 

23 

40 

5 

15 

11 

0 

0 

0 

4.45 

-  .32 

2.64 

2  7 

.0 

0 

6 

2 

1 

CAMHEN  3  NW 

83.5 

53,5 

68.5 

91 

1 1 

39 

16 

30 

4 

0 

0 

0 

6.12 

1 , 59 

8 

■  0 

0 

8 

4 

4 

CHATOM  3  N 

84.3 

58,0 

71,2 

91 

23  + 

45 

16+ 

10 

4 

0 

0 

0 

7.91 

2.75 

7 

.0 

0 

6 

4 

3 

CLAYTON 

79.3 

59 , 2 

69,3 

93 

12 

46 

16 

16 

2 

0 

0 

0 

2.16 

-  1 . 69 

.94 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

ENTERPRISE 

82.9 

58,5 

70,7 

94 

23 

46 

17+ 

15 

3 

0 

0 

0 

14.30 

6.78 

27 

.0 

0 

8 

7 

3 

82.3 

55,4 

68,9 

92 

40 

16  + 

41 

4 

0 

0 

0 

5.75 

2.21 

27 

.0 

0 

6 

5 

2 

EVERGREEN 

80.6 

58,0 

69.3 

69 

24 

45 

6  + 

23 

0 

0 

0 

0 

7.50 

3.10 

27 

■  0 

0 

7 

3 

2 

FRISCO  CITY 

82.1 

56,8 

70,5 

89 

26  + 

44 

16 

13 

0 

0 

0 

0 

7.69 

3.51 

2.91 

27 

,0 

0 

8 

5 

3 

GENEVA 

11.45 

7.42 

3.25 

27 

,0 

0 

8 

6 

5 

GU8ERT0WN 

82. 1 

57,2 

69,7 

89 

11  + 

41 

5 

33 

0 

0 

0 

0 

6.02 

1  .95 

7 

,  0 

0 

7 

4 

2 

GREENVILLE 

61.9 

56,4 

69.2 

-  4.7 

92 

12 

45 

17+ 

24 

1 

0 

0 

8 

4.97 

,63 

1.87 

2  7 

•  0 

0 

8 

2 

2 

HEADLAND 

83.0 

59,4 

71.2 

93 

12 

48 

16 

9 

3 

0 

0 

0 

10.41 

4.70 

27 

,0 

0 

6 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

81.8 

56,9 

69,4 

-  3.8 

90 

13 

46 

16 

20 

1 

0 

0 

0 

6.80 

2.95 

2.61 

27 

,0 

0 

5 

4 

2 

OZARK  6  NNM 

PHENIX  CITY  2  NNW 

rITTiVitW 

81.3 

53,3 

67.3 

91 

12 

38 

5 

JO 

1 

0 

0 

8 

4 . 87 

.99 

25 

,0 

0 

8 

4 

0 

THQMASVILLE 

81,8 

56,5 

69,2 

-  3.5 

90 

12+ 

44 

16 

24 

2 

0 

0 

0 

7.09 

2.73 

2.55 

8 

,0 

0 

8 

5 

2 

82.1 

58,7 

70,4 

-  2.9 

91 

1 1 

45 

16 

17 

2 

0 

0 

0 

2.98 

-  1.25 

1.22 

27 

.0 

0 

6 

2 

I 

WHAT  L  E Y 

86,7 

55,5 

71,1 

93 

24 

36 

16 

16 

12 

0 

0 

0 

8.70 

3.00 

8 

.0 

0 

7 

7 

4 

DIVISION 

69,8 

-  3.7 

6.95 

2.77 

.0 

•       •  * 

GULF  OB 

BAY  MINETTE 

83,1 

63,4 

73,3 

90 

21 

51 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

3.73 

1.86 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

CDDEN 

81. 8M 

59, 9M 

70. 9M 

45 

16 

7 

0 

0 

0 

0 

2.22 

1.67 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

83.3 

63.6 

73.5 

-  .8 

89 

23  + 

48 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-  2.39 

1.39 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

FORT  MORGAN 

MOBILE   WSO  AP 

84.8 

64.3 

74.6 

-  .2 

91 

23  + 

50 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

2.97 

-  1.91 

1.64 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

83.6 

62.4 

73.0 

91 

13 

46 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

4.12 

-  1.35 

2.12 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

73.1 

-  1,3 

3.13 

-  1.88 

.0 

Precipitation 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
E- 

 r 

12 

1  1 

3 

4   I  S 

6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  1 

12 

13  {  14  I  15 

16  I  17  {  18 

19  1 

20  1 

21 

 r 

22 

1 

1 

23 

1 

24 

 T 

~  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

•       •  « 

NORTHERN  VALLEY  01 

tTHENS  2 

6.07 

.15 

.25 

.03  1.15 

.14 

.31 

.09 

.60 

.20 

.91 

.2< 

2.96 

BEll£  nINt  2  N 

.04 

.29 

T 

T  .62 

7 

.06 

.07 

.19 

1.03 

.27 

.91 

1.5t 

.32 

FllKVILLE   1  e 

6.31 

T 

.20 

.06 

.66 

.21 

1.07 

.10 

1.37 

.19 

.06 

.6! 

1.99 

FLORENCE 

4.66 

.21 

.15 

T 

.17  .07 

.01 

.06 

.02 

.56 

.39 

.51 

.01 

2.41 

hO^CES 

.08 

.32 

.05  .37 

.53 

.06 

1.53 

.02 

.21 

.04 

HUNTSVILLE  h^o  ap 

4 .  3S 

•  10 

.20 

T 

.21  .06 

.21 

T 

02 

1  36 

02 

66 

1  5( 

MAlJiSQN 

4.63 

.27 

.29 

T 

.02  .30 

.29 

.02 

!o4 

f 

.67 

.10 

.6( 

l!5i 

.09 

MDULTGN  2 

6. 29 

T 

.31 

.13  .81 

.42 

.06 

.16 

1.45 

.26 

1.01 

1.5! 

.  10 

husCle  shoals  faa  ap 

3.7* 

T  .09 

.04 

T 

.09  .10 

.35 

.01 

1.07 

.26 

.47 

T 

1.2t 

NEW  MARKET  2 

6.71 

.25 

.20 

T 

.19 

1.47 

1.2( 

3.4( 

»  U 

T  10 

.34 

.56  .09 

.  16 

1.19 

REOSTONF  ARSENAL 

*.«2 

.14 

.22 

.26  .35 

.20 

.32 

1.68 

.06 

.06 

RUSSbLLVlLt  E  I 

«.31 

.30 

.27 

.17 

T 

1.39 

.18 

.11 

1.70 

matealoo 

5.B6 

.15  .72 

.60 

■  u 

.75 

.70 

.46 

.It 

2.0' 

•       •  • 

APPAL ACH I  AN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  I  SF 

9.42 

.07 

2.30 

1  .40 

.39 

2.53 

.61 

1.32 

.76 

BESSEMER  3  SSH 

.  IS 

.97 

BIftMINCHAK  W$0  AP  R 

6.29 

.03 

.22 

T 

1.01  1.64 

1.13 

.37 

.04 

.27 

.01 

.09 

.  13 

2.2( 

T 

92 

.65 

3  09 

BRIOCEk'OKT 

6.26 

T 

!27 

.38 

T  .86 

i 

.09 

.02 

l!76 

T 

'.'>' 

T 

T 

li6« 

T 

COLLtNSVlLLE 

10. S6 

.47  1.18 

.'4 

.70 

1.62 

.09 

.79 

2.51 

2.67 

FORT  Payne 

6.97 

T 

.04 

.02 

T  1.35 

.59 

.18 

T 

2.95 

.06 

.46 

T 

3.30 

GARDEN  CITY 

6.68 

.06 

.37 

.74 

1.14 

.95 

1.40 

.12 

.72 

1.76 

GUNTERSVILLE 

6.31 

•  11 

.20 

.09  1.58 

.06 

.61 

.02 

.27 

1.84 

.10 

.73 

.50 

2.20 

LEEDS 

6.56 

T 

.  10 

2.10 

.99 

.02 

.10 

1.31 

T 

.53 

.54 

.02 

.89 

hacella 

6.46 

.02 

.01 

.48 

2.68 

.02 

1.16 

.06 

1.56 

.10 

.40 

.63 

1.30 

ONEONTA 

9.S6 

T 

.07 

.06 

1.10 

1.15 

3.66 

T 

.10 

.76 

.10 

T 

2.92 

PALHEROALE   2  H 

7.50 

2.20 

1.20 

1 

1.60 

.15 

.29 

.75 

1.39 

SAINT  bernar:) 

10.44 

.09 

.16 

♦  2.44 

.39 

.83 

.98 

1.90 

1.10 

T 

.24 

2.79 

SAND  HT   SUBSTA  AU 

9.24 

.04 

.30 

.27  2.20 

.34 

.60 

.29 

1.50 

.07 

.53 

1.19 

1.95 

sayre 

7.39 

.03 

.26 

T 

1.72 

.92 

1.11 

.09 

.49 

.64 

2.15 

SCQTTSBQRO 

7.60 

.06 

.16 

.18 

.92 

.28 

T 

.06 

2.37 

.76 

T 

2.95 

VALLEY  HEAD 

7.53 

T 

.08 

.03 

1.41 

.06 

.26 

T 

T 

3.03 

T 

.12 

.71 

T 

.03 

T 

1.60 

T 

MARRIQR  5  M 

5.20 

.05 

.20 

.03 

.01  1.04 

.05 

.91 

1.01 

T 

T 

.32 

.24 

.02 

1.72 

UPPER  PLAINS  03 

ALICeVlLLE 

.66 

1.43 

.23 

.78 

.10 

.53 

ARLEY  3  S 

6.60 

.13 

.12 

.09 

1.96 

.70 

.31 

.58 

.02 

.21 

2.40 

AUTAUGAVILLE  3  N 

4.95 

1.22 

'*8 

.45 

.05 

.36 

.61 

1.93 

.19 

07 

06 

3 .90 

.60 

.09 

aiLLINGSLEY  J  SE 

6!o4 

!o7 

3.47 

.89 

.85 

.62 

l!92 

.22 

BRDDKUOOO 

5.36 

.04 

.31 

1.61 

.43 

.92 

.30 

.25 

.10 

1.40 

CARBON  HILL 

5.24 

.12 

.22 

1.12 

1.36 

.95 

.46 

T 

1.01 

CENTREVILLE 

10.92 

.05 

.27 

4.12 

1.20 

.04 

.34 

1.23 

1.21 

.75 

.36 

1.29 

T 

.35 

T 

.30 

1.69 

COKDOVA 

5.36 

.U6 

.22 

.  '2 

l!27 

.60 

1.15 

.IS 

!23 

!o; 

.93 

DOUBLE  SPRINf.S 

6.14 

.15 

.35 

.03  1.25 

.91 

.10 

.65 

.07 

.50 

2.13 

ELRQD 

15.06 

• 

• 

•  • 

• 

*  6.45 

2.30 

.68 

1.00 

.22 

.52 

.45 

.33 

2.93 

FAYETTE 

4.59 

.  12 

.  18 

.06  .66 

.65 

.01 

.90 

.71 

.22 

.27 

.74 

CORG AS 

03 

.69 

halEyville 

5!27 

•  14 

!34 

.01  .55 

.56 

.70 

.67 

T 

.10 

.7' 

.01 

l!l6 

HAMILTON  3  S 

7.45 

.09 

.80 

.01 

T  .60 

1.98 

.04 

1.66 

T 

.4S 

T 

.01 

1.97 

JASPER  4  N 

6.99 

.10 

.23 

.05  .85 

.63 

1.02 

.59 

.06 

3.46 

LAY  DAH 

5.49 

.01 

.16 

1.15 

.30 

.6C 

.68 

.93 

.03 

.10 

.11 

1.04 

MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 

5.66 

.20 

.53 

.01 

T 

.31  1.24 

T 

.61 

.93 

.24 

.04 

.31 

.  10 

1 .34 

PLANTERSVUlE  2  SSE 

8.34 

4.12 

.97 

.55 

.6! 

2.05 

PRATTVILLE 

5.01 

.05 

.01 

.03  1.02 

.05 

7 

.03 

.26 

T 

.59 

.35 

T 

T 

2.62 

REFORM 

7.31 

•  10 

.56 

.04  .93 

.40 

.10 

1.24 

.25 

.34 

.13 

3.22 

TMORSBY  EXP  STATION 

6.24 

.04 

.42  1.69 

.95 

.06 

.61 

.76 

1 .24 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

7.60 

.45 

.31 

T 

1.64  .54 

.46 

.27 

.53 

.26 

.15 

1.68 

1.09 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

7.08 

.03 

.35 

.30 

.02  2.72 

.01 

.34 

.  13 

.80 

.2« 

.29 

.90 

1.37 

VERNON 

WEST  BlOCTON 

6.60 

.25 

1.65 

.60 

,60 

1.5! 

.15 

.20 

1.60 

HINFIElD  2  SH 

9.09 

.19 

.72 

.02  2.99 

1.06 

1.28 

.64 

.08 

.06 

1.63 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

6.34 

.03 

.39 

.45  .36 

.17 

.77 

T 

2.73 

.64 

1.01 

.  It 

.36 

1.2! 

ASHVILLE  *  w 

CALERA  2  SM 

7.97 

.61 

.61  .46 

.63 

.92 

.9< 

.37 

1.35 

1.64 

CENTRE  S  SH 

7.66 

.12 

.14 

T  1.16 

.44 

.54 

2.09 

T 

T 

.5 

T 

.It 

2.91 

CH 1  tiOERSBURG  UTP  PLANT 

.13  .61 

.61 

.11 

1.29 

1.31 

OROSOEN  STEln  PLANT 

7.75 

.08 

.05 

.11 

1.19 

.27 

.51 

T 

2.U 

.0 

T 

.01 

.4^ 

T 

.1 

2.68 

JICKSONVILIE 

6.79 

T  T 

.  10 

.27 

2.52 

.09 

1.0! 

3.16 

.6: 

.77 

LEESSJRC 

6.65 

.15 

.19 

1.47 

.60 

.31 

1.80 

.02 

.3! 

1.72 

MONTEViLLO 

8.09 

• 

• 

1.00 

T  .67 

.07 

.62 

.07 

.94 

1.11 

.67 

.91 

1.96 

PELL  CITT   1  NNE 

7.02 

.6; 

1,70 

.6< 

SVlACAUCA  <*  >4E 

6.72 

T 

.37 

.34  1.08 

.69 

.46 

1,23 

.07 

.51 

.14 

.02 

1.78 

TALIAOECA 

7.08 

.51 

.10  .83 

.03 

.93 

.60 

1,04 

l.Oi 

.22 

.05 

1.43 

.02 

WALNUT  r.ROVE 

7.40 

1.10 

.61 

2,25 

.07 

.5( 

2.81 

PIEDNONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 

12.29 

T 

.05 

.36 

3.00 

.30 

.31 

.50 

1,06 

.78 

.5! 

.10 

.4! 

3.36 

1.43 

ASHLANO 

7.21 

.07 

2.00 

.64 

.19 

.08 

1,40 

.12 

.4, 

.31 

.4 

1.21 

.20 

CABP  MILL   2  N« 

9.26 

.03 

.12 

1.00 

.96 

.13 

T 

,96 

.79 

l.l" 

T 

.16 

.61 

2.90 

.66 

daoeville 

.0' 

OElTA 

6.16 

!39 

1^25 

.25 

.69 

.05 

2)77 

.7* 

.16 

1 .64 

.24 

HEFLIN 

8.72 

.75 

.75 

1.10 

3,02 

1.1, 

.01 

1 .90 

HICHTOHER 

9.63 

.35 

2.40 

.35 

.4! 

.80 

3,00 

.6 

.  IC 

1.30 

.43 

JORDAN  DAH 

.66 

.12 

.0. 

LAFATETTE 

5!9; 

•  02 

.10 

T  l!51 

T 

^31 

T 

!67 

.11 

.4, 

iss 

!oi 

l!34 

!e7 

HART  IN  OAH 

6.09 

.35 

.06  1.71 

.09 

.05 

,96 

.16 

.6" 

.33 

.29 

1.94 

.30 

ORELIKA 

5.29 

T 

.07 

.06 

.23 

1.17 

.03 

.06 

,72 

T 

1.32 

.7 

.16 

.36 

.28 

.12 

RQCKFORO  2  HNW 

10.38 

.06 

.44 

T 

3.66 

.32 

.66 

.04 

,76 

T 

.61 

.07 

.43 

.22 

2.17 

.62 

ROCK  KILLS 

7.40 

.03 

.24 

.97 

.11 

.75 

.03 

1,16 

.3C 

.10 

.16 

2.92 

1.01 

THUR^OM  DAH 

4.06 

.07 

.83 

.86 

.05 

,42 

.51 

.24 

.45 

.96 

MAOLEY 

12.37 

.42 

2.20 

1.91 

.59 

1,44 

.34 

.44 

3.94 

1.93 

uETur*PKA 

5.07 

T 

.05 

T  .88 

.36 

.11 

.09 

.91 

T 

.7C 

.36 

.56 

1.41 

T 

•      •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

9.59 

.13 

.26 

.04 

.32  3.24 

.19 

•  47 

.44 

1.6 

.08 

.35 

.36 

2.10 

DAYTON  t  N 

10.90 

.03 

.22  4.15 

.24 

,60 

.11 

.9C 

1.79 

.66 

2.20 

DENCPOLlS  LOCK  AND  OAH 

7.51 

.03 

.  19 

.04 

.15  2.52 

.01 

.51 

.09 

.41 

1.32 

.70 

.34 

1.26 

GAINESVILLE 

5.62 

.15 

.09 

.01 

.15  1.38 

.29 

.01 

.64 

I.IC 

.13 

.70 

.09 

1.06 

GREENSBORO 

7.3! 

•  11 

.01 

.17 

2.25 

.21 

.44 

1.2c 

.44 

.53 

1.63 

DAILY  PRECIPITATION 


HAYNEVtLLE 
LtVlNCSTON  2  SH 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHEMS  3  SH 

nILSTEAD 
MINTER  3  NW 
HONTCOMfRY  HSO  AP 
ORRVKLE 
PERRYVULE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOVN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAH 


6.68 

6.07 
7.78 
5.31 

».95 


.12     .03  1.72 


Day  of  Month 


13  14 


IS 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANOALUSIA  1  NH 
ATNORE   I  SH 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 
BRUNDIOCE 
CAMDEN  3  NH 
CHATOH  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COfFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTONTDN 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  HILOLIEE  REE 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORCIANNA 
GILBERTOHN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEHTDN 
OZARK  6  NNH 

PKENIX  CITY  2  NNH 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 
THOMASVILLE 

TROY 

HALLACE  2  E 
HHATlEY 


B.29 
2.16 
9.29 


.90 
.42 
.41  1.26 
1.43 
.75  2.00 

.04 


,38  2.5! 
.60  .61 
.18  : 


1.0(1  1.3S  .1! 
.80 

.39  .10 


.07     .20  .9! 


.50  2.18  6.78 
T  .62  ; 
.40  .10  ; 
.27  .23  2.91 
1.20  3.29 

.04     .11  1.29 

1.90 

.09     .04  1.87 

.26     ,80  ' 

.05     ,04  2.61 


.82  2.31  .05 


.29  1.43 

.71  : 

.53  6.09  ; 


.95 
.93 

1.65 


.65     ,45  2.45 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHQPF  2  N 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


1,17  ,03 

T 

1,39 


.09 
.15  T 


S*«  r«l«i*nc«  n 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

01 
M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

^  1 

1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Aver 

*         *  • 

NDftTHERN  VALLEY 

01 



ATHENS  Z 

MAX 

Mm 

80 
56 

82 
59 

78 
48 

69 

40 

73 
37 

73 
40 

74 
55 

72 
62 

63 
49 

82 
51 

87 
62 

63 
57 

76 
46 

74 
41 

73 
46 

71 
37 

■•5 

53 

71 
35 

75 
53 

83 
54 

83 
46 

80 
51 

66 
60 

66 
58 

77 
53 

85 
57 

86 
65 

74 

60 

76 
54 

58 

57 

78.3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

Mm 

Bl 
57 

79 
60 

77 
49 

7p 
41 

72 
41 

71 
50 

72 
58 

82 
63 

80 
43 

87 
54 

66 
61 

72 
58 

72 
48 

72 
48 

70 
49 

74 
41 

73 
55 

74 
41 

64 
54 

61 
56 

78 
53 

86 
55 

85 
55 

80 
49 

83 
57 

86 
64 

79 
63 

79 
64 

74 
56 

81 
57 

63 
65 

76.2 

FALKVILLE   1  E 

MAX 

Mm 

77 
56 

78 
57 

77 
53 

63 
40 

68 
38 

71 
40 

72 
55 

69 
55 

80 
50 

78 
53 

87 
52 

64 
57 

71 
46 

70 
43 

69 
47 

66 
39 

72 
46 

67 
38 

71 
46 

81 
54 

75 
51 

76 
53 

82 
61 

82 
01 

78 
54 

62 
61 

63 
63 

75 
61 

77 
55 

74 
54 

80 
54 

75.3 
51.4 

Florence 

MAX 

Mm 

81 
54 

80 
55 

75 
43 

74 
38 

75 
36 

73 
49 

69 
49 

83 
57 

85 
46 

99 

51 

65 
52 

73 
51 

75 
41 

75 
38 

72 
41 

76 
36 

74 
46 

77 
37 

87 
57 

82 
50 

82 
46 

87 
55 

85 

56 

82 
57 

87 
53 

69 
58 

63 
61 

75 
54 

79 
52 

83 
52 

86 
50 

49*° 

HUNTSVILLE  WSD  AP 

MAX 
MIN 

80 
57 

77 
62 

67 
'.9 

71 
45 

73 
44 

73 
50 

72 
61 

82 
60 

76 
55 

66 
55 

62 
61 

73 
54 

72 
61 

71 
48 

70 
52 

74 
44 

71 
49 

74 
44 

84 
54 

76 
59 

77 
55 

84 
56 

83 
63 

75 
61 

82 
59 

85 
64 

75 
64 

60 
60 

75 
58 

80 
58 

82 
56 

76.9 
55.? 

MADI SON 

MAX 
MIN 

81 
55 

79 
51 

72 
52 

72 
44 

75 
42 

75 
52 

74 
58 

83 
58 

60 
53 

87 
54 

83 
63 

74 

60 

73 

50 

71 
46 

70 
51 

74 
40 

72 
54 

74 
42 

77 
52 

78 
58 

80 
55 

65 
5! 

84 

61 

76 
61 

83 

t>e 

66 
63 

78 
63 

78 
62 

75 
56 

82 
57 

83 
56 

77.9 
54.3 

MDULTQN  2 

MAX 

Mm 

61 

61 

49 

76 
42 

74 
39 

73 
50 

55 

63 

52 

54 

57 

59 

48 

47 

73 
50 

40 

7 1 
56 

40 

54 

57 

8 1 
52 

57 

63 

59 

56 

86 
59 

63 

61 

57 

6  1 
57 

53 

78.5 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

7S 
51 

79 
61 

66 
46 

71 
40 

71 
39 

74 
51 

68 
54 

81 
57 

80 
51 

88 
55 

81 
58 

73 
50 

71 
45 

71 
43 

70 
47 

76 
39 

70 
45 

76 
39 

85 
55 

79 
55 

78 
52 

86 
58 

85 
63 

77 
59 

84 
56 

82 
62 

76 
61 

76 
61 

76 
58 

82 
56 

84 

54 

77.3 

52.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

82 
5fl 

78 
54 

78 
59 

70 
48 

74 
36 

75 
42 

74 
51 

76 
49 

79 
50 

86 
52 

61 
51 

60 
49 

78 
46 

75 
52 

.72 
51 

73 
55 

69 

56 

77 
36 

77 
57 

77 
46 

79 
53 

84 

50 

79 
53 

75 
51 

77 
5? 

80 
55 

74 
64 

75 
55 

78 
53 

80 
52 

82 
51 

77.2 
51.3 

RED  BAV 

MAX 

Mm 

70 

81 

81 

74 

76 

76 

69 

60 

84 

69 

89 

75 

74 

75 

74 

79 

76 

76 

85 

61 

84 

87 

82 

83 

85 

82 

81 

74 

78 

62 

86 

79.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

81 
52 

78 
55 

70 
53 

75 
45 

76 
37 

73 
46 

74 
47 

82 
6  1 

65 
54 

67 
53 

65 
58 

75 
51 

73 
50 

73 
47 

71 
46 

75 
31 

72 
45 

75 
40 

82 
51 

77 
SB 

63 
51 

86 
54 

82 
64 

75 
60 

86 
52 

85 
63 

76 
64 

79 
60 

77 
60 

82 
59 

SB 
56 

78.6 
52.4 

RUSSSLLVlLLE  2 

MAX 

Mm 

BO 
55 

81 
60 

SI 
48 

67 
36 

70 
34 

74 
36 

75 
42 

70 
54 

81 
48 

62 
48 

82 
50 

83 
55 

74 
42 

74 
40 

74 
41 

70 
36 

76 
36 

70 
35 

76 
35 

64 
53 

81 
49 

82 

50 

65 
60 

84 
59 

78 
52 

85 
53 

66 
62 

75 
59 

74 
55 

73 
51 

81 
52 

77.7 

WATERLOO 

*          *  * 

MAX 

Mm 

73 
60 

81 
60 

73 
45 

73 
37 

73 
36 

71 
47 

71 
55 

86 
60 

83 
48 

88 
49 

86 
50 

75 
50 

76 
41 

73 
38 

70 
44 

77 
38 

71 
48 

76 
35 

84 
49 

81 
55 

81 
48 

86 

58 

63 
62 

80 
56 

86 
54 

86 
59 

76 
64 

71 
57 

79 
54 

91 
55 

83 
49 

78.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILlE  2  SE 

Mm 

61 
56 

76 
58 

73 
53 

66 
43 

73 
41 

71 
51 

73 
56 

79 
53 

78 
53 

85 
56 

83 
65 

72 
57 

70 
50 

69 

46 

67 

51 

67 

42 

66 
52 

72 
41 

77 
52 

75 
56 

64 

56 

76 
58 

1>3 
57 

82 
63 

82 
63 

61 
60 

77 
56 

81 

56 

84 

60 

76.0 

BESSEMER  3  SSW 

Mm 

BIRMINGHAM   WSQ  AP 

Mm 

80 
61 

79 
62 

71 
48 

75 
42 

77 
42 

75 
54 

71 
60 

83 
63 

65 
54 

89 
55 

90 
60 

76 
55 

74 
52 

72 
48 

71 
47 

73 
43 

73 
45 

74 
44 

83 
54 

77 
61 

82 
57 

87 
60 

86 
65 

80 
59 

85 
57 

61 
65 

86 
68 

86 
62 

79 
56 

83 
55 

85 
56 

79.7 
55.2 

BRIDGEPORT 

79 
".5 

83 
47 

84 
46 

70 
39 

70 
35 

71 
42 

75 
46 

72 
51 

82 
51 

80 
47 

84 

59 

84 
55 

75 
42 

75 
40 

74 
46 

69 
36 

74 
41 

70 
35 

72 
42 

76 
52 

75 
47 

79 
47 

84 
45 

85 
46 

83 

55 

86 
52 

87 
56 

86 
58 

87 
53 

83 
50 

65 
50 

76.7 
47.0 

GUNTERSVlLLE 

MW 

81 
56 

81 
59 

76 
54 

71 
45 

70 
38 

78 
45 

77 
56 

81 
54 

81 
54 

86 
53 

86 
65 

75 
58 

75 
50 

75 
46 

70 
56 

73 
41 

73 
53 

73 
42 

76 
54 

79 
55 

77 
53 

85 
54 

84 
62 

83 
61 

82 
55 

84 
64 

85 
65 

65 
62 

81 
56 

82 
55 

62 
55 

79.0 
54.1 

□NEONTA 

1^ 

81 
48 

82 
60 

61 
62 

66 
40 

71 
37 

73 
41 

75 
51 

75 
59 

72 
52 

60 
50 

88 
54 

86 
49 

75 
43 

72 
42 

73 
48 

71 
38 

74 
42 

72 
39 

74 
43 

60 
51 

78 
51 

60 
52 

86 
58 

85 
61 

79 
53 

64 
57 

82 
62 

85 
61 

78 
52 

80 
50 

84 
53 

78.1 
50.3 

Saint  Bernard 

Mm 

81 
50 

82 
54 

77 
48 

66 
37 

71 
37 

73 
46 

74 
54 

72 
57 

82 
48 

60 
48 

83 
51 

87 
54 

79 
49 

74 
43 

71 
49 

69 
37 

74 
47 

70 
36 

74 
49 

83 
51 

79 
50 

80 
51 

66 
59 

85 
59 

77 
51 

64 
54 

84 
61 

80 
59 

81 
52 

78 
49 

63 
51 

78.0 
49.7 

Sand  mt  substa  aj 

MAX 

Mm 

79 
55 

78 
59 

74 
54 

67 
44 

73 
38 

72 
48 

73 
57 

78 
63 

78 
53 

64 
53 

83 
57 

73 
56 

70 
48 

70 
43 

66 
49 

70 
39 

72 
52 

69 
39 

75 
50 

75 
56 

75 
49 

83 
53 

83 
62 

80 
61 

80 
56 

81 
63 

81 
63 

64 
62 

60 
58 

60 
56 

81 
54 

76.4 
53.2 

scdttsbdro 

MAX 

Mm 

50 

55 

55 

67 
40 

70 
36 

71 
44 

53 

61 

51 

80 
50 

57 

85 
58 

47 

42 

73 
48 

69 
37 

73 
45 

37 

47 

44 

50 

80 
50 

56 

55 

59 

55 

82 
61 

80 
62 

55 

53 

51 

77.3 

VALLEY  HEAD 

*          *  • 

MAX 

Mm 

78 

80 
55 

75 
60 

65 

35 

63 
32 

74 
36 

69 
47 

73 
56 

78 
47 

76 
44 

85 
54 

64 
53 

75 
42 

72 
38 

71 
42 

68 
34 

70 
43 

66 
34 

72 
40 

67 
53 

74 
45 

77 
47 

83 
55 

63 
60 

74 
50 

79 
53 

65 

61 

62 
62 

83 
52 

74 
49 

80 
48 

75.4 
47.5 

UPPER  PLAINS 

0  3 

ALICEVILLE 

Mm 

78 
52 

79 
55 

78 
54 

70 
40 

75 
41 

76 
48 

78 
50 

71 
59 

75 
54 

79 
51 

85 
60 

90 
60 

60 
52 

77 
46 

75 
52 

73 
40 

76 
39 

75 
40 

76 
38 

67 
55 

78 
53 

82 
56 

85 
61 

87 
59 

88 
58 

88 
56 

87 
54 

68 
58 

85 
56 

66 
58 

88 
61 

80.5 
52.1 

BANKHEAD   LOCK  AND 

DAM 

81 
4° 

81 
57 

82 
61 

70 
42 

76 
41 

82 
56 

81 
58 

71 
61 

85 
54 

65 
53 

68 

53 

67 
57 

76 

50 

74 
46 

75 
47 

74 
41 

76 
42 

75 
44 

75 
42 

87 

55 

82 
55 

85 
58 

86 
64 

85 
63 

81 
57 

90 
54 

85 
65 

88 
63 

85 
55 

13 
55 

84 
57 

81.2 

centreville 

Mm 

82 
48 

80 
45 

82 
56 

7  J 
41 

40 

75 
40 

70 
56 

71 
63 

83 
49 

64 

52 

89 
60 

90 
59 

79 
50 

79 
47 

70 
45 

77 
40 

78 
45 

78 
40 

76 
48 

87 
42 

62 
56 

65 

60 

87 
60 

87 
63 

63 
57 

67 

60 

80 
65 

87 
64 

88 
57 

68 
56 

86 
54 

81.4 
52.3 

C  L  ANTON 

MAX 

Mm 

79 
50 

80 
60 

79 
62 

42 

40 

47 

66 
52 

74 
59 

60 
55 

62 
57 

86 
60 

88 
59 

76 
52 

76 
46 

76 
51 

74 
41 

75 
45 

77 
41 

75 
49 

63 
55 

80 
55 

85 
61 

86 
67 

05 
62 

60 
57 

84 
60 

81 
65 

85 
66 

85 
60 

60 
56 

84 
57 

79.5 
54  . 5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

78 
51 

79 
57 

77 
52 

39 

40 

49 

75 
53 

66 
56 

82 
49 

80 
53 

66 
55 

64 
54 

72 
46 

71 
45 

72 
46 

68 
38 

72 
39 

70 
36 

73 
45 

82 
50 

77 
52 

80 
54 

84 

58 

82 
57 

75 
54 

Bo 
57 

83 
60 

75 
SB 

77 
53 

74 
53 

80 
52 

76.5 
50.  5 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

BO 
'.6 

80 
57 

71 
40 

40 

39 

51 

71 
56 

83 
50 

83 
50 

87 

51 

87 

61 

88 

60 

75 
43 

74 
43 

73 
39 

76 
39 

75 
39 

76 
39 

68 
55 

60 
50 

84 
50 

66 
59 

85 

60 

80 
55 

86 
55 

66 
64 

81 
56 

81 
57 

80 
57 

84 
53 

87 
53 

80.5 
50.6 

HALEYVI LLE 

MAX 

Mm 

80 
5'. 

82 
58 

79 

50 

66 
45 

45 

76 
48 

72 
52 

69 
59 

62 
53 

62 
56 

86 
61 

83 
56 

74 
49 

74 
47 

72 
49 

70 
42 

75 
45 

71 
44 

75 
44 

64 
53 

80 
54 

62 
57 

66 
62 

84 
58 

78 
57 

65 
58 

85 
63 

74 
59 

77 
56 

77 
57 

82 
57 

78. 0 
53.2 

HAMILTON   3  S 

MIN 

81 
".5 

82 
57 

82 

51 

69 

40 

73 
36 

78 
36 

70 
51 

70 
58 

81 
48 

63 
46 

68 
49 

84 
56 

73 
45 

74 
42 

73 
42 

70 
36 

75 
36 

72 
35 

74 
35 

65 
53 

80 
50 

84 
SO 

65 
57 

85 
59 

78 
53 

65 
54 

86 
62 

75 
58 

76 
53 

77 
50 

82 
50 

76.4 
46.2 

JASPER  I,  H 

MAX 

MIN 

82 
*5 

82 
56 

82 
59 

68 
39 

73 
38 

73 
38 

72 
47 

68 
57 

83 
48 

83 
50 

89 
52 

87 
56 

75 
45 

73 
45 

73 
50 

72 
37 

75 
36 

73 
37 

74 
36 

6S 

50 

76 
52 

83 
57 

86 
61 

85 
61 

78 
54 

63 
55 

63 
57 

60 
60 

79 
52 

78 
52 

83 
52 

78.6 
49.5 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

82 
59 

82 
57 

75 
51 

75 
46 

78 
44 

75 
S3 

75 
46 

80 
65 

83 
58 

68 
58 

90 
60 

76 
57 

76 
54 

76 
48 

76 
51 

76 
47 

76 
49 

66 
44 

65 
56 

86 
62 

87 
63 

69 
64 

89 
68 

86 
62 

»3 
60 

87 
65 

88 
66 

69 
66 

67 
65 

66 
57 

89 
60 

62.5 
56.9 

S«*  R*l«i«DC«  NoUb  rolJowing  SlalloQ  Indaz 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0 

Station 

« 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,  1 
'  1 

B 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

THQRS9Y  ExP  STiTInN 

77 

77 

71 

73 

76 

75 

68 

63 

73 

72 

72 

75 

72 

83 

61 

92 

90 

MIN 

58 

61 

51 

45 

46 

52 

56 

63 

54 

54 

60 

57 

53 

49 

50 

44 

49 

43 

53 

56 

57 

62 

67 

61 

56 

62 

64 

63 

58 

55 

58 

55!5 

TUSCALOOSi  FIA  AP 

MAX 

79 

79 

72 

76 

77 

70 

70 

64 

62 

69 

66 

78 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

87 

82 

86 

67 

88 

81 

85 

80 

86 

83 

61 

65 

67 

80.5 

MIN 

60 

64 

49 

44 

45 

53 

60 

65 

55 

56 

64 

56 

53 

49 

51 

43 

51 

44 

56 

52 

57 

65 

64 

61 

60 

64 

56 

52 

56 

55 

59 

55.6 

TUSCALUDSA  OLIVER  CA1 

MAX 

SO 

81 

80 

71 

74 

79 

72 

71 

84 

83 

86 

86 

77 

75 

75 

72 

75 

74 

75 

66 

63 

65 

65 

67 

81 

65 

62 

86 

82 

81 

64 

60.0 

MIN 

50 

62 

63 

44 

4  3 

46 

54 

58 

56 

55 

56 

52 

52 

49 

49 

49 

44 

44 

43 

61 

60 

57 

64 

63 

51 

61 

65 

54 

59 

58 

57 

54.9 

VERNON 

MAX 

8<> 

85 

62 

75 

62 

81 

70 

85 

85 

92 

87 

75 

75 

75 

73 

77 

76 

80 

90 

65 

67 

90 

66 

97 

90 

67 

65 

80 

80 

85 

92 

62.7 

«          •  « 

MIN 

60 

63 

53 

36 

36 

50 

56 

•  65 

49 

57 

60 

58 

45 

43 

49 

37 

35 

55 

52 

51 

51 

55 

50 

55 

64 

55 

50 

55 

53 

53 

53.5 

EASTERN  VALLEV 

04 

ANNISTQN  FAA  AP 

70 

78 

81 

82 

69 

9 1 

77 

75 

75 

76 

73 

77 

8  0 

78 

83 

68 

68 

60 

69 

61 

68 

68 

80 

8  5 

8  5 

60  5 

MIN 

55 

62 

48 

42 

39 

46 

58 

67 

56 

53 

57 

55 

52 

1,1 

45 

40 

44 

50 

56 

55 

57 

62 

60 

55 

64 

65 

54 

50 

55 

55 

54il 

CALERA  2  SW 

80 

76 

75 

8 1 

78 

70 

63 

83 

86 

62 

74 

72 

76 

75 

62 

85 

86 

62 

64 

60 

87 

67 

61.1 

MIN 

60 

62 

59 

40 

35 

45 

55 

65 

50 

49 

65 

57 

42 

45 

50 

38 

54 

35 

49 

59 

52 

58 

65 

61 

57 

60 

65 

63 

56 

53 

53 

53.6 

CENTRE  5  SW 

6 1 

62 

78 

67 

72 

75 

75 

77 

80 

8 1 

86 

75 

74 

74 

75 

80 

75 

83 

8  5 

65 

MIN 

50 

56 

59 

40 

39 

44 

55 

60 

55 

50 

56 

55 

47 

44 

50 

39 

44 

36 

45 

52 

51 

52 

55 

00 

53 

57 

50 

57 

68 

53 

53 

51.2 

CHILDERSBUBr,  HTR  PLANT 

6 1 

82 

81 

72 

75 

74 

76 

8  1 

82 

8  8 

91 

75 

72 

73 

74 

63 

66 

85 

63 

64 

68 

61.5 

MIN 

58 

61 

60 

41 

39 

45 

56 

66 

54 

52 

67 

58 

50 

45 

40 

47 

39 

52 

60 

57 

57 

66 

62 

55 

63 

55 

63 

59 

55 

56 

54.9 

GADSDEN  STEAH  plant 

MAX 

63 

80 

73 

89 

73 

75 

73 

79 

MIN 

49 

53 

59 

41 

41 

45 

51 

55 

54 

57 

57 

50 

51 

51 

43 

41 

41 

45 

46 

53 

54 

55 

58 

57 

59 

59 

64 

59 

55 

56 

59 

Iz'.l 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

80 

60 

79 

69 

71 

74 

74 

74 

80 

61 

67 

68 

78 

74 

72 

70 

73 

72 

73 

80 

79 

82 

84 

85 

76 

84 

78 

86 

85 

79 

62 

78.4 

MIN 

42 

50 

60 

40 

38 

38 

46 

54 

53 

50 

50 

56 

49 

45 

45 

39 

39 

39 

39 

49 

53 

53 

55 

51 

52 

54 

61 

64 

56 

52 

52 

49.2 

SYLACAUCA  I,  NE 

MAX 

80 

81 

76 

74 

77 

76 

77 

84 

62 

67 

69 

78 

76 

74 

72 

74 

74 

74 

81 

80 

84 

85 

86 

84 

83 

84 

84 

67 

65 

64 

65 

80.6 

MIN 

53 

60 

56 

37 

36 

44 

56 

64 

54 

52 

60 

52 

50 

44 

51 

43 

53 

37 

50 

69 

55 

55 

65 

62 

54 

53 

65 

52 

61 

53 

55 

53.6 

TALLADEGA 

MAX 

81 

79 

74 

74 

70 

74 

78 

81 

60 

66 

89 

84 

76 

74 

70 

73 

72 

73 

79 

78 

63 

65 

65 

79 

84 

64 

65 

87 

83 

64 

86 

79.8 

*          •  • 

MIN 

49 

58 

57 

36 

33 

40 

52 

63 

51 

46 

62 

53 

46 

40 

47 

35 

47 

36 

45 

61 

51 

50 

61 

58 

52 

59 

62 

59 

56 

50 

53 

50.4 

PIEDMONT  Plateau 

05 

ALEXANDER  city 

MAX 

70 

7  5 

6  2 

9  1 

75 

76 

75 

75 

95 

65 

69 

6 1 

60 

62 

85 

90 

80*2 

MIN 

50 

54 

60 

42 

41 

47 

50 

59 

59 

54 

62 

56 

48 

50 

5 1 

4  3 

46 

44 

50 

54 

55 

59 

50 

59 

50 

59 

60 

62 

55 

49 

57 

52.7 

ASHLAND 

MAX 

78 

78 

76 

67 

70 

74 

70 

75 

75 

79 

87 

75 

7l 

72 

59 

70 

72 

71 

72 

75 

79 

83 

64 

75 

82 

63 

6 1 

75.3 

MIN 

46 

52 

59 

43 

41 

43 

50 

57 

55 

51 

54 

55 

60 

49 

5  3 

39 

41 

41 

44 

51 

54 

54 

59 

59 

54 

58 

51 

61 

58 

54 

55 

52.0 

CAMP   HILL   J  NW 

MAX 

90 

71 

72 

76 

72 

90 

80 

69 

75 

74 

75 

71 

72 

76 

72 

6 1 

63 

65 

65 

60 

82 

65 

90 

63 

78.7 

MIN 

43 

53 

61 

38 

37 

40 

46 

60 

59 

50 

59 

55 

52 

48 

36 

42 

36 

42 

54 

54 

55 

57 

52 

54 

57 

53 

64 

60 

54 

56 

51.4 

HEFLIN 

MAX 

6 1 

8 1 

67 

70 

75 

75 

7  9 

78 

60 

60 

76 

75 

73 

69 

73 

72 

68 

75 

77 

61 

65 

65 

77 

63 

61 

64 

82 

76 

82 

77.7 

MIN 

41 

49 

59 

36 

33 

35 

42 

56 

51 

45 

48 

52 

43 

39 

42 

33 

35 

34 

41 

45 

46 

48 

52 

60 

49 

60 

52 

50 

55 

50 

51 

45.3 

LAFAYETTE 

MAX 

75 

60 

71 

75 

70 

72 

87 

90 

78 

75 

75 

71 

74 

75 

71 

71 

76 

60 

83 

84 

81 

75 

78 

8  1 

82 

82 

6  1 

85 

77.8 

MIN 

54 

60 

60 

40 

40 

39 

54 

64 

51 

53 

62 

52 

54 

51 

47 

39 

46 

44 

50 

55 

57 

58 

65 

61 

53 

62 

63 

64 

51 

58 

59 

54.4 

MARTIN  DAM 

MAX 

71 

75 

74 

75 

90 

90 

63 

76 

74 

72 

72 

76 

75 

8  5 

60 

84 

67 

65 

62 

63 

87 

86 

64 

65 

81.0 

MIN 

52 

59 

60 

44 

44 

49 

56 

65 

61 

49 

58 

54 

51 

53 

57 

41 

42 

46 

46 

60 

54 

59 

59 

62 

52 

54 

64 

64 

52 

57 

57 

55. J 

0PELIK4 

MAX 

82 

90 

78 

73 

73 

76 

69 

77 

76 

62 

89 

92 

85 

71 

77 

73 

74 

79 

75 

65 

80 

85 

85 

88 

81 

79 

92 

65 

87 

82 

65 

80.3 

MIN 

44 

56 

60 

43 

43 

43 

51 

58 

64 

51 

52 

57 

57 

51 

52 

39 

41 

45 

45 

53 

55 

57 

59 

62 

55 

59 

63 

65 

52 

55 

55 

53.4 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

79 

80 

80 

70 

73 

70 

79 

70 

60 

81 

67 

69 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

62 

80 

85 

85 

65 

80 

62 

82 

65 

84 

90 

64 

79.5 

MIN 

48 

57 

59 

39 

43 

47 

56 

60 

54 

53 

56 

55 

53 

46 

50 

39 

44 

39 

47 

55 

56 

56 

60 

60 

55 

60 

62 

61 

56 

54 

57 

53.0 

ROCK  MILLS 

MAX 

61 

80 

78 

74 

75 

61 

73 

76 

78 

82 

89 

90 

76 

77 

78 

74 

76 

77 

75 

72 

60 

65 

65 

88 

61 

65 

82 

86 

65 

95 

66 

80.5 

*          »  • 

MJN 

45 

54 

61 

38 

37 

39 

46 

57 

58 

50 

56 

56 

53 

47 

36 

40 

36 

44 

52 

51 

50 

50 

61 

50 

59 

63 

54 

52 

53 

53 

50.9 

PRAIRIE 

06 

DAYTIN  I  N 

MAX 

79 

80 

8 1 

72 

65 

7 1 

85 

62 

90 

91 

77 

78 

76 

75 

75 

77 

79 

69 

65 

68 

68 

89 

89 

87 

81 

86 

89 

84 

69 

61.7 

Mm 

50 

54 

63 

45 

44 

46 

56 

63 

56 

57 

60 

65 

55 

50 

52 

45 

48 

44 

49 

62 

63 

65 

55 

53 

55 

55 

70 

55 

50 

57 

60 

57.2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

80 

80 

69 

75 

76 

65 

72 

64 

83 

89 

9l 

72 

76 

75 

74 

76 

75 

76 

86 

63 

87 

65 

67 

64 

63 

79 

86 

66 

82 

66 

80.2 

MIN 

50 

60 

64 

46 

45 

46 

57 

61 

57 

56 

57 

62 

59 

53 

5 1 

45 

45 

45 

44 

52 

61 

62 

56 

63 

54 

63 

64 

65 

60 

59 

58 

56.5 

GAINESVILLE 

MAX 

79 

79 

6 1 

68 

62 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

8 1 

84 

65 

86 

81 

85 

8 1 

65 

62 

80 

79.3 

MIN 

51 

62 

59 

46 

45 

46 

58 

62 

55 

56 

59 

53 

53 

49 

5 1 

45 

47 

45 

46 

61 

60 

62 

57 

63 

64 

63 

55 

54 

58 

57 

60 

55.2 

GREENSBORO 

MAX 

80 

82 

65 

68 

90 

77 

77 

76 

77 

79 

78 

62 

84 

87 

78 

60 

84 

67 

64 

60 

98 

87 

67 

68 

67 

81.7 

MIN 

57 

64 

58 

44 

45 

46 

52 

56 

#5 

59 

63 

64 

61 

55 

43 

44 

46 

50 

65 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

57 

50 

62 

51 

59 

55.6 

HAYNEVILLE 

MAX 

78 

6 1 

65 

74 

79 

72 

76 

75 

74 

79 

76 

65 

63 

87 

68 

87 

81 

84 

61 

8  6 

9 1 

65 

79 .  5 

MIN 

52 

60 

62 

50 

42 

51 

51 

60 

60 

51 

52 

45 

45 

54 

50 

50 

64 

67 

62 

63 

64 

65 

62 

60 

51 

57.0 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

76 

62 

75 

d3 

85 

89 

91 

79 

74 

76 

77 

76 

80 

80 

67 

65 

67 

68 

86 

85 

87 

85 

67 

85 

94 

87 

61.7 

Mm 

52 

63 

58 

43 

42 

52 

55 

59 

63 

5! 

60 

63 

53 

49 

54 

4  1 

49 

42 

52 

50 

60 

65 

68 

62 

64 

62 

63 

64 

57 

53 

55 

56.1 

MARIUN  JUNCTION  2  NE 

MAX 

60 

72 

74 

78 

64 

72 

8  1 

80 

87 

89 

75 

75 

75 

74 

74 

77 

75 

66 

65 

65 

87 

87 

81 

60 

60 

67 

87 

90 

84 

79 .  8 

Mm 

50 

59 

63 

45 

45 

45 

55 

60 

58 

57 

59 

53 

55 

51 

54 

45 

47 

45 

49 

58 

60 

61 

70 

53 

65 

63 

63 

66 

61 

59 

61 

55.5 

MINTER  3  NW 

MAX 

I9 

80 

71 

73 

76 

65 

72 

80 

74 

73 

72 

76 

78 

65 

60 

65 

85 

86 

79 

64 

77 

86 

67 

79 

84 

78.5 

MIN 

50 

64 

49 

46 

51 

56 

58 

61 

52 

47 

47 

46 

52 

53 

62 

63 

68 

63 

64 

64 

64 

55 

64 

50 

60 

57.3 

MONTGOMERY  WSD  AP 

MAX 

83 

63 

76 

76 

77 

66 

76 

82 

63 

87 

90 

79 

75 

77 

77 

75 

81 

75 

87 

63 

89 

69 

91 

83 

64 

62 

90 

91 

63 

87 

69 

82.2 

Mm 

57 

64 

53 

48 

46 

53 

60 

69 

62 

58 

64 

65 

57 

54 

53 

47 

50 

46 

55 

64 

62 

59 

67 

55 

64 

67 

70 

70 

68 

62 

63 

59. S 

SELHA 

MAX 

64 

82 

62 

77 

80 

79 

73 

82 

83 

89 

92 

91 

76 

77 

74 

75 

79 

79 

86 

65 

68 

89 

69 

90 

90 

66 

87 

6"^ 

8  3.6 

MIN 

62 

65 

65 

46 

48 

55 

59 

70 

61 

59 

66 

63 

62 

52 

51 

48 

51 

47 

55 

60 

62 

70 

72 

54 

54 

65 

68 

67 

65 

51 

62 

60.2 

UNION  SPRINGS 

MAX 

82 

84 

60 

75 

75 

78 

70 

78 

77 

83 

68 

92 

85 

73 

76 

76 

74 

79 

77 

84 

60 

65 

88 

81 

76 

76 

60 

86 

68 

78 

64 

80.5 

MIN 

49 

56 

61 

48 

46 

51 

54 

58 

61 

56 

57 

65 

59 

53 

63 

45 

46 

50 

51 

57 

60 

62 

69 

62 

52 

63 

63 

56 

64 

50 

60 

57.1 

S««  R»l*r*ac*  Nolet  Following  SlaUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

fl 

2 

3 

5 

g 

7|S 

10 

14 

15 

IE 
lb 

17 

18 

10  1 

.9| 

20  j 

21 

22  j 

23 

24 

25 

2B 

27 

23 

29 

30 

31 

Av«r 

•         •  * 

COISTIL  PLAIN  07 

4N04LUSI4   1  NW 

MAX 
MIN 

B3 

86 

52 

65 

61 

83 

44 

75 
38 

79 

40 

77 
51 

63 
61 

BO 
63 

63 
51 

89 
53 

92 
62 

86 
59 

79 
51 

78 
46 

41 

42 

6 1 

43 

6 1 
49 

92 
60 

51 

62 

89 
56 

62 

63 

9o 
61 

63 

73 

90 
63 

61 

83.6 
54.3 

4TMQRE   1  SW 

MIN 

BEATRICE  I  E 

MAX 
MIN 

85 

86 

84 

8  3 

77 

80 

75 

77 

89 

90 

6o 

79 

66 

83.7 

BRANTLEY 

MAX 

MIN 

80 
51 

58 

8  ^ 

62 

77 
45 

39 

78 
45 

80 
47 

60 
53 

79 
62 

51 

90 
57 

62 

92 
61 

6 1 
52 

79 
49 

41 

43 

42 

60 

65 

68 

92 
60 

8  1 
61 

63 

65 

70 

64 

60 

58 

83.9 
55.7 

BREWTON  3  5SE 

MAX 
MIN 

65 
56 

85 
62 

62 
64 

79 
44 

40 

80 
46 

82 
58 

82 
67 

88 
61 

93 
50 

93 
58 

91 
50 

84 
61 

63 

50 

79 
48 

ll 

87 
41 

85 

43 

90 
53 

66 
60 

94 
59 

94 
62 

95 
68 

65 

63 

63 

82 
67 

74 

66 
66 

89 
61 

9  ^ 
62 

86.8 
56.9 

CAMDEN  3  NW 

MAX 
MIN 

84 
53 

82 
59 

78 
56 

76 
41 

80 
41 

78 
48 

76 
53 

82 
59 

63 
53 

90 
51 

9  1 
57 

85 
54 

74 
54 

76 
46 

76 
51 

77 
39 

44 

60 
41 

88 
53 

87 
57 

69 
57 

63 

9q 
64 

57 

60 

7  6 
56 

87 
62 

90 
60 

89 
57 

87 
55 

89 
55 

83.5 
53.5 

CHATDM  3  N 

MAX 

Mm 

81 
60 

8 1 
64 

80 
61 

77 
45 

80 
47 

77 
54 

72 
59 

88 
61 

86 
57 

91 
55 

89 
56 

69 
62 

76 
56 

77 
50 

76 
53 

45 

50 

8  2 
46 

87 
59 

87 
64 

89 
59 

89 
64 

9  1 
67 

39 
62 

65 

63 

8  7 
67 

63 

90 
61 

88 
59 

87 
60 

84.3 
58.0 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

78 
57 

8  1 
61 

76 
61 

76 
50 

72 
50 

7j 
55 

74 
56 

77 

57 

73 
64 

8 1 
60 

85 
63 

93 
67 

9  1 
63 

63 
66 

75 
54 

46 

51 

79 
51 

74 
55 

82 
62 

8 1 
63 

65 

87 
66 

61 

63 

6o 
64 

79 
63 

63 

78 
62 

79 
62 

8o 
63 

79.3 
59.2 

ENTERPRISE 

MAX 

Mm 

6 1 

52 

65 
58 

6 1 
62 

77 
46 

46 

78 
48 

75 
55 

81 
62 

78 
65 

64 
58 

89 
59 

93 
63 

89 
61 

83 
56 

60 
52 

46 

46 

63 
48 

60 
54 

66 
59 

64 

6! 

94 
68 

62 

63 

61 

64 

70 

86 
65 

65 

64 
66 

82.9 
56.5 

EUFAULA  HILDLIPE  REF 

MAX 

Mm 

60 
53 

60 

78 
57 

79 
43 

75 
40 

78 
44 

71 
55 

81 
64 

76 
62 

64 
53 

86 
57 

90 
56 

92 
55 

83 
54 

Bo 
42 

40 

43 

62 
43 

77 
46 

66 
59 

57 

61 

90 
66 

63 

60 

64 

6o 
64 

70 

66 
64 

63 
62 

66 
59 

82.3 
55.4 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

78 

*e 

82 
60 

8 1 
62 

79 
47 

74 
45 

76 
45 

73 
55 

75 
62 

77 
63 

6 1 
55 

67 
55 

68 

61 

65 
62 

74 
55 

77 
53 

76 
46 

75 
47 

81 
46 

77 
51 

84 
63 

82 
61 

87 
66 

88 
68 

69 
64 

77 
64 

87 
65 

76 
67 

8 1 

71 

67 
65 

8 1 
63 

85 
61 

80.6 
58.0 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

80 
55 

83 
62 

82 
63 

78 
47 

77 
46 

79 
54 

72 
59 

77 
64 

80 
61 

82 
56 

89 
60 

68 
65 

64 

60 

75 
54 

76 
55 

44 

75 
48 

62 
46 

84 
56 

86 
61 

85 
63 

8  6 
64 

88 
67 

89 
62 

78 
63 

89 
63 

60 
66 

69 

68 
63 

63 
62 

86 
62 

82.1 
58,8 

GENEVA 

MAX 

Mm 

CI LBERTOWN 

MAX 

Mm 

60 
59 

60 
64 

78 
60 

75 
43 

77 
41 

73 
54 

70 
57 

63 
60 

62 

53 

69 
57 

89 
59 

87 
66 

63 
56 

75 
46 

75 
53 

75 
42 

78 
42 

78 
43 

86 
55 

79 
64 

87 
60 

88 

68 

88 
68 

87 
63 

87 
65 

87 
65 

67 

70 

68 
63 

82 
60 

86 
56 

67 
SB 

82.1 
57.2 

GREENV I LLE 

MAX 

Mm 

80 
47 

58 

6 1 
62 

77 
46 

45 

79 
45 

74 
55 

75 
60 

78 
58 

55 

69 
55 

92 

60 

59 

7  5 
52 

52 

45 

45 

6 1 
46 

79 
47 

61 

61 

62 

67 

62 

62 

64 

66 

67 

68 
64 

60 

87 
60 

81.9 
56.4 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

79 
55 

58 

Bo 
60 

49 

49 

51 

77 
50 

81 
60 

75 
64 

60 

89 
62 

65 

62 

58 

52 

Is 

51 

52 

55 

65 

64 

64 

69 

62 

63 

65 

64 

70 

64 

65 

65 

83.0 
59.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

8 1 
53 

59 

8 1 
61 

76 
47 

52 

56 

74 
47 

76 
59 

59 

58 

89 
61 

57 

55 

52 

77 
51 

46 

50 

80 
48 

50 

S2 

51 

6! 

67 

62 

62 

64 

63 

67 

8  6 
64 

63 

89 
63 

81. 6 
56.9 

OZARK  6  NNM 

MAX 

Mm 

PHENIX  city  I  NNrt 

MAX 

Mm 

PITTSVIEW 

MAX 
MIN 

80 
'i2 

82 
53 

76 
56 

80 
43 

75 
38 

77 
49 

69 
53 

78 
64 

77 
60 

83 
51 

87 
51 

91 
57 

85 
58 

76 
51 

79 
48 

77 
39 

75 
39 

80 
40 

75 
40 

85 
59 

82 
55 

87 
56 

68 
59 

89 

62 

82 
58 

79 
58 

63 
64 

87 
68 

88 
64 

60 
60 

85 
57 

81.3 
53.3 

THOMASVILLE 

MAX 

Mm 

81 
51 

82 
63 

81 
65 

7! 
45 

77 
45 

79 
46 

73 
57 

71 
62 

64 

56 

63 
56 

90 
57 

90 
65 

76 

59 

75 
49 

77 
50 

77 
44 

77 
45 

81 

45 

84 
45 

87 
50 

84 
63 

85 
65 

87 

66 

88 
63 

82 
64 

68 
64 

78 
65 

86 
65 

88 
61 

62 
60 

67 
60 

81.8 
56.5 

TROY 

MAX 

Mm 

83 
56 

81 
61 

76 
61 

74 
46 

76 
46 

72 
53 

76 
59 

76 
65 

82 
62 

87 
57 

91 
61 

84 
65 

74 
60 

77 
55 

75 
52 

79 
45 

80 
46 

77 
51 

66 
54 

83 
63 

87 
62 

9o 
64 

69 
70 

34 
61 

89 
62 

8? 
63 

87 
64 

68 
69 

82 
63 

66 
61 

69 
62 

82.1 
58.7 

hhatley 

•         •  • 

MAX 

Mm 

87 
57 

85 
65 

82 
61 

79 
39 

47 

52 

61 
57 

63 
62 

87 
55 

57 

9 1 
58 

60 

87 
60 

79 
46 

51 

36 

41 

85 
45 

69 

50 

67 
60 

58 

60 

60 

62 

60 

59 

90 
66 

64 

90 
55 

60 

91 
55 

66.7 
55. J 

GUlF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

Mm 

63 

65 

67 

53 

52 

57 

77 
65 

80 
65 

64 

61 

64 

73 

61 

57 

56 

51 

53 

53 

64 

65 

71 

69 

71 

64 

69 

68 

70 

75 

64 

66 

65 

66 

83.1 
63.4 

COOEN 

MAX 
MIN 

12 

62 

82 
63 

80 
49 

46 

52 

79 
63 

75 
61 

59 

55 

64 

63 

59 

82 
53 

Bo 
46 

45 

61 
48 

50 

62 

69 

69 

70 

6 1 
62 

67 

73 

72 

61 

65 

68 

64 

81.8 
59.9 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

Mm 

61 
64 

61 
66 

61 
66 

79 
53 

78 
46 

76 
55 

78 
67 

78 
67 

84 
64 

86 
59 

86 
65 

89 
72 

65 
63 

80 
57 

79 
54 

76 
50 

82 
57 

61 
57 

83 
64 

65 
66 

87 
69 

89 

70 

89 
73 

65 
67 

88 
69 

86 
69 

84 
69 

66 
69 

83 
68 

86 
66 

68 
66 

83.3 
63.6 

Fort  morgan 

MAX 

Mm 

MOBILE  HSO  AP 

MAX 

Mm 

61 
67 

82 
66 

81 
59 

80 
53 

81 
51 

75 
58 

79 
67 

62 
68 

87 
61 

89 
62 

90 
66 

91 
69 

80 
61 

82 
60 

61 
55 

60 
50 

87 
52 

84 

J7 

86 
66 

89 
65 

91 
70 

91 
70 

91 
72 

81 
67 

90 
71 

63 

72 

84 
78 

90 
73 

87 

67 

87 
66 

68 
69 

84.6 
64.3 

ROBERTSDAlE   1  E 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

79 
56 

62 
64 

62 
65 

83 
52 

79 
46 

83 
52 

75 
61 

78 
71 

78 
67 

86 
56 

88 
60 

86 
68 

91 
62 

80 
57 

64 
53 

60 
59 

79 
50 

84 
55 

84 
58 

84 
66 

87 
68 

69 

70 

86 
70 

88 
71 

65 
66 

68 
72 

85 
67 

83 
72 

85 
67 

82 
66 

66 
65 

83.6 
62.4 

5«*  R«l«i«DC»  Not*a  Following  SlaUoa  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
MAY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Sta 

ndard  of  Time 

Resultant 
Direction 

c 

« 

0) 

of 

i 

CENTRAL 

o> 

.50-.99 

o- 

a 
> 

Percent  o 
Possible  : 

Average 
sky  cover 
sunrise  to 

suit 
1  Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

.10-.4 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

22 

2.5 

7.2 

58 

W 

11 

81 

83 

52 

54 

2 

4 

5 

1 

3 

1 

16 

66 

6.0 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

23 

2.3 

8.0 

28++ 

31 

22 

79 

84 

54 

55 

3 

3 

4 

1 

2 

0 

13 

5.4 

MOBILE  WSO  AP 

22 

4.0 

9.8 

32++ 

20 

38 

90 

80 

49 

58 

7 

0 

2 

1 

1 

0 

11 

m 

5.9 

MONTGOMERY  WSO  AP 

23 

2.9 

7.4 

34 

S 

27 

76 

80 

54 

55 

2 

5 

6 

3 

0 

0 

16 

60 

5.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

MAY  1973 


i  Depth 

<1) 

Day  oi  month 

O 
0> 

Citation 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

AUeUKN  AGRONOMY  FARM 

2 

MAX 
MIN 

e<i 

55 

81 
60 

78 
64 

76 

55 

85 
53 

92 
57 

72 
60 

80 
60 

ao 

67 

89 
64 

91 
64 

9? 
67 

88 
64 

78 
59 

90 
58 

91 
58 

93 
57 

00 
59 

84 
59 

86 
66 

81 
64 

91 
63 

88 
65 

90 
68 

83 
65 

81 
66 

85 
69 

81 
70 

75 
68 

86 
61 

89 
69 

84.9 
62.4 

MAX 
MIN 

so 

57 

7V 
62 

77 
65 

74 
58 

ai 

57 

86 
59 

70 
62 

77 
62 

77 
68 

85 
66 

87 
66 

89 
69 

84 
66 

76 
62 

81 
61 

85 
61 

88 
61 

85 
63 

80 
64 

81 
68 

78 
66 

Si 

66 

83 
69 

86 
70 

80 
68 

78 
68 

80 
72 

79 
72 

SO 
70 

82 
69 

84 
70 

81.2 
.65.1 

8 

MAX 
MIi> 

74 
54 

74 
62 

72 
64 

71 
60 

74 
59 

78 
61 

68 
63 

72 
62 

73 

67 

79 

67 

80 
66 

82 
69 

78 

67 

72 

63 

78 
<*-2 

78 
64 

80 
63 

78 
65 

74 
67 

75 
68 

73 
68 

78 
65 

76 
69 

80 
72 

75 
69 

74 
69 

75 

70 

75 

70 

79 
72 

77 
71 

78 
72 

76. B 
66.8 

ENTERPRISE  3  NVi 

ii 

MAX 
MIN 

74 

60 

76 
64 

73 
65 

72 
62 

74 

61 

72 
58 

68 
63 

70 
65 

71 
68 

81 
68 

79 

68 

80 
70 

81 
71 

76 
69 

76 
67 

75 
64 

75 
64 

75 
64 

76 
64 

76 

67 

77 
70 

80 
70 

83 
71 

83 
73 

78 
71 

80 
72 

75 
71 

78 
71 

80 
73 

85 
75 

85 
74 

76.9 
67,5 

HEADLAND 

'I 

MAX 
MIN 

75 
61 

79 
65 

83 
69 

84 

60 

85 
60 

88 

60 

79 
66 

75 
70 

90 
65 

98 
66 

70 

98 

70 

95 
69 

95 
65 

89 
64 

92 
63 

91 

64 

96 
65 

95 
71 

93 
73 

89 
74 

86 
75 

89 
76 

80 
71 

84 
72 

78 
70 

81 
70 

83 
74 

84 
75 

83 
74 

87.0 
68.2 

PITTSVIEW 

4 

MAX 
MIN 

68 

59 

72 
60 

73 
60 

74 

60 

75 
58 

70 
61 

68 
62 

72 
59 

72 
63 

80 
59 

75 
65 

82 
61 

77 
65 

75 
71 

76 
64 

75 
65 

76 
61 

74 
63 

81 
60 

79 
63 

83 
68 

86 
63 

85 
66 

87 
69 

81 
66 

80 
66 

80 
66 

81 
67 

86 
67 

86 
67 

86 
69 

77.9 
63.6 

See  Retccence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

MAY  J973 


Day    Of  Month 


10    11     12    13     14  IS 


17    18     19  20 


21    22    23    24    25  26 


27    28  29 


PIEDMONT  PLATEAU 


MARTIN  DAM 


PRAIRIE  06 
DEMOPDLIS  LOCK  AND  DAM 


CULF 

FAIRHOPE  2  NE 


EVAP 
WIND 


evAP 
WIND 
MAX 
MJN 


EVAP 

MAX 

MIN 


.09 
I* 


.18 

15 


.36 

19 


oe  .02 

9  4 
81  65 
53  59 


,15  .22 
94  101 
74  69 


.18  .31 
29  17  21 
II  85  82 
601    571  55 


.221 .20  .28  .18 
100  96  92  90 
73     65     60  59 


.2'>  .20  .28 
91  92  95 
57     60  61 


.12  .27 

19  12 


S««  Reference  Nolee  Following  Slalion  Index 
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.16  .15 
98  99 
78  74 


.23 
98 
76 


.14 
49 


.22 

11 


.97  .28  .29 

118  79  28 

88  90  85 

67  66  74 


9.47 
698 


6. BIB 
780 


6.10 
94.0 
68.2 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

u  V  y  o 

ri7 

HENRY 

J. 
H 

X 

A  S 

X  9 

A.  A.  K 

4oP 

7  A 

A  nn  T  SDN 

0063 

W  I  NSTDN 

2 

34 

87 

1  1 
A  1 

ALBERTA 

0140 

07 

WILCOX 

^ 

32 

1  4 

87 

25 

1  7  R 

7A 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

1 2 

34 

1  4 

36 

1 0 

1  1  4n 

5P 

5P 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY   D,  OENHAM 

ALICE\/ILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

BA 

RA 

H 

JAMES  Pi  GILLIS 

ANNISTQN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5 1 

399 

MID 

MID 

H 

FED,   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7  A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

1 1 

33 

1 5 

85 

50 

1080 

7  A 

7  A 

Z  H 

GEORGE  M,  BURNS 

\J  S  1  f 

ST»  CLAIR 

7 

S  1 
3  X 

0  0 

2  A 
4  U 

7  A 

'  A 

1 nuM    T      CU  T  MnA 1  1 

ATHENS  2 

n  1 

LIMESTONE 

34 

4  A 
•to 

A  A 

SO 

7  9  A 

O  A 

0  A 
7  A 

ATMDRE   1  SW 

0407 

07 

ESCAMBIA 

3 

31 

Q  1 

87 

3 1 

4P 

4P 

"  H 

HUGH  H,  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

I  I 

32 

1  5 
X  ^ 

85 

30 

AS  3 
D  P  ft 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTg 

0563 

08 

BALDW I N 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

\ 

31 

44 

87 

12 

1  78 

7  A 

7  A 

MARY  Li  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

0 1 

L 1 MESTDNE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5  P 

5  P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

4  ?  7 

CARL  YERBY 

D  c  J  J  c  n  c      J  jjw 

\J  ly  f 

n  9 

IpppcpcDN 

2 

9  9 

9  9 

A  7 
0  f 

0  X 

540 

Or 

OA 

u 

D  A 1 1 1     M  n  ^  P  ^ 

RlMlNTiSLEY    1  SF 

AIJT  AUC  A 

i 

32 

^0 

86 

49 

7  C 

4  9r\ 

H£0 

6  A 
o  A 

IflMN    R  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BQAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

66 

10 

1070 

7A 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

6A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTQN  3  SSE 

1084 

07 

ESC AMB  I A 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPDRT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

6A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BRQOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M,  STYRON 

BRUND I DGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  Z  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

J  •»  U 

5  P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN   3  NM 

r>7 

ut  lCOX 

32 

fl  2 

d  7 

2r» 

9  9  R 
C  c  7 

R  D 

^  r 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

i  5  £  H 

n 

w  ? 

TALLAPOOSA 

i  i. 

32 

?  V 

S  5 

4  1 

7  i 

0  otj 

A  A 
O  A 

6  A 

o  A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HI  1  L 

1  377 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

3  9 

4  ^ 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

65 

45 

62  0 

7  A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVI LLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  CDLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

C  L A  I  BORNE 

1690 

07 

MONROE 

31 

32 

87 

3 1 

18  3 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

C  L ANTON 

1694 

CHI LTON 

7 

32 

C  1 

?  X 

RA 

?A 
9  O 

?  »U 

7  A 
'  A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1  7  9  s 

V  1 

BARBOUR 

5 

3 1 

J  X 

85 

2  A 

SQA 

A  A 
O  A 

8  A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

I.  u  U  C  ll 

1803 

08 

Mnn  T 1 F 

9 

9  n 

23 

66 

13 

12 

5P 

D 

LI 

rnpPPF   ^PRTM^:^  5  Muj 

1  80  ' 

07 

U  C  IN  C  V  H 

9  1 

3  X 

1 1 

Q  R 
OD 

30 

250 

A  A 
OA 

HENRV   F .    KFL  1  F Y 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

34 

44 

87 

4  7n 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

X  ^ 

85 

53 

7  "50 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7A 

MRS  CLARICE   E  GRESHAM 

COTTONTON 

1  074 

07 

w  f 

RUSSELL 

32 

no 

S  5 

V  *t 

2  17 
4  X  r 

7A 

HUGH  S,  KITE 

CUBA 

9  n  70 

SUMTER 

32 

2  ft 

o  o 

2  1  <t 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADE V  I  L  LE 

5  110 

OS 

TALLAPOOSA 

32 

40 

8  5 

45 

760 

7  A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

^  X 

up 

TALLAPOOSA 

1 1 

9  9 

A  5 
o  3 

HO 

1  jO 

r 

RUFUS  Pt  PLESS 

nAVTHW    T  N 

2188 

06 

M  A  D  F  N  r.  n 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

p  N  MFRFPnpn 

DELTA 

2235 

05 

r  1  A  Y 

1 1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7  A 

W I  1  1  T  AM    H  FVANS 

DEMDPOLIS   LOCK  AND  DAM 

O  9  i  H 

(JO 

MARENGO 

1  ^ 
1  ^ 

9  2 

9  1 

A  X 

A  7 

7  \J 

X  U(j 

A  A 

OA 

A  A 
OM 

OH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

■5  ^77 

/■l  "7 
U  f 

HOUSTON 

e 

9  1 
^  X 

1  9 

A  c; 

300 

■ 

M  H  RUNEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

600 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

66 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  PRUNSON 

ELRDD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

67 

46 

252 

7A 

MRS,   BELLE  BERRY 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

65 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAUl A   WILDI IPE  RFF 

2730 

07 

BARBOUR 

0  H  rv  V  u  u  r% 

4 

31 

59 

65 

06 

215 

6A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

FVFRCRFFN 

2758 

07 

^  U  I*!  (>  V  vn 

6 

31 

26 

66 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

PATRHDPF    ?  KIP 

2813 

08 

DAI  nu  T  M 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

9P 

H 

AUBURN   UNIV   FXP  STA 

FAIKVIILE    1  F 

2840 

01 

1  1  LJ  n      M  11 

12 

34 

22 

66 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G,  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

8A 

8A 

:  H 

PAMELA  D,  GIBSON 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

66 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
MAY 


1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

POTTMTV 
\y\J  U  IN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^CoCin  V  dn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T.  E.  MASON 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G,  LAND 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

?  5  1  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C  H 

J.  A.  BLACK 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

B 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

TVA-765 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  Et  EIDSON 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

:  H 

EDDIE  L.  PEARCE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

: 

JAMES  E  MC  CRAVY 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

11 

86 

36 

180 

8A 

8A 

H 

JOHN  M  DDSWELL 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33 

39 

65 

36 

850 

8  A 

8A 

H 

CITY  QF  HEFLIN 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

7A 

ARLON  Li  DTTS 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N.  AVERY 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

z 

INACTIVE  9/29/71 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

z 

MARY  LOU  WILKERSDN 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

4502 

05 

CHAMBERS 

t, 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

;p 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

4603 

03 

CHI LTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY  K.  LEE 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

11 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

E.   B.  WILLIAMSON/  JR. 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

: 

JACK  R  SNOW 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

05 

ELMORE 

1 1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H,  LAND 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

: 

ALFRED  S.  ADAMS 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  M,  WALKER 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

:  H 

HENRY  J,  YATES 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

211 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

M.   P.   JETER/  JR. 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5625 

0 1 

LAWRENCE 

]_  2 

34 

87 

■ 

TVA-381 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

LQNNIE  R.  NORRIS 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

EDWARD  6.  WARREN 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

: 

TVA-59 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

: 

MRS.  MINTA  EDDINS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MRS  GRACE  DNEAL 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

6508 

03 

AI  IT  A  1 ir  A 

1 

32 

37 

66 

54 

230 

7A 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

MURL  0  FRANKLIN 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

MRS  S  D  WREN 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAIFDRD  C.   MC  COOL 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY  W.  WAGES 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

STATION 


GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF   SHDRFS  P  D 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVA 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

HANCEVILLE 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTGWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  7  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAH 

MATHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WSO  AP 
MONTEVALLD 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MDULTDN  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 
ONEONTA 

OPELIKA 
QRRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

cu 
u 

PRECIP. 

> 
U 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

ROBERTSDALE  1  E 

69S8 

08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87 

*0 

L  J  W 

7A 

7A 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  5* 

86 

1* 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85 

1  8 

74  5 

6A 

6  A 

f^l 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILUE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

3*  31 

87 

** 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86 

*7 

802 

7A 

M!D 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

3*  17 

85 

58 

1 195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  *3 

86 

58 

30* 

7A 

MIRAM  W  PRIDMQRE 

SCOTTSBQRQ 

730* 

02 

JACKSON 

12 

3*  *1 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

87 

00 

1*7 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLQCQMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31  07 

85 

36 

2*6 

7A 

INACTIVE  */21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87 

1  45 

7A 

J.    F.    SUTTLE.  IR. 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

0* 

TALLADEGA 

7 

86 

1  ? 

4  9  n 

t  7  u 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

802* 

0* 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

C,   D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31  55 

87 

** 

*05 

7A 

7A 

: 

LEROY  GATES 

THQRSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86 

*2 

680 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85 

5* 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

3*  5* 

86 

** 

750 

: 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  *9 

85 

59 

580 

6P 

6A 

H 

THOMAS  J.  OILLARD 

TUSCALUnSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  1* 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87 

35 

152 

7A 

7A 

I 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85 

*3 

*55 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UN  I DNTQWN 

8**6 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87 

31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8*69 

02 

OE  KALB 

7 

3*  3* 

85 

37 

10*0 

7A 

7A 

H 

C  £  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  *5 

88 

07 

190 

5P 

7A 

: 

H 

WILLIAM  B.  wheeler 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

U 

33  08 

85 

3* 

6*0 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87 

12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

86*8 

U* 

ETOWAH 

2 

3*  0* 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33  *9 

86 

57 

6*0 

7A 

: 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  *7 

87 

50 

no 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

3*  55 

88 

0* 

*58 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLDCTQN 

8809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

*3 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  CQLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87 

50 

*68 

7A 

ROBERT  A.  MOGRE/  JR. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 -CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA     11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C. 7/3/73-900 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  Slate  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  "for  this  State. 

DIUENSIONAL  UHITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In     F,    precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F,     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  dayli^hi 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Pi-ecipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
 ■  Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  .he  "Hourly  Precipitation 
Data     bulletin       If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  de3«ribed  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C,  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc,,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Ixjcal  Climatological _pata,_price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  F>rice:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CU:a;jc'''c:!;?:r:'L\^vl!L!"orth^?^oU::"?S801.''*'  ^'"-"-"^-^  AC.inistrat.on ,  and  is  compiled  fro.  records  on  rUe  at  the  National 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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plantersville 
prattville 

REFORM 

THQR56Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

NEST  BlOCTON 
NINFIELO  2  SU 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTUN  FAA  AP 
ASHVILLE  4  w 
CAlERA  2  SM 
CENTRE   9  SW 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CAOSOEN  STFAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 

MONTEVALLO 

PELL  CITY  I  NNE 

SYLACAUr.A  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMO"T  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAMP  HILL  2  NH 

DAOEVIllE 

DELTA 

HEFLIN 
HICHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 

OPELIKA 

rqckford  2  nnn 
rock  mills 
thuRlow  dam 

WAOLEY 
METUMPKA 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

DAYTON  I  N 

DEHQPOLIS  LOCK  AND  0AM 

GAINESVILLE 

GREENSbORO 


.06 
.26 
.24 


.20 
.19 
1.99 


1.43 

.08 
.84 

1.02 
.20 
1.23 

.19 


1.5B 
1.05 
.49 


.69 

1.17 
1.10 
.37 


.21 

T 

1.60 


,96 
.42 
.97 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


MJVhEUlLLE 
LIVINGSTON  2  SH 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  3  SW 

MIlSTEAD 
MINTER  9  NH 
MQNTCOMERT  WSO  AP 
□RRVILLE 
PERRYVILie 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

MARRIOR  LOCK  AND  DAH 


COASTAL   PLAIN  0 

A3BEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   I  NU 
ATMCRE   1  SH 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREMTON  3  SSE 
BRUNDIOCE 
CAHDEN  3  NM 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

enterprise 

eufaula  wildlife  REF 

evergreen 

frisco  city 

GENEVA 
GEORGIANNA 

clLBEarowN 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEHTON 
OZARK  6  NNM 

PMENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
TMOMASVILLE 


TROY 

WALLACE 

WMATLEY 


GULF 


BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


».«5 

6.66 
5.92 


S.3B 

S.66 
10. 6» 
*.!7 
6.77 
6.62 

6.27 


.13  1.B2 
.09 
.70  2.00 


«.93 
3.67 
4.«S 
3.53 
4.73 

9.53 
3.67 
2.9* 
«.02 


2.2B 
6.4A 
7.30 

5.92 
6.65 
10.90 


10  I  11  I  12     13  I  14  I  15 

.02  ,03 
•  10 


1.A3  .2« 
1.22  .07 
.40  1.01 

.09  .34 

.91  .as 

.23  .04 
.61 

1.99  .40 
.95 

.35  .57 


1.44  .41 

.10  .10 
1.44  1.03 


2.26 
1.25 


.14     .26  .01 


16     17  18 


19    20  21 


.05     ,08  ,03 


1.72 
.69 

1.70 


.12 

.50 

1.21  1.26 


.38 
.25 


.06  , 

1.30 
.21  .81 


22     23  24 


25    26  27 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Station 

Day  ol  Month 

•ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

BELLE  HIN&  2  N 

MAX 

MIN 

66 
60 

88 
64 

90 
66 

86 
66 

86 
69 

84 
66 

61 
60 

66 
63 

87 
68 

90 
68 

66 

82 
69 

66 

66 

67 

69 

69 

73 

92 
66 

69 

66 

65 

62 
63 

60 

58 

62 

90 
66 

9 1 
69 

87 
65 

59 

86 

70 

87.3 
65.7 

FALKVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

62 
55 

84 
63 

65 

67 
69 

85 
69 

64 
67 

80 
62 

79 
62 

63 
64 

67 

66 

65 
68 

60 
71 

64 

64 

8  6 
69 

71 

87 
64 

69 

65 

66 

65 

60 

56 

59 

86 
64 

69 

68 
68 

57 

86 
63 

85.5 
64.7 

FLORENCE 

MAX 

MIN 

65 
56 

89 
59 

91 
62 

89 
64 

87 
62 

8$ 
57 

62 
56 

68 
58 

61 

92 
62 

64 

83 
63 

68 
63 

61 

63 

9 1 
64 

67 

60 

65 

62 

61 

56 

59 

9 1 
56 

63 

9 1 
67 

89 
69 

66 
61 

56 

99 
65 

36.3 
61.4 

HUNTSVILLE  MSQ  AP 

MAX 
MIN 

63 
62 

85 
6* 

86 
66 

66 
69 

85 
66 

63 
67 

79 
65 

82 
64 

84 

66 

86 
68 

69 

70 

66 

66 

70 

86 
68 

71 

9 1 
67 

68 

68 

69 

66 

63 

63 

64 

68 

69 

66 
67 

62 

86 
71 

85.7 
66.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

64 
60 

86 
64 

89 
65 

88 
68 

66 
69 

63 
68 

79 
64 

86 
63 

85 
66 

88 
67 

67 
69 

60 
70 

88 
66 

85 
67 

87 
69 

88 
63 

86 
71 

92 
66 

68 

90 
68 

90 
68 

85 
65 

86 
64 

90 
62 

89 
63 

91 
67 

92 
69 

66 
68 

87 
58 

87 
69 

67.1 
66.3 

MOULTDN  2 

MAX 
MIN 

85 
61 

87 
64 

67 

87 
69 

85 
69 

62 
67 

80 
64 

87 
61 

63 

67 

67 

68 
68 

67 
67 

66 

n 

92 
6S 

66 

64 

66 

6 1 
63 

60 

59 

66 

8  6 
69 

68 
70 

65 
69 

59 

86 
71 

97.2 
65.7 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

84 

61 

69 
64 

90 
66 

8  6 
70 

86 
66 

82 
64 

80 
62 

87 
64 

87 
64 

90 
66 

69 

62 

70 

86 
68 

87 
67 

87 
69 

90 
71 

87 
69 

91 
65 

65 

87 
56 

83 
66 

84 
62 

85 

63 

88 
61 

90 
67 

89 

71 

68 
69 

66 
65 

8  9 
60 

87 
70 

66.9 
65.7 

NEW  MAKKET  2 

MAX 
MIN 

REO  BAV 

MAX 
MIN 

87 
62 

67 
70 

90 
68 

88 
64 

66 

70 

67 
63 

82 
70 

89 
63 

92 
67 

91 
67 

90 
72 

89 

70 

67 
69 

87 

72 

87 
72 

91 
72 

90 
76 

92 
62 

93 
79 

92 
64 

85 
64 

36 
63 

86 
63 

92 
59 

92 
67 

90 

70 

90 

71 

66 
65 

90 
59 

90 
71 

88.9 
67.5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

88 
61 

68 
60 

87 
66 

88 
68 

65 
68 

66 
66 

86 
64 

84 
64 

90 
61 

65 

67 

92 
65 

83 

70 

90 
62 

91 
65 

91 
66 

91 
60 

86 
67 

92 
65 

86 

67 

93 
58 

87 

63 

89 
64 

89 
62 

90 
65 

91 
64 

91 
64 

69 
68 

69 
61 

85 
61 

68 
65 

86.6 
64.2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

55 

60 

63 

65 

66 

64 

83 
60 

82 
59 

61 

64 

64 

66 

67 

65 

65 

68 

70 

61 

62 

63 

63 

60 

59 

55 

55 

92 
68 

69 

61 

54 

66 
55 

87.2 
62.3 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 

MIN 

55 

68 
62 

61 

64 

67 
64 

63 
62 

63 
55 

85 
60 

60 

62 

65 

64 
66 

69 
65 

90 
66 

65 

92 
69 

66 
68 

94 

60 

67 

63 
62 

65 
62 

65 

57 

86 
57 

94 
55 

92 
64 

92 
67 

89 
66 

86 
63 

51 

86 
65 

68.2 
62.2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
6<. 

88 
61 

86 
66 

68 
67 

88 
66 

85 
67 

81 
64 

85 
63 

84 
68 

85 
67 

89 
67 

64 

70 

87 
66 

86 
66 

67 
69 

68 
67 

87 

72 

91 
7* 

89 
68 

90 
66 

68 
68 

66 
67 

87 
61 

86 
61 

87 
60 

69 
65 

67 
66 

67 
66 

85 
59 

87 
69 

86.9 
66.0 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

6? 

61 

64 

61 

88 
65 

64 

90 
65 

90 
64 

68 

66 

65 

86 
67 

8  8 
66 

90 
67 

90 
67 

90 
67 

90 
67 

90 
65 

68 

65 

86 
67 

88 
66 

89 
60 

90 
66 

90 
66 

90 
61 

89 
65 

86 
67 

61 

90 
61 

89.0 
64  .  9 

BIRMINGHAM  MSO  AP 

MAX 
MIN 

64 

62 

65 

67 

70 

8 1 
71 

64 
67 

86 
65 

70 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

88 

70 

70 

69 
70 

67 

66 

66 

84 
64 

86 
60 

87 
57 

86 
62 

87 
63 

65 

86 
66 

59 

85 
70 

85.7 
66.0 

BRIDOEPORT 

MAX 
MIN 

CUNTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

64 

86 
65 

64 

69 

87 
65 

63 
70 

84 

70 

86 
65 

84 
66 

68 
68 

8  8 
70 

86 

70 

66 
66 

66 
65 

89 
71 

68 
69 

89 
73 

90 
67 

90 
69 

68 
64 

89 
68 

87 
68 

85 
67 

89 
59 

86 
59 

86 
62 

69 
68 

86 
67 

84 
60 

85 
65 

87.0 
66.5 

ONEONTA 

MAX 

MIN 

57 

85 
61 

61 

90 
63 

89 
64 

69 
65 

82 
59 

85 
63 

89 
64 

85 
67 

66 
66 

91 
68 

75 
67 

87 
65 

89 
65 

90 
62 

90 
68 

90 
69 

90 
67 

90 
66 

9  I 
66 

90 
65 

85 
65 

88 
56 

88 
60 

89 
62 

89 
67 

69 
62 

86 
59 

86 
61 

87.6 
63.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

64 
55 

85 
61 

88 
60 

69 
62 

68 
63 

86 
62 

80 
62 

63 
60 

67 
64 

66 
63 

90 
64 

90 
68 

78 
63 

88 
62 

85 
65 

89 
62 

90 
67 

86 
63 

91 
65 

86 
61 

89 
62 

86 
62 

84 
57 

87 
54 

88 
56 

89 
61 

89 
63 

38 
63 

65 
55 

66 
60 

86.9 
61.6 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

62 
62 

84 

60 

86 
65 

67 
66 

85 
67 

84 
64 

81 
64 

84 
64 

67 

67 

65 

70 

66 

65 

68 

67 

72 

66 

66 

66 

66 

65 

60 

58 

67 
57 

85 
65 

87 
63 

84 
65 

62 
56 

84 

68 

64.7 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

82 
59 

85 
63 

as 

63 

90 
64 

88 
65 

88 
65 

81 
65 

83 
63 

88 
66 

90 
68 

89 
67 

89 
69 

79 
69 

87 

67 

88 
68 

87 
69 

91 
71 

91 
67 

90 
66 

88 
67 

90 
66 

88 
64 

86 
59 

83 
57 

86 
57 

68 
61 

68 
65 

68 
67 

85 
57 

85 
65 

87.0 
64.6 

VALLEY  HEAD 

•          •  • 

MAX 
MIN 

56 

59 

60 

63 

68 
56 

85 
66 

79 
58 

60 
61 

66 

67 

8  5 
65 

63 

85 
67 

76 
67 

85 

64 

85 
64 

88 
64 

87 
66 

69 
63 

89 
61 

87 
66 

86 
65 

66 
66 

63 
56 

65 
55 

84 
61 

86 
59 

86 
62 

67 
63 

83 
53 

82 
60 

84.9 
61.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

52 

89 
55 

60 

90 
62 

91 
61 

86 
60 

90 
66 

90 
60 

68 
62 

91 
63 

90 
62 

90 
63 

69 
66 

87 
63 

90 
65 

90 
65 

88 
64 

91 
65 

93 
69 

92 
68 

91 
64 

67 
62 

39 
64 

91 
58 

91 
60 

90 
61 

92 
64 

93 
65 

91 
65 

90 
59 

89.9 
62.4 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

59 

80 
62 

66 
61 

91 
67 

88 
69 

68 
68 

84 
69 

81 
63 

86 
65 

89 
69 

90 
67 

90 
71 

64 
67 

87 
67 

91 
68 

92 
66 

89 
64 

89 
70 

93 
68 

89 
65 

90 
68 

91 
63 

65 
60 

90 
60 

91 
60 

93 
65 

91 
66 

90 
71 

91 
61 

92 
60 

89.8 
65.3 

centreville 

MAX 
MIN 

57 

60 

63 

9 1 
63 

89 
65 

66 

90 
67 

84 
64 

87 
66 

68 
66 

89 
68 

90 
72 

89 
69 

91 
60 

92 
68 

91 
70 

92 
68 

81 
65 

92 
68 

87 
67 

9l 
68 

90 
65 

88 
60 

60 
60 

VI 
65 

91 
63 

90 
64 

91 
67 

89 
62 

89 
64 

89,! 
65.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

63 

60 

62 

66 

85 
64 

68 
67 

80 
67 

83 
64 

87 
68 

65 
63 

89 
67 

94 

70 

86 
67 

66 
69 

69 
67 

89 
66 

89 
71 

89 
63 

91 
68 

85 
68 

91 
67 

89 
63 

86 
60 

86 
59 

89 
63 

88 
63 

69 
64 

88 
69 

87 
63 

67 
64 

66.9 
65.3 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 

61 

62 

63 

85 
65 

8  5 
64 

62 
62 

80 
60 

85 
63 

66 
64 

66 
64 

89 
67 

76 
65 

65 
66 

85 
66 

86 
65 

87 
69 

85 
63 

67 
65 

82 
61 

66 
63 

84 
60 

78 
58 

84 
55 

86 

60 

87 
64 

65 
67 

86 
66 

63 
55 

84 
61 

84,7 
62.7 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

63 

60 

62 

65 

88 
66 

63 

64 

60 

83 
6C 

69 
63 

89 
60 

64 

89 
66 

67 
65 

66 
65 

89 
65 

90 
65 

93 
64 

67 
65 

92 
63 

90 
63 

68 
63 

87 
63 

90 
58 

91 
56 

90 
65 

92 
66 

89 
66 

90 
56 

89 
58 

92 
67 

03,9 
62.9 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

85 

60 

83 
62 

86 
63 

88 
67 

86 
66 

63 
65 

63 
63 

80 
62 

87 
63 

89 
67 

92 
67 

69 

67 

66 

69 

69 

70 

67 

68 

65 

65 

62 

63 

60 

51 

66 

71 

67 

58 

89 
62 

87.1 
64.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

86 
51 

65 
59 

87 
61 

89 
62 

87 
66 

84 
65 

63 
60 

81 
59 

88 
59 

69 
61 

91 
63 

91 
44 

63 
66 

87 
66 

89 
66 

86 
66 

90 
66 

65 
64 

92 
64 

90 
63 

68 
63 

87 
64 

82 
61 

67 
55 

90 
55 

92 
64 

89 
67 

69 
67 

86 
56 

39 
56 

67.5 
62.0 

JASPER  <.  N 

MAX 
MIN 

82 
53 

65 
54 

86 
58 

88 
63 

67 
67 

85 
65 

63 
64 

80 
62 

85 
62 

66 

63 

68 
65 

86 
66 

75 
66 

85 
65 

88 
65 

88 
65 

89 
67 

86 
66 

89 
67 

62 
65 

87 
65 

87 
63 

83 
60 

67 
57 

67 
54 

88 
64 

86 
65 

69 
69 

85 
58 

36 
61 

65.7 
62.8 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

87 
58 

89 

60 

90 
64 

90 
64 

66 
62 

81 
66 

62 
67 

87 
65 

86 

70 

91 
72 

89 
71 

62 
69 

88 
68 

90 
68 

91 
68 

92 
68 

92 
69 

92 
67 

92 
66 

92 
68 

91 
68 

91 
68 

91 
69 

92 
67 

90 
67 

93 

66 

93 
68 

93 
68 

90 
62 

91 
61 

89.5 
66.5 

S««  R*(«r«Dc«  Nol«8  following  Stalion  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  197? 


Station 

Day  ol  Month 

« 
0) 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  e  1  9 

10 

J  J 

12 

13 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

THDRSBV  EXP  STUTIDN 

MAX 
MIN 

TUSCiLOOSi  F44  4P 

MAX 
MIN 

74 
65 

66 
63 

90 
67 

68 

71 

87 
70 

84 
69 

76 
67 

86 
64 

90 
66 

69 
66 

69 
69 

62 

70 

66 
69 

92 
67 

90 
71 

90 
70 

65 
72 

92 
67 

90 
70 

90 
66 

67 
67 

67 
64 

90 
64 

91 
61 

92 
69 

90 
66 

90 
69 

90 
72 

89 
64 

87 
68 

87.6 
67,6 

TUSCAL0DS4  OLIVER  niM 

MAX 
MIN 

8B 

60 

76 

62 

86 
62 

89 
66 

69 
65 

68 
66 

64 
68 

60 
64 

87 
64 

89 
67 

90 
66 

89 
66 

81 
66 

67 
66 

90 
69 

89 
69 

90 
69 

66 
66 

92 
67 

89 
66 

90 
66 

68 
65 

85 

63 

86 
61 

90 
61 

90 
67 

89 
67 

90 
68 

68 

62 

90 
62 

87.6 
65.5 

VERNON 

«          •  * 

MAX 

MIN 

90 
63 

91 
64 

93 
65 

94 
68 

90 
68 

67 
66 

65 
62 

90 
62 

92 
64 

93 
66 

91 
66 

9 1 

71 

89 
66 

94 
69 

94 
66 

67 

70 

63 

95 

68 

95 

64 

64 

59 

60 

55 

64 

69 

69 

71 

57 

92 
63 

91.9 
65.1 

esSTERN  V4LLEV 

04 

4NN1ST0N  F44  4P 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 
63 

93 
65 

66 

9  1 
67 

82 
67 

83 
67 

86 
65 

84 

70 

87 
68 

90 
66 

79 
71 

90 
69 

86 
66 

93 
66 

69 

73 

70 

92 
67 

90 
69 

9 1 
69 

65 

62 

59 

64 

64 

66 

66 

63 

92 
67 

68.6 
66,6 

C4LER4  2  SW 

MAX 
MIN 

90 
61 

92 
60 

90 
62 

68 
64 

68 
63 

84 
66 

64 
67 

91 
64 

86 
70 

63 

90 
64 

87 
66 

68 

92 
69 

90 
66 

65 

70 

72 

68 
67 

71 

65 

67 

59 

65 

68 

62 

61 

65 

60 

68 
65 

88.6 
65,2 

CENTRE   5  SH 

MAX 
MIN 

85 
58 

66 
60 

90 
61 

63 

9 1 
64 

65 

60 
62 

62 
60 

65 
65 

65 
67 

90 
64 

90 
69 

76 
65 

68 
66 

90 
66 

9 1 
67 

89 
71 

90 
67 

93 
65 

92 
64 

90 
66 

94 
65 

87 
60 

90 
58 

90 
61 

62 

90 
65 

65 

65 
59 

66 
61 

66.3 
63.8 

ChildersbuRC  wTr  plant 

MAX 
MIN 

86 
64 

68 
61 

9 1 
66 

65 

66 

68 

85 
65 

67 
64 

65 
69 

87 
67 

9  1 
66 

64 
69 

67 
68 

68 
67 

90 
66 

69 

90 
65 

91 
67 

91 
66 

90 
69 

9 1 
68 

90 
65 

86 
61 

59 

89 
63 

90 
63 

65 

66 

60 

69 
66 

86.9 
65.7 

UADSOEN  STE4M  PL4NT 

MAX 

MIN 

85 

60 

90 
65 

92 
66 

67 

66 

6 1 
66 

82 
65 

85 
66 

75 
66 

88 
63 

69 
68 

74 
67 

67 
67 

89 
67 

66 
69 

91 
68 

90 
70 

92 
68 

91 
68 

90 
67 

91 
68 

89 
65 

90 
60 

90 
62 

69 
62 

69 
65 

90 
67 

87 
62 

88 
66 

66 

87.7 
65.8 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 
MIN 

85 
53 

80 
61 

67 
62 

9CV 
62 

86 
63 

66 
63 

61 
63 

64 
62 

65 
63 

64 
65 

85 
64 

69 
64 

73 
67 

67 
66 

86 
65 

90 
66 

90 
66 

66 
68 

89 
66 

89 
67 

89 
67 

66 
65 

65 
61 

88 
57 

89 
56 

88 
61 

68 
61 

68 
65 

65 
60 

86 
59 

86.3 
62.9 

SYLACAUG4    <*  NE 

MAX 
MIN 

82 
64 

86 
59 

90 
61 

86 
63 

89 
65 

94 
66 

64 
64 

66 
64 

64 
69 

68 
65 

90 
66 

66 

70 

68 

68 

90 
66 

90 
66 

90 
67 

69 
70 

91 
67 

90 
66 

91 
66 

86 
66 

66 
67 

69 
60 

69 
57 

89 
63 

90 
62 

69 
63 

65 
66 

87 
60 

89 
62 

86.3 
64.7 

TALL4QEG4 

•          »  • 

MAX 
MIN 

8S 
63 

66 
59 

86 
61 

89 
63 

89 
64 

64 
64 

85 

61 

68 
6  1 

63 
66 

97 
62 

96 
62 

66 
68 

67 
64 

68 
62 

91 
62 

69 
63 

90 
61 

92 
61 

86 
61 

91 
59 

69 
63 

86 
60 

89 
59 

66 
59 

68 
61 

90 
59 

69 
61 

89 
60 

86 
36 

87 
67 

88.3 
61.6 

PIEDMONT  PL4TE4U 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

66 
62 

75 

60 

88 
64 

65 

66 

9 1 
66 

76 
65 

85 
66 

86 
68 

83 
66 

89 
67 

91 

70 

86 
65 

85 
67 

86 
65 

90 
66 

90 
70 

90 
65 

91 
66 

91 
70 

90 
66 

89 
65 

89 
61 

86 
62 

90 
63 

90 
64 

90 
65 

90 
68 

88 
63 

86 
64 

87.7 
65.6 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

82 
57 

75 
56 

84 
60 

62 

64 
64 

87 
65 

78 
63 

60 
63 

63 
63 

63 
62 

84 
63 

87 
69 

85 
63 

83 
65 

87 
65 

66 

87 

66 

87 
65 

87 
66 

87 
61 

86 
66 

63 

84 
61 

59 

61 

62 

63 

61 

8  3 
62 

85 
63 

84.5 
62.9 

CAMP  HILL  2  NH 

MAX 
MIN 

65 
57 

75 
59 

66 
61 

62 

87 
65 

62 

75 
64 

82 
64 

84 
66 

85 
56 

85 
66 

87 
67 

85 
66 

86 
67 

86 
65 

89 
67 

69 

66 

90 
67 

92 
66 

92 
64 

63 

87 
59 

59 

59 

60 

64 

65 

88 
62 

85 
61 

86.6 
63.6 

HEFLIN 

MAX 

MIN 

66 
54 

76 
64 

69 
58 

90 
60 

89 
61 

89 
64 

79 
62 

85 
62 

86 
65 

83 
65 

86 
62 

9  1 
66 

8 1 
66 

67 
65 

86 
65 

9 1 
66 

93 
67 

86 
67 

90 
62 

92 
64 

90 
64 

86 
63 

85 
59 

89 
60 

68 
57 

90 
60 

9 1 
61 

69 
63 

85 
59 

85 
61 

87.3 
62.4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

79 
65 

83 
60 

64 
65 

65 

67 

65 

65 
65 

80 
65 

85 
66 

86 
69 

89 
67 

86 
71 

85 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
69 

90 
65 

92 
66 

89 
67 

90 
66 

87 
65 

89 
60 

69 
61 

68 

63 

90 
60 

90 
66 

90 
69 

66 
63 

93 
63 

66.9 
65.5 

HARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

63 
65 

87 
61 

90 
61 

64 

64 

65 

63 
65 

65 
67 

64 

70 

87 

68 

87 
68 

88 

70 

86 
65 

86 
66 

92 
65 

91 
68 

92 
69 

88 
6> 

90 
66 

90 
69 

89 
66 

67 
65 

67 
67 

66 
63 

67 
6? 

68 
61 

91 
63 

90 
68 

88 
64 

61 

87.7 
65.5 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

67 
59 

77 
59 

87 
61 

86 
62 

8S 
66 

69 
66 

60 
66 

62 
65 

62 
66 

63 
66 

85 
66 

88 
69 

85 
66 

67 
66 

92 
66 

91 
68 

93 
67 

90 
66 

92 
68 

67 
65 

68 
66 

69 
63 

69 
59 

69 
60 

68 
61 

87 
59 

89 
61 

92 
66 

90 
65 

86 
61 

87.3 
64.4 

RQCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

87 
62 

73 
57 

86 
62 

91 
62 

87 
64 

86 
65 

81 
63 

84 
62 

85 
65 

66 
65 

88 
64 

90 
66 

65 
64 

86 
65 

89 
65 

86 
65 

90 
67 

89 
60 

91 
64 

89 
63 

91 
65 

66 
60 

86 
56 

89 
57 

90 
59 

88 
59 

69 
61 

90 
64 

85 
59 

S6 
59 

87.2 
62.4 

ROCK  NILLS 

•          •  « 

MAX 
MIN 

86 
64 

80 
61 

86 
60 

90 
60 

68 
64 

90 
64 

74 
63 

60 
63 

83 
68 

64 

70 

86 
66 

69 
69 

90 
66 

90 
66 

92 
66 

9 1 
66 

93 
67 

90 
68 

94 
65 

95 
67 

92 
66 

90 
64 

68 
60 

9 1 
57 

64 

90 
60 

9 1 
63 

9 1 
62 

92 
62 

87 
63 

88.6 
64. 1 

PRAIRIE 

06 

DAYTON  I  N 

MAX 
MIN 

89 

72 

92 
69 

92 
68 

90 
66 

92 
67 

90 
66 

87 
63 

65 

69 

91 
65 

69 
66 

93 

71 

66 
65 

89 
67 

OENOPOLIS  lock  AND 

PAM 

MAX 
MIN 

86 
61 

72 
60 

87 

63 

88 
67 

90 
68 

88 
67 

62 
67 

82 
66 

67 
67 

86 
69 

90 
59 

89 

70 

64 
69 

89 
68 

92 
67 

89 
70 

92 
69 

90 
70 

92 
71 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

86 
64 

89 
63 

90 
67 

90 
69 

9 1 
69 

91 
68 

92 
67 

89 
65 

86.2 
67.  1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

72 
64 

85 
65 

8  6 
68 

87 
68 

86 
65 

83 
67 

80 
65 

86 
66 

87 
69 

86 

70 

87 

71 

63 
69 

68 
67 

89 
69 

66 
68 

89 

70 

67 
69 

69 
70 

69 
67 

88 
66 

67 
66 

85 
64 

66 
64 

69 
66 

69 
69 

68 

70 

90 
71 

90 
65 

88 
67 

86.6 
67.2 

CREENSUORQ 

MAX 
MIN 

89 

60 

90 
61 

90 
65 

90 
68 

68 

68 

82 
69 

87 
64 

85 
69 

89 
66 

89 

70 

86 
71 

68 
69 

92 
66 

92 
69 

70 

92 
71 

68 

90 
72 

92 
67 

90 
66 

89 
61 

89 
63 

90 
62 

90 
69 

90 
66 

90 
68 

90 
71 

89 
65 

66 
66 

89.2 
67.  1 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
66 

8 1 
61 

87 
65 

66 
66 

88 
66 

89 
65 

89 
66 

83 
66 

85 
67 

89 
69 

9 1 
72 

63 
68 

87 
67 

90 
66 

90 
70 

90 
72 

89 
61 

90 
62 

84 
69 

90 
68 

89 
66 

86 
66 

66 
64 

89 
64 

90 
64 

66 
65 

69 
66 

90 
66 

67.9 
66.3 

LIVINGSTON  2  SM 

MAX 
MIN 

66 
64 

73 
64 

87 
65 

89 
67 

90 
70 

90 
70 

81 
67 

85 
66 

86 
68 

69 
68 

90 
69 

90 
71 

68 
65 

89 
65 

90 
67 

66 

71 

9 1 
68 

92 
70 

90 
64 

91 
65 

90 
66 

86 
61 

93 
63 

92 
67 

68 
68 

94 
69 

9 1 
70 

93 
63 

94 

66 

89.  1 
66.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

86 
65 

63 

87 
63 

89 
66 

88 
66 

90 
69 

63 
66 

62 
65 

66 
67 

68 

69 
69 

71 

85 

70 

87 
69 

69 

70 

71 

71 

89 
67 

90 
69 

86 
66 

90 
66 

66 

85 
65 

6! 

90 
68 

90 
65 

89 
67 

69 

88 
66 

86 
66 

67.3 
67.5 

MINTER  3  NX 

MAX 
MIN 

86 
61 

75 
62 

65 
62 

87 
67 

85 
67 

86 
67 

83 
67 

85 
66 

83 
68 

88 

66 

68 

70 

65 

66 

61 
66 

89 
68 

89 
68 

86 
71 

68 
71 

67 
69 

68 
69 

64 
68 

68 
67 

87 
67 

64 
65 

66 
65 

68 
69 

66 
65 

86 
65 

89 
66 

99 
67 

86 
66 

66.0 
66.9 

MONTGOMERY  MSO  AP 

MAX 

MIN 

82 
64 

89 
63 

91 
67 

91 
69 

92 
68 

84 

72 

83 
69 

87 
68 

86 

71 

90 
69 

91 
72 

65 

72 

66 

71 

93 
70 

93 
72 

93 
74 

93 

72 

92 

70 

65 

70 

92 
72 

91 
71 

90 
68 

90 
66 

91 
66 

90 
67 

90 
65 

92 
67 

93 
71 

89 
69 

92 
65 

89.6 
69.0 

SELMA 

MAX 
MIN 

89 
67 

85 
63 

91 
62 

9 1 
69 

69 

62 
71 

64 

72 

66 
65 

68 

71 

91 
69 

91 
71 

88 

71 

69 
70 

92 
69 

91 
69 

92 
73 

92 
73 

90 
66 

69 
71 

92 

71 

92 
70 

91 
66 

91 
66 

92 
66 

90 

71 

92 
61 

92 
69 

91 
71 

90 

70 

91 
66 

89.8 
66.7 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

67 
62 

61 
61 

90 
63 

90 
67 

90 
68 

91 
69 

61 
66 

63 
66 

63 
67 

84 

67 

86 
68 

89 

70 

86 
69 

85 
69 

91 

70 

91 
72 

69 
72 

91 
66 

69 

66 

87 
67 

83 
67 

87 
63 

67 
66 

88 
66 

89 
66 

66 
63 

68 
64 

90 
68 

90 
66 

86 
63 

87.3 
66.9 

S«*  R«f*r«nc«  NoIm  Following  Station  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES  »u.am. 

 JUNE  197a 


Station 

Day  ol  Month 

» 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 
MIN 

90 
64 

86 
59 

89 
60 

92 
63 

90 
62 

91 
66 

67 

63 

86 
63 

64 

66 

91 
69 

66 

66 

66 

66 

67 

64 

65 

65 

65 

66 

61 

59 

63 

60 

61 

64 

63 

57 

89,9 
63.7 

ATHORE  1  SH 

MAX 
MIN 

eEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

86 
57 

87 
56 

90 
59 

69 
66 

90 
69 

90 
67 

87 
69 

90 
69 

87 
61 

89 

60 

69 
63 

90 
61 

9 1 
60 

61 

63 

62 

67 
62 

90 
66 

67 

66 

66 

67 

9 1 
69 

9  1 
66 

67 

69 

90 
66 

90 
69 

69 

68 

69.6 
64.8 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

9 1 
65 

85 

60 

89 
62 

90 
65 

89 
65 

67 

65 

64 

65 

66 

70 

69 

67 

67 

68 

65 

65 

66 

65 

66 

64 

65 

63 

60 

63 

70 

64 

64 

09.8 
65.2 

BREHTaN  3  SSE 

MAX 

Mm 

67 

9 1 
62 

63 

64 

63 

61 

65 

65 

65 

66 

66 

69 

65 

65 

66 

67 

66 

64 

9 1 
64 

67 

63 

66 

61 

64 

61 

61 

63 

70 

65 

60 

90.7 
64.6 

CAMDEN  3  NW 

MAX 
MIN 

60 

86 
57 

61 

62 

59 

63 

65 

60 

63 

63 

65 

66 

61 

64 

64 

64 

65 

62 

60 

63 

62 

62 

58 

60 

64 

59 

61 

65 

61 

59 

89.6 
61.9 

CHATQM  3  N 

MAX 
MIN 

65 

62 

65 

65 

65 

63 

65 

64 

65 

68 

70 

66 

65 

67 

67 

66 

68 

64 

93 
66 

68 

64 

65 

65 

69 

65 

63 

63 

62 

63 

60 

90.3 
65.2 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

63 

62 

66 

68 

68 

69 

66 

66 

68 

68 

65 
70 

71 

66 

68 

66 
66 

70 

70 

67 

68 

67 

66 

67 

66 

66 

65 

64 

64 

6'5 

64 

65 

66.6 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

66 

61 

63 

68 

68 

66 

67 

66 

87 
66 

69 

9 1 
71 

71 

69 

70 

9  ^ 
70 

70 

70 

67 

90 
67 

93 
66 

86 
66 

68 

67 

66 

67 

62 

62 

67 

95 
67 

9  1 
64 

89.4 
67,1 

EUFAULA  HILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

88 
67 

82 
64 

89 
64 

90 
67 

68 
66 

90 
67 

86 

65 

84 

64 

84 
69 

67 
66 

69 
68 

69 

70 

87 
69 

89 
67 

93 
67 

93 
66 

92 
69 

92 
67 

92 
66 

95 
66 

90 
65 

90 
66 

91 
64 

68 
60 

90 
60 

67 
59 

69 
62 

90 
68 

94 
63 

69 
57 

89.2 
65,4 

EVERGREEN 

MAX 

MIN 

67 

64 

64 

66 

66 

66 

70 

67 

67 

66 

71 

71 

68 

68 

69 

70 

71 

68 

89 
67 

66 

68 

69 

65 

65 

69 

65 

65 

66 

92 
66 

63 

87.9 
67.4 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

62 

64 

66 

67 

67 

69 

68 

67 

66 

66 

90 
69 

70 

67 

67 

67 

69 

70 

68 

89 
67 

66 

65 

64 

63 

65 

67 

63 

64 

65 

92 
67 

89 
64 

89,1 
66.4 

GENEVA 

MAX 
MIN 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

6<i 

87 
64 

64 

67 

61 

66 

68 

68 

67 

66 

67 

62 

65 

65 

66 

67 

70 

69 

69 

70 

67 

86 
68 

60 

64 

68 

9  1 
67 

68 

70 

64 

65 

88,9 
66,4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

61 

8 1 
61 

63 

67 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

68 

9 1 
71 

66 

67 

9  1 
66 

9 1 
66 

70 

66 

66 

68 

66 

67 

89 
66 

65 

90 
68 

90 
63 

65 

92 
69 

66 

63 

69.2 
66,3 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

69 

62 

65 

66 

69 

69 

68 

66 

67 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

66 

68 

68 

68 

69 

66 

65 

65 

62 

65 

72 

69 

70 

90.0 
68.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

63 

86 
66 

65 

64 

69 
65 

88 
64 

66 

65 

65 

66 
68 

70 

70 

65 
66 

67 

90 
69 

90 
66 

71 

66 
65 

66 

85 
67 

90 
65 

90 
65 

63 

68 
65 

67 

69 
63 

90 
62 

91 
69 

65 

63 

86,2 
66,0 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

RHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 
MIN 

PITTSVIEH 

MAX 
MIN 

88 
57 

80 
63 

88 
64 

87 
63 

38 
64 

90 
66 

85 

66 

84 
64 

63 
64 

87 
66 

66 
66 

68 
67 

87 
69 

86 
66 

91 
68 

91 
69 

90 
69 

92 

69 

91 
67 

93 
66 

69 
65 

90 
66 

89 
63 

89 
60 

91 
60 

86 
59 

90 
59 

90 
63 

90 
63 

90 

57 

86.4 
64.3 

TMRMA  IMF 

MIN 

89 
61 

80 
62 

89 
63 

90 
67 

90 
68 

9U 
67 

84 
66 

83 
67 

87 
67 

87 
68 

90 
68 

66 
71 

87 
66 

90 
67 

93 

70 

92 
69 

92 
70 

92 
69 

91 
69 

69 
66 

91 
66 

90 
66 

86 
63 

89 
65 

89 
68 

92 
66 

91 
66 

93 
67 

90 
66 

89 
65 

66.8 

TROY 

MAX 

MIN 

67 

89 
60 

92 
66 

92 
67 

90 
67 

85 
67 

83 
66 

64 
65 

67 
68 

66 
68 

90 
70 

90 
70 

88 
66 

91 
67 

92 
67 

90 
70 

90 
70 

91 
65 

86 
66 

89 
67 

91 
66 

86 
66 

87 
64 

68 
66 

66 
63 

69 
63 

92 
67 

67 
66 

93 
62 

68.6 
66.3 

KHATLEY 

•          •  • 

MAX 
MIN 

59 

60 

62 

64 

64 

64 

67 

66 

64 

65 

69 

70 

70 

69 

92 
65 

93 
62 

63 

64 

65 

66 

66 

65 

64 

70 

92 
66 

94 
46 

93 
67 

93 
66 

61 

59 

91.7 
64.7 

GULF  08 

BAY  HINETTE 

MAX 
MIN 

69 

65 

68 

69 

70 

69 

66 

67 

69 

72 

74 

68 
71 

66 

71 

90 
70 

87 

72 

72 

91 
70 

70 

69 

67 

66 
69 

68 

89 

71 

93 

72 

9 1 
69 

92 

70 

94 
76 

71 

71 

89.2 
69.9 

CODEN 

MAX 
MIN 

68 

68 

69 

65 

66 

67 

66 

67 

67 

73 

69 

89 
66 

65 

66 

90 
71 

89 
69 

67 

9 1 
66 

66 

63 

9 1 
63 

92 
63 

92 
64 

93 
65 

92 
65 

92 
65 

91 
64 

91 
64 

66 

69 

69.9 
66.7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

69 

71 

90 
67 

69 
69 

92 
67 

92 
70 

69 

70 

86 
69 

86 
67 

88 
67 

90 
73 

91 
74 

89 
71 

88 

70 

90 
72 

92 
71 

89 
72 

90 
75 

92 

72 

93 
73 

91 
69 

90 
67 

69 
69 

89 
69 

92 

70 

92 
73 

92 
69 

91 
69 

92 
80 

95 

73 

95 

72 

90.5 
70.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

MIN 

MOBILE  USO  AP 

MAX 

Mm 

91 
69 

91 
66 

69 

70 

92 
71 

92 
73 

90 
72 

90 
69 

68 
69 

68 

70 

92 

72 

90 
73 

90 
71 

69 

70 

91 
72 

92 
73 

91 
73 

93 
73 

9J 
75 

94 
75 

69 
70 

91 

70 

69 
70 

90 
68 

93 
71 

95 
74 

93 
73 

93 

72 

97 
75 

96 

73 

96 
75 

91.6 
71.6 

R0BERT5DALE  1  E 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

89 
69 

89 
65 

91 
67 

90 
66 

91 
66 

91 
71 

68 
66 

88 
67 

89 
67 

90 
71 

92 
73 

91 
70 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

91 
70 

91 
71 

92 
70 

92 
71 

94 
70 

90 
65 

93 
69 

90 
66 

89 
67 

93 
70 

94 
66 

92 
67 

95 
73 

94 

70 

98 
70 

91.2 
66,6 

S«*  R*f«r«ac»  NoUt  FoUowliig  SlaUon  Indvx 


SUPPLEMENTAL  DATA 


JUNE  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

)shine 

1  in  c 

1.0 

c 

P-r, 

0 

o> 

ion  of 
.t  mile  1 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o> 

o> 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resuh 
Dired 

Result 
Spee< 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

6 

o 
>o 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

U 

0.6 

5.4 

27 

NW 

21 

86 

86 

63 

66 

5 

4 

9 

2 

0 

0 

20 

65 

7.0 

HUNTSVILLE  WSD  AP 

19 

2.6 

6.6 

32++ 

29 

27 

89 

90 

62 

69 

2 

4 

7 

0 

0 

14 

6.3 

MOBILE  WSO  AP 

19 

1.2 

6.5 

22** 

20 

13 

83 

85 

53 

64 

3 

2 

7 

0 

0 

1 

13 

6.9 

MONTGOMERY  WSD  AP 

25 

0.5 

*.6 

24 

W 

28 

84 

83 

57 

66 

0 

1 

7 

4 

1 

0 

13 

59 

6.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE 


Station 


Day  of  month 


I      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  20 


21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30  31 


AUBURN  ACRONOMV  FARM 


ENTERPRISE  3  NM 


i)  MA)  9« 
nit  61 


<|  MA)  ei 

MU  7] 


4  MA) 

Mir  71 


<i  MA)  8 
MR  7< 


H  MA)  SC 
Mir  7« 


111  MA)  Si 
Mir  7C 


6f      71      71  71 


7S      8!      9(  9; 


9C|     Be|    92     93   IOC     92     95   IOC   104   103   105   102  106 
73     ^^     7*     Ti     75     7^     7t     7t     7<.     7«  75 


9;  95 
74  74 


7-!  82  8< 
72     72  7t 


72     7(  7! 


8:  8: 
73  6! 


8<|  7S 
74 


9C  92  96  9e  98  96  9S  89  89 
7(J     76     76     77     81     77     78     7B     76  76 


64  82  B5  90  9C  90  BB 
77     73     75     77     79     78  77 


83  84 
75|    75  77 


Bi  92 

751  77 


SC  Be  86  Be 
76     75  76 


84  86  82 
7Bl    75     76  74 


85 
711  77 


87  84 
76  77 


97     98  103 
71     72     72  7C 


92  93  96  9C  93  93 
7^     7tJ     7tJ     74|  74 


87  9a  85 
77]    75     77  77 


87  87  65  84{  84|  85 
76     76  75 


96  101 
74  73 


91  95 
77  76 


67  86 
79  7f 


8e(     89     9C  95 
78     75  77 


95  95  95 
79     78  78 


94  92 
731  73 


79     78     80  78 


94     96  96 


76     76  78 


68  92 
76  72 


92     93  95 


93  92 
73  72 


90  96 
77  75 


96.3 
72.7 


90.9 
75.4 


85.1 
75.6 


84.  1 
75.0 


90.5 
76.5 


89.1 
73  .6 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNt  1973 


Statton 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °< 

•      •  • 

PIEDMONT  P1.4TE4U 

0! 





M4RTIN  04M 

EVAP 
WIND 

.15 
6 

.12 

9 

.26 

10 

.22 

11 

.13 

9 

.21 
9 

.06 

2 

.17 

11 

.04 

21 

.25 

20 

.36 

25 

.24 
4 

• 

7 

• 

5 

.34 
6 

.22 

7 

.03 

10 

.20 

12 

.32 

7 

.28 

9 

.26 

12 

.26 

34 

.22 

34 

.33 

27 

.16 

27 

.14 

12 

.21 

11 

.34 

18 

.18 

31 

.18 

6 

5.90 

(  412 

*       *  • 

PR4IRIE 

06 

dehopdlis  lock  and 

D4M 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 

20 
90 
70 

.12 
16 
71 
66 

.16 
IB 
90 
65 

.30 

36 
92 
64 

.08 

50 
93 
70 

.32 

50 
93 
70 

.11 

32 

ee 

70 

4  7 
83 
69 

.28 

41 
96 
69 

.21 
12 
95 
74 

.39 

33 
100 
75 

.06 

16 
95 
76 

.06 

29 
85 
72 

.13 

20 
92 
71 

.15 

30 
99 
71 

.25 

36 
93 
73 

.23 

54 
98 
66 

.07 

47 
93 
74 

.27 

21 
98 
74 

.2? 

46 
96 
72 

.41 

25 
97 
70 

.25 
23 
96 
66 

.24 

29 
91 
63 

.27 

12 
97 
73 

.29 
6 
98 

72 

.13 

25 
97 
69 

.29 
4 
96 
68 

.22 

27 
97 
72 

.24 

67 
98 
70 

.22 

19 
94 
71 

6.51B 

891 
93.4 
1  70.2 

1 

«      »  • 

GULF 

08 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.20 

100 
75 

.22 
101 
70 

.23 

100 
75 

.25 

102 
73 

.24 

10* 
73 

.29 

102 
75 

99 
77 

.09 

98 
75 

.14 

98 
72 

.21 

100 
82 

.19 

103 
78 

.14 

98 
74 

.14 

96 
75 

.13 

96 
75 

.20 
104 
76 

.24 

103 
77 

.23 

103 
85 

.20 

105 
75 

.27 

103 
78 

.25 
103 
73 

.27 

103 
73 

.21 

97 
73 

.17 

98 

75 

.36 

97 
72 

.27 

102 
77 

.26 

102 
72 

.28 

102 
75 

.28 

103 
80 

.28 

102 
78 

.26 
104 
73 

6.72B 
100.9 
75.4 

S—  R*f«reDce  NoIm  Following  Slalion  Ind«x 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


No.  ol  Days 


Precipitation 


No.  ol  Days 


•       •  • 

SEPTEMBER  1972 


M40ISDN 


t       »  * 

OCTOBER  1972 


MIDISQN 


*       *  * 

NOVEMBER  1972 


ENTERPRISE 


*       ♦  » 

JANUARY  1973 


MADISON 

REDSTONE  ARSENAL 


*       «  « 

FEBRUARY  1973 


REDSTONE  ARSENAL 


*       •  * 

MARCH  1973 


WHATLFY 


76.0 


'i9.5 
'■8.9 


50. OH 


30.9 
29.1 


AO. 2 
39.0 


759 
797 


IB 


7.7C 
7.11 


77. 3M 


49,8 


119 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.2'. 
1.60 


SEPTEMBER  1972 
MiDtSON 


0CTQ9EP  1972 


NQVEMBfR  1972 


JAMUARr  1973 


FEBRUARY  1973 
REDSTONE  ARSENAL 


MARCH  1973 
WHATLEY 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


12  3 


Day  of  Month 


4      5  6 


7      8  9 


10     11  12 


13     U  15 


16  I  17  J~IS 


.11  1.21  .10 


19     20  21 


22    23  24 


.5'  1.22 
1.57 


25  I  26  I  27  I  28  I  29  I  30  111' 


1.12     .30  .«« 


67     .16  ,09 


•  iO     .in  6.60 


S*«  r*lM*ac«  noMa  following  Station  Uda 

-  13  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 


10     U     12     13     14     IS     16     17     18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


SEI>TEMbER  1972 
M40ISQN 

•  •  • 
OCTOBER  1'72 

MADISON 

•  »  • 
NOVEMBER  1972 

ENTEHPRISE 

•  •  « 
J4NU4RY  1973 

MADISON 

REDSTONE  ARSENAL 

•  »  * 
FEBRUARY  1973 

REDSTOUE  ARSENAL 

•  •  • 
MARCH  1973 

WHATLEY 


MAX 
MIN 


88  91  94 
64     65  67 


70  72  75 
<iO     **  57 


92  SO 
63  65 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
Mm 


60  60  46 
iu     41  28 


80  85 
62  5B 


70  77 
58  58 


85  73 
57  48 


88  91  90 
60     68  67 


BB  89 

66  65 


92  96  95 
61     67  66 


63  70 
58  45 


73  70  69 
43     47  49 


60  69  67 
25     43  44 


34  31 
29  23 


65  55 
34  26 


31  31 
20  23 


32  31 
21  21 


40  48 
22  19 


76  78 
53  57 


56     60  69 


93  75 
65  67 


53  59 
36  37 


78  78  72 
46     66  52 


36  3B  51 
21     19  21 


87  90  88 
68     66  65 


65  57  62 
35     32  41 


59  67  44 
38     42  40 


59  60  57 
33     29  46 


5B  1,9 
30  26 


87  86 
6!  69 


74  71 
49  60 


54  51 
36  34 


49  59 
26  24 


85  83 

68  71 


50  54 
34  39 


54  55 

29  42 


53  47 
27  38 


64  64  47 
35     35  34 


77     84  75 

67     68  51 


59  62  70  76 
52     51     50  56 


65  73  56 
33     45  42 


86.6 
65.3 


69.1 
50.0 


64.8 
44.6 


67  74 
56  61 


48.9 
29.1 


53.2 
29,9 


77.3 
49.8 


S«»  R*l«r*DC«  Nol*a  Following  SlaUoo  lnd«x 
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LATE  REPORTS 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMA 


Day  of  month 

• 

Station 

a 
a 
Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

•     •  * 

NOVEMBER  1972 
ENTERPRISE  3  NW 

4 

MAX 
MIN 

72 
64 

71 
67 

73 
67 

76 
68 

70 
62 

67 
62 

65 
65 

67 
59 

63 
55 

63 
55 

63 
57 

64 
58 

65 
60 

67 
63 

65 
57 

58 
52 

58 
52 

53 
50 

55 
47 

59 
53 

63 
50 

52 
48 

49 
48 

49 
47 

48 
47 

53 
48 

52 
47 

53 
47 

58 
53 

55 
53 

60.5 
55.4 

Sec  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SteUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      •  • 

J»NUAHV  1973 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  OH  6N0 

T 

> 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1966 

JANUARY  1966 
MAY  1972 

MAY  1972 
SEPTEMBER  1972 

SEPTEMBER  1972 

SEPTEMBER  1972 
MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 


TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  0 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  fc 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 

NORTHERN  VALLEY  01 

NORTHERN  VALLEY  01 

COASTAL  PLAINS  07 
COASTAL  PLAINS  07 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
PIEDMONT  PLATEAU  05 


STATION 

NEW  MARKET  2 

NEW  MARKET  2 

BREWTON  3  SSE 
BREWTON  3  SSE 


LAFAYETTE 


APPALACHIAN  MOUNTAINS  02  GUNTERSVILLE 

APPALACHIAN  MOUNTAINS  02  DIVISION 
APPALACHIAN  MOUNTAINS  02  GUNTERSVILLE 


CORRECTION 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  26.0,  AVERAGE 
35.2,   LOWEST  TEMPERATURE  -27,   DATE  30TH, 
DEGREE  DAYS  916 

MINIMUM  ON  30TH  -27,   AVERAGE  26.0 


TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -l.l 
AVERAGE  MINIMUM  57.0 


TOTAL  PRECIPITATION  2.23,  GREATEST  DAY  .79 
ON  18TH,   NUMBER  OF  DAYS  1.00  OR  MORE  0 


AVERAGE  PRECIPITATION  2.95,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -.50 


TOTAL  2.23,  AMOUNT  1ST  THROUGH  ^TH  .00, 
5TH  ♦,   6TH  .74,   7TH  THROUGH  13TH  .00 


TOTAL  PRECIPITATION  9.57,  NUMBER  OF  DAYS  .10 
OR  MORE  10,   .50  OR  MORE  6,   1.00  OR  MORE  3 


AVERAGE  PRECIPITATION  11.56,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  5.51 


TOTAL  9.57,   AMOUNT  ON  31ST  1.96 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
JUNE 


1973 


STATION 

INDEX  NO, 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  HOTES) 

ABBEVILLE   1  NNW 

0009 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICH8URG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

c 

PROF.   PALMER  GODSEY 

ALBERTA 

OUO 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HARDY/  SR. 

AlQCDTUTIlC  J 
ALDbrslVlLLc    d  dC 

0U8 

02 

M  A  □  C  U  A  i  1 
1  )  M  n  -J  n  H  L  ^ 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA-    rnMMlJNTTY  NPTWDRK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

R  T 
5  ( 

0  p 

AAA 

7  A 

'  A 

u 
n 

HENRY   D,  OENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTQN   FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE  ^  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE   1  SW 

0407 

07 

ESCAMBIA 

a 

31 

01 

87 

31 

294 

4P 

4P 

C  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

AUTAUGAVILLE  3  N 

044C 

03 

AUTAUGA 

1 

ic 

28 

86 

4 1 

200 

OA 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   \  E 

U616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BQAZ 

0957 

02 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

C 

pnnPDT  1     wMPPi P< 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

35 

86 

16 

274 

8  A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWQOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.    WILLIE   M.  STYRUN 

BRUNDIOGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE   L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

65 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

1512 

04 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7  A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATQM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TDLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROVAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

6A 

HENKY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

TVA-462 

1849 

02 

DP    k  A  1  R 
uc    l^  H  L  D 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

0    n    U  C  A  D  n 
K   u   n  c   f\  u 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

3 1 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

212'^ 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTQN  I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2377 

07 

uni  i^TnM 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

n    n   rv  u  IN  c  Y 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

SA 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  RDBISDN 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

67 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

8A 

8A 

C  H 

PAMELA  D.  GIBSON 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

oe 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

18 
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1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

U4 

PRECIP. 

si 
u 

SPECIAL 

(SEE  Hons) 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

H 

GEDRGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31  38 

86 

44 

285 

7A 

GILBERTDWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88 

20 

128 

6P 

6p 

H 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33  39 

87 

13 

300 

6A 

GREEiSSBORQ 

3511 

06 

HALE 

2 

32  42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31  50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C  H 

GULF   SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDW  IN 

9 

30  17 

87 

41 

8 

7A 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34  20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

86 

17 

605 

C 

HALEYVIULE 

3620 

03 

W I NSTON 

2 

34  14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

C  H 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MAKIDN 

13 

34  06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

C  H 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34  03 

86 

46 

530 

C 

HAYNEVILLE 

37<,8 

06 

LOWNDES 

1 

32  11 

86 

36 

180 

8A 

8A 

H 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31  21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85 

24 

1175 

7A 

HDUGES 

3899 

01 

FRANKL IN 

13 

34  20 

87 

56 

840 

7A 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

C  HJ 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87 

53 

220 

7A 

C 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33  49 

85 

47 

690 

7A 

C 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33  54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32  37 

86 

15 

290 

6A 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31  14 

86 

11 

270 

7A 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32  54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32  58 

86 

31 

420 

6A 

LEEDS 

h619 

02 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86 

33 

636 

7A 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34  11 

85 

46 

589 

7A 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31  48 

8b 

33 

470 

8A 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86 

51 

654 

7A 

MARION  7  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32  42 

87 

16 

172 

7A 

C 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32  28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

MARTIN  DAM 

514q 

05 

ELMORE 

11 

32  40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

MATHEWS   3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32  14 

86 

01 

190 

7A 

ME  LV  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88 

27 

350 

7A 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32  04 

85 

31 

490 

C 

MI  LSTE AD 

543'5 

06 

MACON 

1 1 

32  27 

85 

54 

201 

8A 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32  06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

C  H 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHI LTON 

7 

32  48 

86 

27 

350 

6A 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

OS 

MOBILE 

9 

30  41 

88 

15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

MQNTEVALLn 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33  06 

86 

52 

462 

7A 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

C  HJ 

moulton 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87 

17 

660 

C 

moultdn  2 

5635 

01 

1    A  1  1  D  C  M  /*  C 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34  45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

NEW  MARKET  2 

.'"867 

01 

MADISON 

12 

34  55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31  20 

85 

36 

210 

7A 

DNEONTA 

M2l 

02 

BLOUNT 

2 

33  57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32  38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32  18 

67 

14 

200 

8A 

OZARK  6  NNW 

0218 

07 

DALE 

5 

31  31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34  42 

86 

20 

635 

C 

rALMcRDALE    Z  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

0  O 

L.  1 
H  I 

70  a 

*  VB 

7  A 

PELL   CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32  36 

87 

09 

500 

5A 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31  35 

87 

16 

195 

C 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32  30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33  13 

88 

15 

165 

7A 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31  53 

87 

00 

230 

7A 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86 

04 

506 

7A 

PITTSVIEW 

o50l 

07 

RUSSELL 

4 

32  11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

0508 

03 

M  U  I  "  U  U  H 

1 

32  37 

86 

54 

230 

7A 

PRATTV I LLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34  35 

66 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1.3 

33  23 

88 

01 

228 

7A 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31  22 

86 

31 

180 

7A 

RIVER   FALLS   2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31  22 

86 

31 

190 

C 

OBSERVER 


J  R  BELL 
T.   E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 
J.   A.  BLACK 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 

JAMES  E.  EIDSQN 

EDDIE  L.  PEARCE 
JAMES  E  MC  CRAVY 
JOHN  M  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INACTIVE  9/29/71 

MARY  LOU  WILKERSDN 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
FRED  W.  WOOD 
MISS  MAYMIE  LANDRUM 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   MARY  K.  LEE 
RUFUS  M,  SEWELL 
B.   B.   WILLIAMSON^  JR. 
JOHN  B.  ARD 


JOHN  D 

ALABAMA 

JACK  R 

AUBURN 

ALABAMA 

HOUSTON 

ERNEST 

ALFRED 

JAMES  M 

HENRY  J 


STONER  JR 

POWER  CO. 
SNOW 

UNIVERSITY 
POWER  CD. 
FLOYD 
H.  LAND 
S.  ADAMS 
WALKER 
YATES 


ALABAMA  POWER  CO. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

M.   P.   JETER^  JR. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LQNNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 
EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EODINS 
PHENIX  CITY  WATER  WKS 
MRS  GRACE  DNEAL 

MRS.   EVA  R.  RAY 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
SAM  P.  RUSSELL 
THOMAS  E.  FISCHER 
MURL  0  FRANKLIN 
MRS  S  0  WREN 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORO  C.   MC  COOL 
JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 



TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES] 

ROBERTSDALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  Wt  BALDWIN 

ROCKf=GRD  I  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  Wt  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

LULLnAN 

2 

34 

12 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

cT       aCDMAUn  /■niinr'C 
bl»    BtRNAKD  CULLcbc 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

5  8 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNlVcRaliY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMQRE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  reKarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °T,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  Qb^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Pi-ec ipi tation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

MATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t, 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures . 
DAILY  ti.MHj:,KAiu  r.   Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  rain  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  colxunn  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   26801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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4 

1 

WATERLOO 

89,8 

64.6 

77.2 

94 

28  + 

52 

12 

0 

17 

0 

0 

5.99 

1.38 

16 

.0 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

7  8  •  8 

5.85 

1.49 

.  0 

»       «  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

&LBERTVILLE  2  SE 

86.7 

68.8 

77.6 

-  .7 

92 

23 

63 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

5.52 

.92 

1.61 

8 

.0 

2 

2 

BESSEMER  3  SSW 

89,7 

68.2 

79.0 

94 

23 

61 

12  + 

0 

20 

8 

0 

8 

7.30 

.73 

18 

.0 

0 

18 

4 

0 

BIRMINGHAM   WSO  AP  R 

88.6 

70.2 

79.4 

-  2.2 

94 

23 

62 

1 2 

0 

10 

0 

0 

0 

8.36 

3.20 

1.38 

1 6 

.0 

0 

14 

7 

2 

BRIDGEPORT 

90.1 

64.7 

77.4 

93 

5 

58 

13 

0 

22 

0 

0 

Q 

3.90 

-  .53 

1.24 

17 

.0 

0 

9 

2 

1 

GUNTE  RS V  I L  LE 

89. « 

70.7 

80.1 

94 

23 

67 

13  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3.98 

1.35 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

ONEONTA 

90.3 

67.9 

79.1 

95 

24  + 

59 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

3.43 

1.55 

17 

.0 

0 

7 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

68*9 

65.4 

77.2 

-  1.6 

94 

25  + 

58 

0 

13 

6 

0 

0 

3.69 

-  1.16 

1.U5 

1 7 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

87.1 

67.5 

77.3 

92 

23 

61 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

3.43 

1.55 

25 

.0 

0 

8 

1 

1 

SCOTTSBDRO 

89.3 

67.8 

78.6 

-  .7 

94 

24 

60 

12 

0 

1 6 

Q 

Q 

2.52 

-  2.97 

.60 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

87.2 

64. 9M 

76.  IM 

-  1.7 

91 

4 

59 

12  + 

0 

6 

0 

0 

0 

2.54 

-  1.95 

.57 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

78.2 

-  .9 

4.49 

-  .42 

.0 

*       *  » 

UPPER   PLAINS  03 

ALICEVILLE 

91.2 

M 

94 

30  + 

26 

8 

0 

0 

.0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

92.1 

67,9 

80.0 

97 

5 

60 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

8.21 

2.70 

7 

.0 

0 

12 

5 

2 

CENTREVILLE 

91.^ 

69.3 

80.4 

-  .9 

96 

24 

64 

1 2 

0 

26 

8 

0 

8 

11.26 

5.89 

2.93 

28 

.0 

0 

12 

9 

6 

CLANTON 

89.8 

68.6 

79,2 

-  1.5 

93 

24  + 

55 

12  + 

0 

18 

8 

0 

0 

5.39 

-  .28 

1.60 

19 

.0 

0 

U 

2 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

85.6 

66.6 

76,1 

91 

30 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

4.11 

1.05 

17 

•  0 

0 

10 

FAYETTE 

90.0 

67,2 

78,6 

95 

5 

58 

12 

0 

19 

8 

0 

0 

8.06 

2.93 

6 

.0 

0 

10 

5 

3 

HALEYVILLE 

89,4 

68,9 

79.2 

94 

30  + 

60 

1 2 

0 

15 

8 

0 

0 

4.35 

1.77 

.0 

0 

7 

2 

1 

HAMILTON  3  S 

89,9 

66,2 

78,  1 

94 

30  + 

56 

13  + 

0 

5.26 

2.18 

11 

.0 

0 

e 

3 

1 

JASPER   4  N 

87,3 

68.3 

77.8 

92 

25  + 

62 

12 

0 

6 

0 

0 

8 

5.22 

1.02 

31 

.0 

0 

u 

5 

2 

PRATTVILLE 

92,8 

70.0 

81.4 

.  5 

96 

23 

67 

7 

0 

28 

0 

0 

8 

3.68 

-  2.16 

1.17 

18 

.  0 

6 

4 

1 

TH0RS8Y   EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

90.5 

70.9 

80.7 

95 

4 

65 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

10.06 

2.13 

4 

.0 

0 

15 

7 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

90. 

79.6 

—  2.1 

95 

24 

62 

13 

0 

2 1 

Q 

Q 

Q 

8.55 

3.73 

1.73 

16 

.  0 

0 

13 

5 

3 

VERNON 

93.'! 

68.6 

81.0 

98 

23  + 

59 

12 

0 

27 

8 

0 

0 

5.52 

3.58 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

79.3 

-  1,4 

6.72 

1 . 59 

.  0 

*       *  • 

Eastern  valley  04 

ANNISTDN   FAA  AP 

91.5 

69.7 

80.6 

97 

23  + 

66 

0 

25 

0 

0 

0 

3.57 

.95 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

CALERA   2  SW 

91.5 

69.0 

80.3 

97 

5 

60 

12 

0 

Q 

4.10 

-  1.17 

1.27 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

CENTRE   5  SW 

90.9 

67,2 

79.1 

97 

24 

62 

12 

0 

21 

8 

0 

0 

3.00 

.84 

25 

.0 

0 

10 

3 

0 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

91.5 

69.1 

95 

12 

27 

0 

0 

8 

6.45 

1.25 

18 

.  0 

1 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

90.2 

69!3 

79.8 

-  .2 

94 

29+ 

64 

12 

0 

20 

0 

0 

8 

4.03 

1.77 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

PELL   CITY   1  NNE 

88.7 

67.4 

78.1 

94 

24 

63 

13  + 

0 

13 

8 

0 

8 

7.21 

2.10 

15 

.0 

0 

11 

5 

2 

SYLACAUGA  ^  NE 

91.0 

68.1 

79.6 

94 

29  + 

63 

12 

0 

0 

3.37 

.58 

16 

.0 

0 

9 

2 

0 

TALLADEGA 

90.1 

-  3.6 

94 

2 

60 

22 

0 

22 

8 

0 

0 

3.87 

.92 

1 . 09 

6 

.  0 

0 

e 

2 

1 

DIVISION 

79.3 

-  .7 

4.45 

-  .39 

.0 

»       *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

90.9 

68.5 

79.7 

96 

24 

55 

16+ 

0 

25 

8 

0 

0 

6.38 

2.85 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

ASHLAND 

87.5 

66.8 

77.2 

24 

51 

1 

0 

7 

8 

0 

0 

3.30 

1.18 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

CAMP   HILL   2  NW 

90.8 

68.1 

79.5 

95 

24  + 

60 

1 

0 

22 

8 

0 

0 

2 . 73 

.  67 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

HEFLIN 

91.7 

66.0 

78.9 

97 

3 

62 

1 

0 

24 

8 

0 

0 

2.92 

.85 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

LAFAYETTE 

91.3 

69.0 

80.2 

95 

24+ 

65 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

2.45 

1.10 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

MARTIN  DAM 

91.1 

69.6 

80.4 

96 

30 

66 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

2.55 

-  2.50 

1.45 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

OPELIKA 

90.3 

68.6 

79.5 

95 

5  + 

61 

1 

0 

20 

8 

0 

0 

5.34 

2.24 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

90.4 

64.3 

77.4 

96 

24 

60 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

5.93 

2.72 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

ROCK  MILLS 

91. 5M 

67. 6M 

79. 6M 

96 

30  + 

0 

8 

0 

8 

7.32 

1.55 

5 

.0 

0 

6 

5 

5 

DIVISION 

79.2 

-  .9 

4.34 

-  .97 

.0 

Spe  Refc 

>renc 

a  No 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  *l*b.«a 


SUUon 

Temperature 

Precipilalion 

Average 
Maximum 

R 

2  1 
J  J 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Day* 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 
0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

0 

.10  or  More 

.SO  or  More  1 

1.00  or  More 

k5 

S  » 

"J 

*       •  • 

PRAIHIE  06 

D4YT0N   I  N 

92.2 

70.3 

81.3 

95 

26* 

65 

12 

0 

8.02 

3.25 

26 

.0 

0 

9 

4 

2 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  D4M 

9 1  i  2 

71.6 

81.4 

26  + 

13 

24 

0 

0 

0 

8.19 

3.12 

2.66 

23 

.0 

0 

9 

5 

3 

GAINESVILLE 

88.9 

70.7 

79.3 

92 

25  + 

64 

0 

17 

0 

0 

5.53 

1.49 

3 1 

.  0 

0 

10 

5 

2 

CREENSSORQ 

91.6 

70.9 

81.3 

-  .6 

95 

25  + 

66 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

9.99 

4.84 

1.84 

14 

.0 

0 

13 

8 

4 

92.3 

70  •  5 M 

81.4M 

96 

63 

1 2 

0 

29 

0 

0 

0 

5.54 

1.78 

2  7 

.0 

0 

11 

2 

2 

M4RI0N   JUNCTION   2  NE 

90.5 

7l!o 

80*8 

93 

26  + 

66 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

6.04 

1.98 

14 

.  0 

0 

8 

4 

2 

MINTER   3  NW 

88. 9M 

70. 5M 

79. 7M 

91 

24  + 

57 

1 

0 

0 

0 

0 

6.04 

2.11 

10 

.0 

0 

2 

MONTGOMERY  USD  4P  R 

92.5 

72  6 

82.6 

.8 

95 

29  + 

69 

0 

28 

e 

0 

0 

7.87 

2.47 

3.84 

14 

.0 

0 

7 

4 

3 

SELMi 

93.5 

72!8 

83.2 

1.4 

96 

25 

70 

16  + 

0 

31 

0 

0 

0 

3.54 

-  1.67 

.72 

9 

.0 

0 

8 

4 

0 

UNION  SPRINGS 

90.8 

70.3 

80.6 

-  .2 

96 

28  + 

64 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

81.2 

-  .3 

6.75 

1.28 

.0 

*       •  • 

CO&STAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

92.2 

67.0 

79.6 

95 

25+ 

59 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

7.44 

1.39 

26 

.0 

0 

16 

7 

2 

ATMORE    1  SW 

BEATRICE   1  E 

95.7 

68  8 

82.3 

99 

63 

^  2 

0 

30 

0 

0 

0 

1.79 

.0 

0 

2 

BRANTLEY 

93.3 

69!5 

81.4 

98 

12 

63 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

S.  16 

2.22 

2.78 

31 

.0 

0 

11 

6 

2 

93.6 

68.9 

81.3 

.7 

98 

17 

64 

8 

0 

29 

Q 

6.66 

-  .93 

2.83 

31 

.0 

0 

U 

4 

2 

CAMDEN  3  NW 

9  3 » 0 

65.6 

79  ■  3 

9  5 

30  + 

62 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

3.51 

2.18 

13 

■  0 

6 

2 

1 

CH4T0M  3  N 

92.5 

65. 6M 

79. IM 

95 

29  + 

0 

29 

0 

0 

0 

5.36 

1.40 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

CLAYTON 

M 

68.1 

M 

62 

0 

0 

0 

3.27 

-  2.83 

1.15 

1 9 

.0 

0 

6 

2 

1 

ENTERPRISE 

94.7 

7o!3 

82.5 

102 

17 

64 

I 

0 

29 

0 

0 

0 

4. 68 

1.49 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

piifaiii  a  uti  ni  tpp  bcp 

93.0 

69.1 

81.1 

25  + 

65 

9 

29 

Q 

Q 

.95 

.40 

7 

.0 

3 

0 

0 

EVERGREEN 

M 

1 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

FRISCO  CITY 

91.7'^ 

70.3 

81.0 

95 

4 

67 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

4.47 

-  1.73 

1.00 

26 

.0 

0 

10 

4 

1 

GENEVA 

GILBERTOWN 

90  •  7 

70.9 

24+ 

12 

25 

0 

0 

0 

4.91 

1 . 70 

6 

.0 

u'^CCi'iv  1  LLC 

91.7 

70.6 

81.2 

-  .2 

95 

26  + 

66 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

5.33 

-  1.48 

1 .40 

13 

.  0 

0 

13 

3 

1 

HEADLAND 

93.0 

70.9 

82.0 

98 

1 8 

68 

0 

26 

0 

0 

0 

4.03 

1.60 

28 

0 

9 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

90.9 

69,6 

80.3 

-  .6 

96 

4 

66 

8 

0 

25 

6.41 

-  .06 

1.35 

28 

.0 

0 

9 

6 

1 

n7ADV     K  MKIU 
U  t.  M  n  ^     O  InNH 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PITTSVIEW 

92.3 

67.9 

80.  1 

97 

4 

57 

1 

0 

26 

e 

0 

0 

2.26 

.71 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

TH0MA5VILLE 

91.5 

70.2 

80.9 

.2 

95 

24 

66 

13  + 

0 

27 

8 

0 

0 

6.88 

.28 

1.53 

28 

.0 

0 

12 

5 

2 

91.2 

70.5 

80.9 

.3 

94 

23  + 

67 

8 

0 

26 

0 

0 

5. 82 

-  .58 

1.35 

27 

.0 

0 

7 

4 

3 

WHATLEY 

95.6 

66.0 

80.8 

98 

24  + 

60 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

6.12 

1.87 

6 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

80.9 

-  ,1 

5.26 

-  1.57 

.0 

•       *  • 

GUL  E  00 

BAY  MINtITt 

90.3 

72.7 

81.5 

95 

17  + 

69 

4 

0 

22 

9 

0 

0 

10.02 

1.63 

3 

.0 

0 

13 

8 

3 

C3DEN 

92.1 

M 

96 

19  + 

27 

0 

0 

0 

7.43 

1.30 

26+ 

.0 

0 

12 

6 

3 

FAIRHOPE   7  NE 

91.2 

73.9 

82.6 

1.3 

94 

17  + 

69 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

7.67 

-  1.22 

1.62 

13 

.0 

0 

12 

5 

4 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE   WSD  AP 

93.0 

75.1 

84.1 

2.6 

97 

17  + 

72 

4  + 

0 

27 

0 

0 

0 

6.24 

-  3.43 

1.52 

10 

.0 

0 

12 

4 

2 

ROBERTSDAlE    1  E 

93.3 

72.0 

82.7 

99 

18 

68 

8  + 

0 

27 

0 

0 

0 

6.01 

-  3.81 

1.50 

4 

.0 

0 

13 

5 

1 

DIVISION 

82.7 

1.4 

7.47 

-  1.46 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

 JULY  1973 


Day  of  Month 


£>iauon 

(2 

1 

4  1 
*  1 

1 

1 

in 

1 

1 

1 

16  j 

17  1 

18 

19  1 

9il 

21 

22  j  23  I 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

•     •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

85 

•  52 

38 

28 

70 

63 

BELLE  HINA  2  N 

.  lo 

.03 

FALKVIlLE   1  E 

4  69 

*40 

'65 

T 

'08 

.05 

.98 

•  6  I 

*03 

'56 

*66 

09 

'40 

.  1  9 

FLORENCE 

.83 

.01 

!21 

.91 

.09 

.16 

.14 

.54 

.04 

.03 

1.56  . 

hodoes 

HUNTSVILLE  USD  AP 

.72 

'.ol 

HADISON 

9.7* 

!o3 

!54 

.34 

.47 

,06 

.66 

.16 

!o9 

1  .48 

.32 

!l5 

.7* 

.46 

.65 

!84 

1.46 

!o2 

i!i9  ! 

HOULTON  2 

4.36 

.04 

T 

.80 

.46 

.03 

.  16 

.13 

1.  16 

.50 

.21 

.05 

.82 

T 

• 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEM  market  2 

RED  BAY 

.51 

.2 

* 

* 

06 

* 

09 

29 

03 

0*. 

08 

REDSTONE  ARSENAL 

I'.tl 

.09 

1.24 

.04 

.'l3 

1.00 

T 

.35 

,06 

.40 

.02 

.50 

,30 

T 

.60 

.10  • 

RUSSELLVILLE  2 

3.89 

.64 

.76 

.03 

.06 

.80 

.05 

.08 

.07 

.17 

.22 

1.01 

T 

WATERLOO 

13 

36 

*       •  * 

APR ALACH 1  AN 

MOUNTAINS  02 

aCbertville  2  Sf 

9 

BESSEMER  3  SSW 

,48 

■ 

.67 

•Tl 

,43 

.35 

.08 

* 

• 

*27 

1  18 
* 

17 

* 

37 

T 

27 

* 

.79 

•  04 

.  95 

1.36 

.02 

'7? 
* 

■  ^ 

*  ' 

.51  • 

*  'o! 

15 

'02 

1  *  16 

36 

60 

1 2 

1  02 

brio&eport 

3.90 

!oi 

!  15 

.02 

.08 

!24  T 

!io 

.41 

K24 

.03 

.03 

!06 

.15 

,77 

.08 

•  31 

.22  • 

coll insvi lle 

* 

.  36 

* 

.25 

^  *  A7 

• 

FORT  PAYNE 

'an 

*  na 

GARDEN  CITY 

CUNTERSVILLE 

3.9C 

.05 

,04 

!o5 

.54 

.02 

.74 

.39 

.02 

!49 

.06 

.20 

.01 

1.35 

.02  . 

hagella 

7.31 

.32 

.65 

.17 

.07 

.22 

•  11 

.16 

.05 

.69 

.02 

.9'. 

.23 

.26 

.28 

2.23 

.87  • 

ONEONTA 

3.43 

.25 

.18 

.06 

.52 

.06 

,29 

T 

.09 

.05 

1.55 

T 

.  19 

.06 

,13 

T 

PALHEROALE  2  W 

1  •  55 

•  15 

1.20 

.25 

.31 

.  P 1 

■ 

.01 

*  ^ 

,0  . 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

a  AT 

1 L 

- 

*  ?ft 

'n-i 

*R« 

StVRE 

5.61 

.15 

.10 

.98 

.04 

.45 

.05 

2.00 

.50 

.55 

.23 

.30 

.15 

.11  . 

SCOTTSBORO 

2.52 

.35 

.38 

.26 

.60 

.46 

.47 

T 

VALLEY  HEAD 

7 '  t* 

.55 

•'I 

''' 

•  * 

WAftRJOR  S  M 

2ft 

_ 

'  8a 

'nn 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVI L  UE 

ARlEY  3  S 

.46 

'It 

.07 

.01 

• 

1.21 

.45 

1.03 

.70 

.24 

•  01 

* 

AUTAUCAV I L  L  c   3  N 

*  ca 

•  4 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

8  21 

80 

01 

2  '70 

30 

03 

'  *  M 

'22 

*  I  6 

1  35 

1 5 

83 

• 

.  6 

07 

BILLINCSLEY   I  S£ 

5.53 

1.25 

.01 

.02 

U57 

T 

.09 

.35 

!92 

1.22 

!lO 

T 

.35 

!o5 

T 

brdokwooo 

« 'of 

•  \t 

•  18 

*  J' 

.45 

.46 

'Si 

.  17 

3,10 

CARBON  HILL 

1  1  ji 

•  1  * 

'  Aft 

.  1  5 

'  9  A 

'  AA 

•  02  • 

C  ENTRE V I L  L  E 

1  .  1 

57 

*n7 

'nn 

'ft« 

.  53 

*  AA 

*ftrt 

.53 

e 

■ 

93 

* 

m 

C  L ANTON 

53* 

*  20 

1 '  00 

'  30 
* 

45 

'33 

33 

1  60 

35 

40 

'10 

CORDOVA 

7.10 

,60 

!lO 

.82 

.05 

!32 

.75 

1.83 

.12 

.21 

1  .60 

,13 

.07 

.50  . 

OOUB  L  E  S  PR  I NGS 

1  ,  36 

1  ,00 

.17 

■ 

1 .00 

.08 

•  *  ^ 

,06 

.30 

* 

2 .  3 

*  1  R 

'it 

'  11 

'  i 

.05 

GuRC AS 

1 1  *61 

'  '  39 

1 '  34 

30 

'  1  5 

15 

133 

2  67 

• 

• 

31 

' 

*  74 
' 

.  6 

34 

* 

'is 

* 

*05  * 

HALEYVILLE 

4.35 

T 

!<>8 

!03 

,33 

.43 

.27 

!79 

T 

!l9 

.06 

l!77 

; 

HAM  I LTON  3  5 

LAY^DAM* 

.55 

.  50 

.  18 

•  04 

.29 

.29 

.  09 

,03 

•  01 

.07 

1  i02  . 

2*91 

67 

01 

74 

'49 

'25 

"'^21 

10 

05 

26 

MITCHELL  DAM 

3.28 

.44 

.35 

i!oi 

.02 

,21 

.34 

.81 

.05 

.05 

PICENSVlLLE 

PLANTERSVILLE  2  S5E 

2.05 

.30 

.40 

.20 

.20 

.40 

.10 

.45 

PRATTVILLE 

3.66 

T 

T 

T 

.64 

.23 

.51 

T 

.07 

.60 

1.17 

T 

T 

,?6 

T 

T 

T 

T 

THORSbY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

10 .06 

•  '■^ 

2.13 

.17 

1 . 97 

• 

■ 

.96 

.03 

.16 

.26 

1  •  06 

.  5  ' 

.73 

T 

.35 

.74 

.20  . 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8.55 

.36 

1  .26 

.84 

,05 

.60 

1.10 

.13 

.29 

1.73 

.39 

.89 

.06 

.20 

.11 

.46 

.04  . 

VERNON 

5.52 

3.58 

1.35 

.59 

WEST  BlOCTQN 

W I NF 1 E  L  0  2  S W 

7  .40 

•  10 

.73 

•  02 

.89 

1 . 00 

.46 

1.35 

•  62 

• 

1 .32 

.40 

.51 

'  * 

EASTERN  VALLEY  OA 

CALERA  2  SW 

4.10 

.90 

.43 

.73 

1.27 

.58 

.19 

CENTRE   5  SM 

CHILOEHSBURC  WTP  PLANT 

6.45 

.17 

.22 

.02 

.  12 

.66 

.24 

!l2 

.95 

,73 

.32 

1.25 

.25 

.98 

.42 

GADSDEN  STEAH  PLANT 

4.03 

T 

T 

T 

.36 

.07 

.56 

1,77 

,16 

.17 

T 

.04 

.86 

.03 

.01  . 

JACKSONVILLE 

.44 

.20 

.  3 1 

.45 

•  53 

*  3C 

1.62 

leesburc 

? '  7r 

• 

'  1  « 
,  15 

•  20 

' 

.05 

.  06 

.02 

.25 

■  05 

.41 

.  65 

' 

MONTE VALLO 

»  7« 

• 

.49 

•  30 

*  19 

.05 

1.22 

.  17 

*  le 

.14  . 

PELL  CITY  1  NNE 

7  21 

65 

■  '1 

'  Aft 

* 

1.60 

2.10 

.40 

.64 

.16 

' 

SYLACAUCA  4  NE 

3.37 

T 

.24 

.01 

.11 

.04 

.17 

.03 

.64 

T 

.66 

.27 

.36 

.45 

T 

.03 

.32 

T AL  L  ADE  GA 

•  Bo 

*  18 

,21 

.10 

.07 

WALNUT  GROVE 

5  .  70 

1  •  94 

.44 

.80 

.  15 

.72 

.  15 

1  .50 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

2 .85 

.  10 

.05 

•  05 

.06 

.40 

■  20 

•  ^  ~ 

• 

.03 

.06 

.02 

.04 

.04 

•  52 

•  10 

.22 

1.18 

.63 

a  '  7» 

.05 

.30 

>3l 

.67 

.15 

.31 

.  09 

•  05 

.02 

.58 

OADE V I L  Le 

1 . 10 

.03 

.51 

.21 

.24 

.4? 

.46 

•  08 

.73 

.22 

DELTA 

4.S6 

.14 

.09 

.34 

.37 

.74 

.63 

1.62 

.09 

.44 

HEFLIN 

2.92 

.22 

.10 

.05 

.30 

•  50 

•  30 

.60 

.65 

HICMTOwER 

.  20 

•  50 

.50 

.60 

.90 

JORDAN  OAH 

3)51 

■  20 

.02 

1.65 

.65 

.07 

.65 

.15 

!o7 

.05 

LAFAYETTE 

2.45 

.05 

.08 

,37 

•  14 

T 

T 

1.  10 

.07 

.13 

,30 

.21 

MARTIN  DAM 

2.65 

.47 

.37 

,02 

.31 

1.46 

.02 

1.47 

.05 

.04 

.13 

.07 

.16 

.86 

.03 

2  (24 

.16 

•  1 1 

RDCKFuRu  2  NNW 

•  12 

•  28 

T 

.95 

.02 

.34 

•  41 

.95 

2.72 

.03 

.05  . 

ROCK  MILLS 

7  32 

1  *65 

1*61 

1.14 

1.04 

1 ,37 

.46 

THURLOW  DAM 

2.65 

!35 

.05 

.28 

.02 

1.80 

.11 

.04 

wadley 

.76 

.10 

.09 

•  17 

.07 

.22 

.02 

,09 

WETUMPKA 

4.20 

T 

T 

1.66 

7 

T 

T 

.12 

.29 

1 ,48 

.06 

T 

T 

.11 

.13 

.04 

.05 

,06 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

5.06 

.20 

.08 

2,59 

.06 

.34 

,10 

.17 

.67 

.02 

.02 

.12 

.71  . 

DAYTON   I  N 

6.02 

.03 

1 .70 

.33 

.42 

.45 

.60 

.12 

.06 

.32 

.03 

3.25 

.>1  . 

oemopolis  lock  and  dam 

8.19 

l.DI 

!  .51 

.40 

,80 

.11 

,73 

.44 

.06 

.07 

2.66 

.06 

.34  . 

GAINESVILLE 

5.53 

.05 

.05 

.21 

1.09 

.24 

.51 

.  19 

.28 

.61 

.05 

.62 

.10 

.04 

1.49  . 

GREENSBORO 

9.99 

,39 

1.28 

1.34 

.01 

.47 

.51 

,64 

1.84 

.31 

.65 

.41 

1.52 

.0? 

.50 

.10  . 

S««  i*I*ienc«  not**  loUowing  Siaiion  ladaz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


*  1 

5 

6 

7 

«  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13 

u  1 

IS 

1  r 

16  1 

17  1 

18 

19  I 

20  1 

21 

22  1 

23  { 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

1.78 

.  IC 

1 .49 

.  1 5 

'  * 

.90 

.36 

.61 

.04 

T 

!o2 

.01 

isi 

.44 

■  01 

.01 

!94 

l!98 

!ia 

.01 

.02 

7 

.06 

.37 

.32 

1.16 

.76 

.68 

.62 

.25 

.05 

1.97 

.19 

.40 

.?0 

.35 

.66 

.06 

.at 

.18 

.14 

.47 

7 

T 

1.0« 

1.67 

T 

.65 

in 

.07 

3.84 

.10 

.05 

.03 

7 

.02 

.25 

T 

7 

T 

•  07 

.02 

1.42 

1.43 

.85 

.39 

1.16 

.06 

.10 

.  1  2 

.  10 

T 

.73 

.04 

.29 

.70 

2.76 

.23 

.23 

.67 

.66 

1.10 

T 

T 

.53 

T 

.72 

.04 

,68 

.41 

.07 

.58 

T 

T 

.24 

.04 

.12 

.  .11 

.67 

.13 

■  10 

.83 

1.70 

.49 

.3? 

.99 

1.10 

.55 

.05 

.55 

.50 

.01 

.40 

.22 

.05 

' 

* 

.25 

.20 

1 . 70 

.20 

''' 

.40 

1 . 80 

•  20 

.  70 

* 

• 

1.07 

.63 

.03 

1 .0* 

.03 

2.25 

41 

58 

08 

■ 

.63 

.27 

1.04 

.08 

!34 

l!94 

.07 

.15 

.60 

.17 

1.28 

.50 

1.06 

.15 

.19 

.80 

.23 

.30 

.17 

.14 

.20 

T 

.20 

1.39 

.34 

.61 

,55 

.61 

1.50 

.50 

1.79 

a 

.  3 1 

.06 

.66 

,08 

2.78 

1 '  10 

06 

'  30 

19 

60 

10 

38 

*  10 

'  *06 

2.83 

T 

.07 

.08 

.24 

ll73 

T 

.04 

.27 

!09 

2!l2 

,35 

!79 

!o6 

.04 

1  .«0 

1.20 

.12 

!o8 

.27 

.38 

.03 

.!5 

!60 

,06 

!29 

* 

•  05 

1.61 

.15 

.  2 

.03 

Q 

* 

.48 

1.15 

'  ^  1 

'ft« 

10 

'48 

'10 

'35 

'40 

.S2 

.05 

.02 

.24 

.02 

.04 

.02 

.02 

.20 

,60 

.25 

,32 

.a3 

- 

ft? 

1.20 

1.10 

T 

1.50 

1.60 

.20 

.55 

T 

T 

.6* 

.06 

.  16 

.17 

T 

T 

.  14 

.76 

T 

.48 

.14 

T 

1.00 

.05 

.68 

.19 

T 

1 . 50 

.  1 5 

.93 

•  53 

'  78 

■ 

20 

49 

65 

140 

.23 

*33 

.37 

!o9 

!io 

.42 

.05 

.10 

.28 

.06 

.16 

.20 

1 .60 

.60 

.la 

.95 

.05 

.oa 

.59 

.17 

.98 

.03 

.93 

.69 

.41 

1. 35 

1.67 

.  56 

.52 

1 .57 

!l3 

!l7 

.  10 

.17 

.04 

.13 

!o5 

!6S 

!76 

.10 

.05 

.52 

1 .05 

.08 

.95 

.45 

.46 

.29 

.15 

.  1 5 

.28 

.  30 

•  J  * 

.05 

'  fts 

.  36 

.26 

- 

.08 

• 

07 

85 

58 

■ 

'oe 

20 

35 

40 

26 

.03 

.06 

.01 

!42 

.23 

.21 

is? 

!49 

.60 

.46 

1.18 

.02 

!26 

!l9 

l!53 

.53 

!o9 

1.80 

1.90 

.35 

'iso 

.45 

.20 

.15 

!32 

!e' 

!io 

1.87 

.10 

.25 

.  10 

.25 

.35 

1.80 

1.40 

.91     .0«  1.63 

.55 

.32 

.09 

.03 

.22 

.06 

.74 

.86 

1.38 

.06 

.49 

.12 

.04 

,06 

.72 

1.60 

.15 

.15 

.  10 

.50 

.40 

.80 

.20 

.13 

.42 

1.30 

1,30 

.88 

1.25 

T  1.50 

.24 

.18 

.13 

1.62 

.30 

.07 

1.28 

.63 

.27 

T 

.04 

.21 

.20 

1.00 

T 

.  1 1 

.68 

.22 

,22 

.07 

.22 

.99 

.03 

.05 

1.30 

1.05 

.45 

.75 

.20 

1.03 

.60 

.35 

l.OI 

1,05 

.45 

.58 

T         .39  .73 

.06 

1.52 

T 

.68 

.07 

.  14 

.36 

.34 

.14 

.12 

.17 

.02 

1.03 

7 

.07 

.05 

1.50 

.23 

.04 

.09 

.13 

.10 

.63 

.57 

.06 

.11 

.49 

.28 

,75 

.64 

.12 

,22 

HAYhEVILLE 
LIVINCSTQN  2  SM 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NF 
MATMEHS   3  SN 

MlLSTEAO 
MINTER  3  NH 
MDNTcaWERY  WSD  AP 
OftAVlLLE 
PERRVVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

MARftlOR  LOCK   AND  0AM 

COASTAL    PLAIN  0 

ABBEVIl LE    1  NNW 
AL&ERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE    I  SW 
BEATRICE    1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIUCE 
CAMDEN  3  NW 
CMATO^*  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTDNTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAUL4  WUnLIFF  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

CEORCI ANNA 
CUBERTOMN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
HELVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNH 

PHENIK  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 
THOHASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLFY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P 


8.16 
6.86 
5.88 
3.51 


3.43 
4.68 


B.42 
2.39 
3.9S 


2.26 
4.42 

6. as 

5.82 
6.4<> 
6.12 


10.02 
7.43 
7.67 


Sm  i*lH*nc*  no*M  loUowing  Suilon  I 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  DF   1972   .  1973 


ALABAMA 


Station 


TOTAL 


*  *  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

BELLE   MINA  2  N 

FALKVILLE   1  E 

FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

MADISON 

MOUlTON  2 

MUSCLE  SHOALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

*  «  « 


APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WSO  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT 
CDLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVlLLE 
LEEDS 


02 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 


.2 


.5 


See  heference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


03 


MAGELLA 
□NEONTA 

PALMERDALE   2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  S  W 

*         •  « 

UPPER  PLAINS 

ALlCEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 
BILLlNGSLEY   1  SE 

brodkwood 
carbon  hill 
centreville 
clanton 

CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELRQD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  <,  N 


SNOWPALl 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEASON  OF   1972  -  1973 


AUG 


SNQWFALI 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNQWFALI 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEPT 


OCT 


NOV 


1.5 


ALABAMA 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


TOIAl. 

PRECIP- 
ITATION 


1.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  7  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  .  1973 


ALABAMA 


Station 


JULY 


LAY  DAM 

MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THDRSbY   EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 


0*1 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE   <i  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 

MONTEVALLO 

PELL  CITY   1  NNE 

SYLACAUGA   4  NE 

TALLADEGA 

WALNUT  GROVE 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  DN  GD 

SNDWFALl 
IN  DN  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  DN  GD 

SNOWFALL 
IN  DN  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  DN  GD 

NOWFALL 
IN  DN  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  DN  GD 

NOWFALL 
IN  DN  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  DN  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

snowfall' 

IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  DN  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOW?ALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  DN  CD 

NOWFALI 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


.5 

1 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Station 


PIEDMONT  PLATEAU  05 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAY«; 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

  SEASON  DF   1972  .   107^  V^X  I \J  I'M 


CITY 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GO 

**  J  n  L  M  N  u 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

r  A  M  D     U  T  1  1 
UAnK  HILL 

2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CP 

UAUtVILLc 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DELTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HE  F  L  I N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HI  liri  1  UwcR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

JORDAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  ACavcttc 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

MARTIN  DAM 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

OPEL  IKA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

ROCKPQRD  2 

NNW 

5NQWFALL 
L    IN  DN  GD 

ROCK  MILLS 

c 

i 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

THURLOW  DAM 

s 
1 

NOWFALL 
IN  DN  GO 

W4DLEY 

s 
1 

NOWPALL 
IN  DN  GD 

WETUMPKA 

s 

I 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

*         *  * 

PRAIRIE 

06 

CUBA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

DAYTON   I  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

OEMOPOLIS   LOCK  AND 

DAM 

SNOWFALL 
1    IN  CN  GO 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

GREENSBORO 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CD 

HAYNEVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

LIVINGSTON  2  Sw 

SNOWFALL 
I   IN  DN  CD 

MARION  7  NE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


l^lAB 


2.0 


2.0 


e.6 


1.0 


3.5 


I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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IvIAY 


ALABAMA 
JUNE  TOTAL 


2.0 


1.0 


TOTAL 
PBECIP 

rrAiioN 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973 


ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MARION  JUNCTION  2  NE 

SNOWFALI 
1   IN  DN  GD 

MATHEWS   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

MILSTEAD 

SNQWFALl 
1    IN  DN  GD 

MINTER  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3.0 

MONTGOMERY  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.1 

1 

3.1 

1 

ORRVlLLE 

SNQWFALL 
1   IN  ON  GD 

PERRYVILLE 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

PINE  LEVEL 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

SELMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SUTTLE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

UNION  SPRINGS 

SNOWFALL 

1     T  ki    n  M    r  T\ 
i    IN   U  IN   u  U 

13.0 

13.0 

UNIONTOWN 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

WARRIOR   LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 

i    IN    Uri  \jV 

*           4<  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

10.0 

10.0 

ALBERTA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

ANDALUSIA   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

_ 

- 

ATMORE    1  SW 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CD 

T 

2.0 

2 

2.0 

2 

BEATRICE   1  E 

SNQWFALL 
1   IN  DN  GD 

- 

BRANTLEY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

BREWTON  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

6.0 

6.0 

BRUNDIDGE 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

CAMDEN  3  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

- 

- 

CHATOM  3  N 

SNQWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

T 

CLAIBORNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

'•.0 

<t.O 

CLAYTON 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CD 

12.0 

12.0 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

3.0 

See  Heference  Notes  Following  Station  Index 


-  10  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  np   1972  -  1973  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP- 
nATION 

CDTTDNTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

- 

ELBA 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

9.0 

9.0 

ENTERPRISE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

7.0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

B.O 

6.0 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

FRISCO  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 

3.0 

GENEVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

GEORGIANNA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

CILBERTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

6.0 

HEADLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

<t.O 

4.0 

HIGHLAND  HOME 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

15.8 

15.6 

KINSTQN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LOUISVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

10.0 

10.0 

MELVIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GP 

NEWTON 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

OZARK  6  NNW 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PHENIX  city  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

PINE  APPLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

«.o 

4.0 

PITTSVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

I'l.O 

14.0 

RIVER  FALLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

U.O 

THOMASVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

T 

.5 

1 

.5 

1 

TROY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

U.O 

U.O 

WALLACE   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

B.O 

6.0 

WHATLEY 

SNOWFALI 
1   IN  ON  GD 

*.o 

4.0 

*         *  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 

4.5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


-  11  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRECIP- 
ITATION 

CDDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

2.5 

FAIRHOPE  2  NE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GC 

- 

- 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GULF  SHORES  P  0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

MOBILE   WSO  AP 

SNOWFALL 

1  IN  ON  on 

T 

3.6 

2 

3.6 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

3.0 

3.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULV  197} 


Station 

Day  of  Month 

• 
01 
n 

2 

3 

4 

S  1  6 

'i' 

3 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16  1 

17 

IS 

IS 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«         •  * 

NORTHERN  V4LLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

87 

8! 

91 

90 
65 

90 
68 

84 
66 

84 
66 

87 

66 

63 
56 

64 
6 1 

91 

79 
6S 

87 
67 

74 
69 

66 

67 

69 

68 
68 

89 
6G 

69 
67 

89 
68 

91 
7C 

93 
69 

90 
65 

66 
6G 

91 
66 

69 
64 

91 
69 

84 
67 

87.0 
66.8 

BELLE  MIN4  2  N 

MAX 
MJN 

90 
72 

87 
69 

92 
70 

91 
72 

87 
66 

88 
65 

87 
71 

86 
69 

86 
69 

87 

86 

70 

86 

66 

88 
7  ^ 

11 

77 

86 

7C 

69 
72 

90 

92 

92 

93 

94 
72 

91 

90 

69 

72 

68 

92 

88 

6! 

38.7 
69.6 

fALKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

85 

89 
70 

89 

93 

90 
67 

86 
64 

87 
67 

86 
69 

86 
69 

88 

70 

89 

65 
59 

66 
63 

86 
72 

80 
6G 

90 
70 

79 
70 

87 
69 

69 

67 

71 

89 
72 

91 
70 

92 
71 

94 

73 

93 
73 

93 
70 

66 

71 

90 
64 

92 
67 

92 
73 

88 
70 

68.4 
69.1 

Florence 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 
6* 

92 
65 

93 

89 
63 

90 
58 

86 
66 

88 
63 

64 

92 
65 

89 
6  3 

67 
54 

91 
62 

86 
67 

90 
62 

75 
65 

87 
65 

91 
61 

90 

91 
65 

94 

67 

94 
68 

99 
68 

94 
68 

99 
66 

93 
67 

93 
64 

96 
63 

95 
64 

95 

67 

67 
65 

90.6 
64.5 

HUNTSVlLLE  H50  4P 

MAX 
MIN 

91 

87 

91 

9C 

87 
69 

88 
66 

86 
71 

86 
70 

68 

71 

88 

86 

86 

86 

84 

90 
7 1 

78 

86 

87 
7 1 

88 

90 

90 
72 

90 
72 

92 

91 

90 
73 

67 
72 

88 

73 

90 
70 

90 

85 

65 

67.8 
71.0 

MADISON 

MAX 

MIN 

90 

88 
69 

92 

91 
7 1 

87 
67 

89 
65 

87 

70 

87 
69 

89 
70 

88 
70 

86 

86 
62 

86 
66 

85 
7 1 

91 

78 
71 

87 
71 

87 
7 1 

87 

89 
71 

91 
71 

92 
73 

93 
73 

92 
74 

91 
73 

87 
70 

68 
72 

90 
68 

91 
70 

85 

73 

66 

71 

86.3 
70.1 

MOULTON  2 

MAX 

MIN 

Be 

°9 

9". 

90 

85 
67 

88 
65 

85 

71 

85 
69 

89 
69 

90 

86 

86 

91 

89 

90 

80 

86 

92 

90 

90 

92 

93 

99 

93 

90 

90 
7 1 

92 

93 
67 

»4 

89 

86 

69.9 
69,9 

HUSCUE  SHOALS  FAA 

JP 

MAX 

MIN 

87 

85 
69 

91 

92 

89 
68 

87 
64 

B5 
69 

66 
69 

64 

70 

91 

66 

65 
63 

90 

86 

70 

90 

78 
70 

65 
7 1 

68 
69 

87 

91 

92 
7 1 

92 

92 

94 
69 

94 

93 

96 
71 

95 
68 

95 

69 

85 

69,0 
69.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

RED  BAV 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 
70 

9? 
68 

93 

71 

9 1 
69 

9 1 
67 

86 

70 

89 
68 

69 
70 

89 
69 

90 
59 

91 
68 

91 
68 

89 
68 

61 
67 

69 
72 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

91 
71 

94 
72 

94 
72 

92 
72 

92 
69 

92 
69 

94 

67 

92 
68 

67 
72 

85 
74 

90,4 
69.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

93 
67 

90 
65 

9* 
69 

90 
68 

87 
■65 

92 
64 

89 
69 

69 
67 

91 
70 

90 
65 

89 
70 

90 
62 

90 
71 

66 
72 

91 
66 

78 
68 

91 

68 
68 

93 
68 

94 

72 

94 
69 

96 

70 

94 
75 

95 

70 

93 
70 

68 
72 

69 

93 
71 

94 
74 

67 
66 

67 
69 

90.9 
66.7 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 
MIN 

88 

89 

88 

94 

92 
68 

87 
62 

90 
63 

86 
73 

67 
69 

66 

90 
69 

67 

88 

92 

88 

69 

80 

66 

90 
63 

90 

92 

93 

92 

99 

94 

92 

91 

91 

92 

93 

89 

69.8 
66.8 

WATERLOO 

•          *  • 

MAX 
MIN 

89 

87 

93 

93 

88 
65 

90 
58 

88 
68 

90 
66 

88 
65 

92 

86 

85 

90 

69 

69 

79 

86 

91 
6* 

88 

92 

94 

93 

94 

94 

93 

90 

92 

94 

6 1 

93 

68 

86 

89.8 
64.6 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALSERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

83 

89 

91 

88 

87 
66 

88 
66 

86 
69 

88 
66 

85 
67 

88 

87 

63 

88 

83 

87 

85 

86 

62 

84 

70 

86 

87 

89 

92 

91 

67 

66 

65 

7  J 

90 

89 

70 

65 

70 

62 

86. T 
68.8 

BESSEMER  3  5S>I 

MAX 
MIN 

92 

92 

91 

93 

90 
65 

SB 
61 

87 
61 

90 
68 

90 
64 

90 

87 

90 

91 

84 

87 

89 

87 

67 

88 

91 

90 

91 

94 

92 

91 

88 

92 

91 

91 
72 

90 
7 1 

88 
66 

69.7 
68.2 

BIRMINGHAM  W5Q  AP 

MAX 
MJN 

88 

88 
68 

90 

93 

86 
69 

85 

70 

88 

71 

89 
69 

67 
69 

90 

86 

68 
62 

90 

86 
7 1 

Be 

86 
68 

86 
7 1 

86 

86 

88 

89 

92 

94 

91 

90 

88 
70 

89 

92 
7 1 

93 

69 

89 

86.6 
70.2 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

89 

90 

91 

92 

93 
68 

89 
60 

90 
65 

90 
65 

69 
64 

90 

90 

89 

88 

90 

90 

90 
64 

■51 

68 

67 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

88 

90 

91 

91 

91 

90.1 
64.7 

GUNTBRSVILLE 

MAX 
MIN 

at 

fl7 

91 

92 

91 
68 

87 
71 

88 
72 

68 
70 

67 
71 

89 

86 

67 

88 

69 

90 

89 

86 

86 

68 

69 

92 

92 

9* 

91 

92 

91 

91 

92 

92 

91 

86 

69.4 
70.7 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

Bi 

93 
68 

95 

94 

94 
66 

87 
67 

86 

69 

88 
67 

89 
68 

90 

90 

85 

69 

90 

91 

91 
6  8 

82 

69 

88 

90 

91 

94 

99 

95 

93 

93 

90 

89 

93 

93 

86 

90.3 
67,9 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

86 
67 

91 
65 

88 
65 

91 
67 

63 

64 

66 

64 

66 
65 

89 
65 

68 
66 

66 
58 

86 
62 

90 
67 

86 
67 

90 
68 

80 
66 

87 
67 

88 
68 

68 
66 

91 
65 

91 
66 

92 
67 

94 
67 

94 
69 

91 
68 

88 
67 

89 

61 

92 
62 

93 
63 

88 
67 

68,9 
69.4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

87 
67 

87 
66 

90 
66 

90 
69 

85 

86 

86 

65 

84 
67 

88 
67 

85 
67 

85 
61 

89 
64 

87 
72 

88 
69 

85 
67 

85 
68 

66 
68 

87 
69 

68 
69 

88 
68 

89 

71 

92 
70 

90 
70 

89 
72 

66 
66 

86 

70 

66 
63 

90 
66 

64 
67 

84 
69 

87.1 
67.5 

SCOTTSBORO 

MAX 

MIN 

68 
68 

88 
65 

89 
68 

92 
70 

91 

88 

90 

89 

89 

70 

89 
69 

91 
68 

89 

60 

89 
63 

90 
66 

86 
70 

92 
70 

78 
70 

67 
70 

85 

70 

91 
68 

92 
66 

91 
70 

92 
69 

94 
69 

91 
72 

92 
71 

68 
67 

91 
69 

92 
62 

92 
67 

82 
69 

89. J 
67.8 

VALLEY  HEAD 

•  *       •  « 

MIN 

87 

60 

87 

62 

88 
64 

91 
65 

90 
68 

85 
59 

88 
64 

65 
65 

88 
66 

87 
66 

88 
66 

86 
59 

85 

60 

68 
65 

85 
68 

89 
66 

78 
67 

89 
69 

84 
69 

86 
68 

89 
64 

90 
66 

69 
67 

88 
67 

90 
70 

87 
66 

85 

90 
61 

90 
60 

89 

66 
64 

87.2 
64.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

86 

92 

93 

93 

94 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

90 

91 

94 

90 

89 

90 

92 

90 

93 

91 

90 

92 

92 

94 

92 

94 

93 

91.2 

BANKHEAD   LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

9C 

96 
68 

93 
63 

96 
6C 

97 
67 

88 
68 

85 
68 

68 
68 

91 
63 

91 

92 

67 
63 

91 

93 
70 

89 

90 
67 

91 

°e 

89 

90 

93 

94 

96 

96 

95 

94 

94 

70 

94 

94 
68 

94 

74 

95 
67 

92.1 
67.9 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

9A 
69 

91 
6f 

94 

6  9 

95 
69 

90 
71 

91 
70 

90 
67 

91 
67 

91 
67 

93 

90 
64 

91 

70 

91 
7  1 

87 

70 

89 
68 

91 

91 

89 

91 

91 

93 

93 

96 

92 

93 

91 

93 

92 
68 

92 
72 

69 

91. A 
69. » 

Clanton 

MAX 
MIN 

86 

67 

92 
67 

92 
65 

93 
66 

92 
68 

91 
69 

89 
69 

89 
66 

90 
67 

90 
68 

90 

68 
65 

91 

91 
71 

87 

88 
66 

69 
69 

89 
69 

65 

86 

90 

91 

92 

93 

90 

92 

69 

70 

68 

89 
67 

92 
70 

90 
68 

89.8 
68.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 
59 

87 
65 

85 
66 

89 
69 

89 
65 

80 
64 

85 
67 

83 
67 

82 
67 

85 
67 

84 

83 
57 

84 
62 

88 

80 
65 

87 
68 

77 
67 

eA 

67 

67 

66 

88 

88 

87 

90 

90 

88 

66 

88 

88 

91 

71 

83 
69 

69.6 
66.6 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

90 

93 

67 

9? 
6^ 

93 

95 

68 

85 
68 

64 
68 

85 
67 

88 
66 

91 

91 

85 
56 

65 

92 

92 

90 
67 

88 

68 

87 
69 

86 

93 

94 

93 

93 

93 
69 

66 

68 

91 

93 
64 

92 
70 

86 
66 

90,0 
67.2 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

81 

B? 

Bf 

93 

90 
67 

85 
66 

86 
69 

85 
68 

86 
66 

88 

89 

88 

67 

92 

86 

89 

79 

68 
69 

91 
7  1 

91 

90 
7 1 

92 
72 

92 
72 

94 
7 1 

93 

7 1 

92 
70 

91 

7 1 

94 
69 

94 
69 

94 

70 

87 
7 1 

89.4 
66.9 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

88 
66 

92 
67 

90 
67 

93 
67 

93 
68 

83 
65 

88 
65 

84 
69 

69 
65 

68 
65 

90 
68 

68 
56 

88 
56 

93 
65 

67 
65 

69 
65 

82 
66 

86 
68 

92 
68 

91 
68 

92 
68 

93 
68 

92 
68 

94 
69 

94 
69 

91 
68 

90 
68 

92 
64 

93 
64 

94 
64 

86 
70 

39. 9 
66,2 

JASPER  <•  N 

MAX 
MIN 

87 
63 

88 
6* 

Be 
6S 

90 
70 

92 
68 

83 
68 

84 
68 

85 
63 

85 
6S 

68 
69 

87 

70 

65 
62 

85 
64 

88 

71 

62 
67 

69 
67 

82 

70 

89 
69 

69 
71 

68 

70 

89 
69 

89 
69 

90 
70 

92 
70 

92 
70 

89 
70 

63 
69 

87 
70 

69 
66 

90 
67 

66 
71 

67,3 
68,] 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
69 

95 
69 

94 
68 

95 
70 

93 
6^ 

91 
67 

93 
70 

94 

7C 

92 
68 

93 
69 

93 
68 

91 
72 

86 
69 

92 
69 

93 
68 

93 
70 

90 
69 

89 
70 

93 
71 

94 
71 

94 

71 

96 
71 

99 

71 

92 
70 

89 
69 

92 
72 

«4 
73 

95 
74 

94 
73 

93 
72 

92.8 
70.0 

S**  R»l*i»Dc*  Nol*t  FoUowlag  SttUoo  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Stalion 

Day  of  Month 

■age 

2 

3 

4 

5 

6 

7ia 

9 

10 

11 

12 

13  1 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19  1 

i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

THDRS6Y  EXP  ST4TI0N 

MIN 

TUSCALaOSA  FAA  Al> 

MAX 

94 
71 

92 

70 

94 
69 

9S 
72 

67 
70 

85 
70 

86 
71 

90 
71 

92 

70 

91 
71 

90 
70 

90 
65 

92 
73 

89 

71 

88 

71 

90 
69 

86 
70 

86 

71 

90 
73 

90 
73 

91 
71 

92 
72 

94 

71 

94 
74 

92 
72 

86 
69 

90 
70 

94 
72 

93 

70 

91 
75 

86 
70 

90.5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

$7 
66 

93 
70 

92 
67 

93 
67 

93 
70 

86 

70 

86 
68 

87 
68 

90 
68 

90 
69 

90 
68 

87 
63 

88 
62 

91 
70 

90 
70 

68 
68 

89 
68 

90 
70 

88 
68 

91 
71 

91 
71 

93 
70 

93 

71 

95 

72 

94 
72 

92 
69 

69 
69 

91 
70 

92 
70 

92 

70 

91 
69 

90.4 
66.8 

VERNON 

•          *  • 

MAX 

MIN 

97 

71 

94 
68 

96 
66 

97 
69 

95 
64 

88 
68 

88 

70 

90 
70 

90 
67 

90 
60 

91 
70 

91 
59 

95 
69 

92 
71 

91 
67 

89 

70 

91 
70 

93 

70 

94 

96 

70 

98 

72 

97 
71 

98 

71 

97 
70 

96 

7  1 

94 

70 

95 

70 

96 
65 

97 
65 

94 

70 

85 
70 

93.4 
68.6 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTQN   FAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
68 

93 
68 

95 
67 

97 
72 

91 
70 

92 
71 

92 
67 

90 
69 

86 
67 

91 
68 

89 
70 

91 
66 

92 
69 

84 
72 

93 

70 

87 
69 

91 
71 

84 

73 

87 
72 

91 

71 

94 
69 

94 

70 

97 
73 

93 
72 

91 
71 

90 
69 

93 

71 

92 
70 

95 
67 

90 
68 

93 
7  1 

91.5 
69.7 

CALERA  2  SH 

MAX 
MIN 

92 
65 

91 
65 

93 
64 

93 
70 

97 
65 

90 
70 

91 
68 

92 
68 

91 
65 

90 
70 

90 
70 

92 
60 

92 
68 

88 

72 

90 
69 

88 

72 

89 
69 

88 
71 

90 

92 
71 

92 

70 

91 
72 

95 
71 

92 
69 

95 

71 

91 
72 

92 

73 

91 

72 

94 
66 

92 
71 

91 
66 

91.5 
69.0 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 
67 

93 
66 

94 
69 

96 
68 

91 
65 

93 
69 

91 
67 

92 
68 

89 
66 

92 
66 

90 
62 

69 
64 

92 
69 

86 
66 

93 
67 

81 
68 

89 

67 

80 
66 

85 
68 

90 
68 

93 
69 

94 
69 

97 
6G 

93 
70 

94 
66 

89 
69 

91 
66 

94 
64 

96 
66 

69 
70 

90.9 
67,2 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 

66 

94 
66 

95 
7 1 

94 
69 

90 
70 

90 
69 

90 
67 

90 
6" 

90 
66 

87 
69 

90 
64 

93 
68 

92 
69 

91 
67 

89 
67 

90 
67 

90 
7i 

86 

92 
69 

93 
69 

93 

71 

95 

72 

94 

70 

92 
71 

89 

71 

91 
72 

91 
72 

94 
69 

94 

72 

91 
69 

91.5 
69.1 

OADSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

MIN 

92 
69 

90 
69 

93 
71 

93 
70 

88 
68 

89 
68 

9 1 
65 

65 

89 

70 

89 
70 

91 
67 

88 
64 

90 
67 

88 

70 

93 

70 

87 

70 

89 
70 

80 
71 

85 

71 

90 
70 

93 
70 

94 

72 

93 
71 

93 

71 

91 
68 

90 
67 

90 
71 

94 
69 

94 

70 

87 

72 

90 
72 

69.3 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

87 

66 

90 
66 

92 
67 

93 
66 

91 
68 

88 
68 

86 

88 

90 
67 

87 
67 

69 
67 

86 
63 

87 
63 

89 
66 

86 
70 

90 
66 

64 
66 

89 
70 

85 

70 

87 
67 

88 
67 

90 
68 

91 

70 

■/4 
66 

91 
66 

91 
69 

86 
70 

87 
69 

90 
66 

91 
66 

36 
69 

88.7 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 
Mm 

92 
66 

94 
64 

94 
65 

93 
69 

90 
65 

88 

69 

89 
68 

91 
66 

90 
64 

92 
66 

88 
69 

91 
63 

92 
68 

68 

73 

90 
69 

68 
65 

89 
70 

68 
69 

68 

71 

92 
68 

92 
68 

93 
70 

94 
70 

93 
70 

92 
70 

90 
69 

92 
70 

92 
72 

94 
67 

91 
70 

92 
68 

91.0 
68.1 

TALLADEGA 

*          •  • 

MAX 
MIN 

92 
63 

94 
62 

91 
62 

93 
62 

69 
61 

91 
65 

90 
65 

91 
65 

89 
62 

89 
63 

88 
6 1 

91 
62 

91 
65 

69 
69 

90 
61 

90 
63 

90 
62 

69 
66 

86 
62 

91 
65 

92 
62 

90 
60 

91 
62 

91 
61 

90 
65 

90 
64 

86 
61 

91 
68 

92 
63 

90 
62 

69 
6  1 

90.  1 
63.3 

PIEDMONT  Plateau 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
66 

95 
66 

93 

70 

94 
68 

91 
69 

90 
67 

89 
65 

90 
68 

90 
68 

92 
67 

88 
66 

90 
69 

91 

70 

65 
69 

90 
65 

90 
69 

91 
70 

89 

70 

68 
66 

92 
69 

92 
70 

92 

70 

96 
70 

94 

70 

90 
66 

37 

70 

91 
70 

90 
67 

93 

70 

94 

70 

90.9 
66.5 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

85 

61 

90 
64 

90 
66 

90 
68 

90 
68 

86 
68 

87 
67 

86 
65 

87 
66 

87 
68 

89 
67 

85 
66 

87 
62 

89 
69 

83 
69 

88 
65 

87 
66 

67 
68 

82 
70 

85 
67 

86 
65 

87 
68 

92 
68 

94 
66 

86 
66 

88 
66 

85 
63 

88 
69 

36 
66 

90 
68 

83 
68 

87.! 
66.6 

CAMP  HILL  2  Nw 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
64 

95 
66 

95 
69 

94 
70 

90 
70 

88 
66 

90 
67 

91 
66 

89 
66 

92 
67 

87 
66 

89 
68 

92 
72 

85 
71 

90 
66 

90 
69 

91 
70 

89 
7  1 

33 
69 

90 
66 

92 
67 

93 
69 

95 
69 

92 
71 

89 
70 

68 
69 

91 
72 

91 
65 

93 
69 

93 
68 

90. f 
68.1 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

91 
62 

94 
64 

97 
65 

96 
66 

96 
69 

91 
69 

90 
66 

90 
65 

90 
66 

87 
65 

90 
66 

89 
63 

91 
64 

95 
66 

93 
67 

91 
64 

69 
65 

89 
69 

35 

88 
65 

95 
65 

94 
66 

94 
67 

96 
66 

94 
69 

88 
63 

90 
65 

91 
66 

90 
69 

95 

70 

95 
64 

91.7 
66.0 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

92 
68 

95 
68 

94 
66 

95 

70 

90 
69 

87 

70 

90 
68 

89 
66 

90 
66 

92 
67 

88 
69 

90 
65 

92 
69 

66 

71 

90 

70 

90 
67 

92 
70 

69 

71 

88 
7  1 

92 
68 

93 
67 

93 
70 

94 
72 

95 
69 

91 
71 

89 

7  1 

90 

70 

92 
72 

93 
67 

94 
69 

94 

70 

91.? 
69.0 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
67 

95 
67 

93 
69 

95 
68 

94 

71 

92 

70 

91 
70 

90 
69 

88 
66 

90 
70 

90 

70 

89 
73 

92 
72 

90 
72 

90 
67 

91 
67 

93 
71 

90 

71 

38 
72 

90 
72 

38 
63 

92 
69 

90 
71 

92 
69 

90 
72 

86 

70 

90 
68 

91 
72 

92 
67 

96 
71 

94 
66 

91.1 
69.6 

□PELIKA 

MAX 

MIN 

92 
61 

91 
66 

93 
67 

95 
67 

95 
69 

92 
70 

87 
68 

92 
68 

92 
69 

88 
69 

93 
69 

67 
68 

69 
69 

85 
70 

86 
68 

92 
68 

91 
68 

93 
69 

63 
72 

85 
67 

90 
66 

93 
67 

94 

70 

94 
72 

91 

72 

89 
70 

68 

70 

86 
70 

90 
68 

91 
70 

93 

70 

90.3 
68 . 6 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 
64 

92 
62 

94 
63 

94 
63 

93 
64 

91 
64 

89 
65 

89 
61 

91 
62 

90 
63 

69 
64 

88 

60 

89 
62 

91 
63 

87 

66 

83 
62 

90 
66 

86 
66 

67 
66 

88 
64 

88 
64 

91 
66 

93 
65 

96 
64 

93 
65 

91 
64 

69 
65 

90 
67 

91 
67 

92 
70 

92 

66 

90.4 
64  .  3 

RDCK  MILLS 

•          »  * 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
65 

96 
65 

94 
69 

95 
69 

91 
69 

88 
66 

91 
67 

90 
65 

91 
67 

94 

67 

90 
69 

91 

72 

91 
65 

90 
70 

92 
67 

82 
71 

87 
66 

92 
65 

92 
67 

92 
66 

94 
64 

91 
72 

92 
70 

91 
70 

93 
70 

90 
65 

96 
67 

93 
65 

91.5 
67.6 

PRAIRIE 

06 

DAYTON  I  N 

MAX 

Mm 

90 
66 

94 
71 

93 
68 

95 

70 

95 

70 

90 
71 

91 
69 

85 
69 

92 
69 

93 
71 

93 
70 

68 
65 

90 
70 

90 
69 

90 
70 

91 
71 

95 
73 

94 

71 

93 

71 

93 
72 

92 
73 

93 
70 

93 
71 

94 

71 

94 
72 

95 
69 

90 
71 

91 
70 

94 

71 

93 
73 

93 
69 

92.2 
70.3 

DEMOPOlIS  lock  and  DAI' 

MAX 
MIN 

89 
68 

93 
72 

94 
72 

92 
71 

92 
71 

88 
72 

89 
70 

89 
71 

90 
71 

91 
71 

93 
71 

88 

70 

88 
67 

90 
72 

69 

71 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

91 
73 

91 
74 

92 
72 

93 

72 

92 
72 

94 
74 

92 
75 

94 
73 

90 
72 

91 
73 

92 
72 

92 
73 

92 
71 

91.2 
71.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

85 
69 

90 
71 

90 
69 

92 
7 1 

92 
71 

86 
71 

86 
71 

84 

70 

89 
70 

90 
71 

90 
70 

86 
64 

86 
65 

90 
71 

88 
70 

90 
70 

90 
71 

68 

72 

37 
73 

67 
72 

90 
72 

90 
72 

91 
72 

92 
72 

92 
73 

91 
72 

88 
71 

86 
72 

91 
73 

90 
73 

88 
69 

86.9 
70.7 

GREENSSORO 

MAX 
MIN 

94 

92 
72 

93 
66 

94 

7 1 

88 
69 

89 
71 

69 
70 

90 
69 

91 
69 

92 
70 

87 

70 

90 
66 

91 
72 

86 
71 

91 
7 1 

91 
69 

92 
70 

92 
72 

90 

92 
73 

93 
68 

93 
73 

95 
73 

94 
72 

95 
73 

90 
72 

92 
74 

93 
73 

93 

93 

92 
69 

91.6 
10,9 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 
MIN 

90 

93 

71 

94 
69 

93 
70 

94 
71 

90 
66 

91 
69 

92 
69 

93 
68 

93 
70 

92 
71 

90 
63 

90 
72 

91 
70 

93 
70 

95 

70 

95 

72 

96 
71 

39 

72 

90 
74 

93 
71 

92 
72 

93 
72 

95 

71 

95 

72 

96 

73 

86 

71 

90 
70 

94 

72 

90 

73 

92 
69 

92.3 
70.5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

89 
66 

93 
73 

92 
69 

93 
69 

92 
71 

91 
72 

90 
69 

89 
68 

89 
68 

90 
71 

92 
71 

87 
66 

90 
67 

86 

70 

87 

72 

88 
70 

90 
73 

90 
72 

89 
73 

89 
74 

91 
72 

92 
72 

93 
73 

93 
72 

93 
73 

93 
72 

89 
72 

89 
74 

91 
73 

92 

73 

91 
70 

90.5 
71.0 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
72 

91 
71 

91 
71 

91 
71 

89 
70 

89 
68 

91 
66 

90 
68 

90 
68 

85 
68 

66 
68 

68 

68 

89 
71 

86 
72 

88 

72 

91 
73 

90 
73 

90 
72 

64 

72 

85 

72 

39 

73 

90 
73 

90 
72 

38.9 

70.5 

MONTGOMERY  USO  AP 

MAX 

Mm 

92 

72 

94 

70 

95 
7 1 

95 
72 

95 

93 
73 

92 

70 

93 
69 

94 
73 

92 
72 

90 
72 

92 

92 

66 

92 

94 

94 

91 

90 
75 

92 

93 

93 

94 

94 

95 

83 

69 
7  2 

92 

95 
73 

94 
74 

94 
72 

92.5 
72.6 

SELMA 

MAX 
MIN 

94 
75 

94 

74 

95 
72 

95 

72 

95 
74 

91 

70 

92 
71 

93 

73 

92 
73 

94 

72 

91 
71 

92 
71 

93 
74 

95 
72 

90 
71 

94 
70 

94 
74 

91 
72 

93 
73 

94 

75 

95 

73 

94 

75 

95 

71 

95 
75 

96 
75 

95 
73 

91 
74 

95 
72 

95 

75 

93 
74 

93 
72 

93.5 

72. B 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
64 

87 
70 

95 
71 

96 

70 

94 
71 

92 
71 

93 
69 

91 
71 

91 
71 

91 
69 

90 
69 

66 
69 

90 
70 

91 
73 

84 
70 

90 
70 

91 
72 

90 
70 

89 
70 

90 
71 

91 
70 

90 
71 

92 
71 

91 
70 

93 

71 

91 
70 

92 
71 

96 
70 

89 
70 

36 
72 

89 
71 

90.8 
70.3 

S««  R«f»t«nc«  Not«B  FoUowing  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day 

of  Month 

age  : 

1 

2 

3 

4 

5  6 

g 

10  ' 

15 

IS 

17 

18 

■o  ! 

■9| 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

1 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Avei 

•         *  * 

C01ST4L    PL4IN  07 

ANDALUSIl   1  NW 

MAX 
MIN 

95 

94 
64 

95 
66 

95 
64 

95 
64 

93 
68 

90 
63 

69 
60 

93 
60 

,2 
67 

91 
68 

85 
68 

91 
66 

93 
70 

65 
66 

69 

70 

93 
67 

95 
7! 

95 
67 

90 
74 

93 
64 

91 
69 

92 
66 

94 

70 

95 
69 

94 
69 

92 

71 

91 
69 

93 
64 

92 
69 

94 

71 

92.2 
67.0 

4TM0RE   1  SW 

MAX 

MIN 

BE4TRICE   1  E 

MAX 

MIN 

91. 
69 

92 
70 

97 
69 

99 
70 

99 
72 

9B 

71 

96 
70 

99 
73 

97 

70 

97 

73 

99 
72 

98 
63 

97 

72 

98 
70 

64 
68 

96 
69 

96 
69 

94 
69 

94 
69 

95 
67 

93 
66 

92 
67 

95 
68 

96 
69 

92 
67 

93 
66 

97 
66 

97 
66 

96 
66 

96 
67 

97 
68 

95.7 
68.6 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

93 
69 

9» 

70 

95 
67 

95 
68 

97 
67 

94 

70 

94 
71 

95 
70 

93 
63 

93 
68 

94 
69 

96 
67 

93 
71 

92 

71 

94 

72 

96 
68 

95 
69 

96 

70 

95 

7? 

69 

71 

91 
72 

92 
70 

89 
69 

95 

70 

92 
70 

94 

70 

92 

71 

63 
71 

93 

70 

92 
70 

95 
69 

93.3 
69.5 

SREwraN  3  SSE 

MAX 
MIN 

95 

95 
66 

90 

96 
65 

94 
70 

92 
67 

91 
66 

96 
64 

95 
6S 

95 
69 

93 
69 

94 
66 

92 
73 

89 

70 

95 
66 

97 
67 

98 
68 

97 
69 

92 
71 

90 
71 

92 
70 

95 

70 

94 
69 

92 
71 

95 
68 

90 
69 

86 
71 

96 
71 

94 
69 

96 
70 

94 
69 

93.6 
66.9 

CAMDEN  3  NM 

MAX 
MIN 

95 

68 

93 
66 

94 
65 

94 
64 

93 
65 

92 
66 

94 

63 

95 
63 

94 
64 

94 

65 

86 

65 

91 
62 

92 
65 

90 
65 

92 
65 

95 
67 

95 

fr9 

93 

65 

91 
67 

94 
66 

91 
65 

93 
67 

95 

67 

93 
66 

95 
66 

95 
66 

89 

66 

93 
69 

94 

66 

95 
66 

92 
66 

93.0 
65.6 

CH4T0M  3  N 

MAX 
MIN 

94 

93 
64 

94 
60 

95 
65 

94 

60 

a« 

66 

88 

62 

94 
64 

93 
65 

9? 
66 

92 
65 

90 
64 

90 
62 

90 
65 

93 
68 

94 
60 

95 

70 

92 
68 

93 

70 

93 

70 

92 
67 

90 
67 

93 
66 

94 

94 
67 

90 
67 

90 
66 

94 
67 

95 
64 

94 

67 

93 
65 

92.5 
65.6 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

63 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

66 

63 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

87 
71 

83 

70 

63 
71 

86 

71 

89 

72 

90 
70 

66. 1 

ENTERPRISE 

MAX 

MIN 

95 
64 

90 
70 

101 
70 

97 
69 

99 
70 

97 
69 

95 
69 

93 
66 

93 
66 

94 
69 

93 
70 

93 

70 

95 
72 

95 
74 

93 
70 

94 
72 

102 
71 

101 
71 

100 
72 

93 
72 

94 
71 

95 
72 

95 

71 

96 

71 

96 
71 

89 
71 

90 
71 

64 
72 

90 
70 

95 

71 

97 
71 

94.7 
70.3 

EUFAUL4  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

93 
66 

91 
67 

94 
67 

95 
66 

91 
73 

95 
70 

96 

70 

95 
67 

94 
65 

9? 
68 

95 
67 

89 
67 

91 
71 

93 
74 

92 
69 

93 
67 

96 
69 

96 
70 

90 
72 

85 
67 

92 
66 

95 

70 

93 
70 

96 
70 

96 
73 

92 
70 

91 

70 

90 
74 

94 
68 

95 

70 

95 
69 

93.0 
69.1 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

94 
63 

89 
69 

92 
66 

89 
72 

92 
73 

95 

72 

93 
73 

89 
74 

90 
73 

92 
74 

68 

72 

93 
73 

91 
73 

90 
73 

89 
73 

68 
74 

91 
72 

91 
73 

93 
72 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

93 
7 1 

94 
68 

93 
7 1 

95 
68 

92 
70 

92 

70 

90 
68 

91 
67 

93 
69 

93 
70 

93 
71 

87 
66 

91 
69 

92 
72 

69 
66 

91 
69 

93 
74 

94 
70 

94 
71 

91 
71 

92 
71 

91 
72 

89 

70 

93 
72 

92 
71 

94 
70 

91 
72 

85 
73 

93 
70 

91 
72 

92 
70 

91.7 
70.3 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
69 

93 
70 

93 
69 

90 
72 

a7 

70 

85 
69 

91 
63 

91 
69 

92 
70 

87 

70 

86 

66 

90 
72 

69 

71 

91 
72 

92 
69 

92 
75 

91 

70 

91 
71 

92 
74 

92 
72 

91 
73 

93 
69 

93 
72 

92 
72 

91 
73 

87 
72 

92 
73 

90 
72 

92 
74 

91 
73 

90.7 
70.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

96 
73 

94 
70 

95 

70 

94 

70 

95 

70 

90 
69 

92 
66 

91 
69 

91 
69 

91 
70 

86 
67 

91 
68 

93 
73 

92 
72 

69 
67 

93 
72 

94 

70 

94 

72 

90 
73 

91 
71 

*1 
72 

92 
72 

93 
71 

92 
71 

95 

72 

87 
72 

69 
73 

90 
70 

92 
73 

92 
71 

91.7 
70.6 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

94 
69 

92 
69 

95 
69 

95 

70 

93 
70 

94 

71 

95 
71 

94 
68 

95 
68 

9? 
70 

95 
70 

90 
71 

94 
73 

94 
74 

90 
71 

92 
72 

96 
72 

96 
73 

92 
73 

86 

72 

92 
71 

95 

71 

97 
70 

96 
73 

95 

72 

90 
70 

89 
71 

66 
71 

90 

70 

92 

72 

93 
72 

93.0 
70.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
69 

94 

70 

96 
69 

93 
69 

93 
69 

90 
68 

91 
66 

91 
68 

90 
67 

90 
68 

86 
69 

93 
69 

92 
71 

64 
69 

69 
69 

92 

72 

93 

71 

90 
72 

88 
71 

90 
70 

92 
70 

93 

71 

93 
69 

92 
69 

94 
69 

64 

71 

84 
72 

90 
71 

91 
72 

93 
70 

90.9 
69.6 

OZARK  6  NNH 

MAX 
MIN 

PHENIX  CITY  2  .JNW 

MAX 
MIN 

PITTSVIEH 

MIN 

93 
57 

87 
66 

95 
67 

97 
67 

96 
67 

95 

70 

94 
69 

66 

96 
66 

91 
68 

94 
68 

87 
67 

90 
67 

90 

73 

68 
69 

93 
67 

94 
68 

95 
69 

86 
69 

84 
66 

90 
66 

92 
66 

95 

70 

95 

70 

93 
70 

90 
70 

91 
71 

90 
69 

94 
68 

95 
67 

96 
69 

'2 . 3 
67.9 

thdmasvillE 

MAX 
MIN 

91 
66 

93 
70 

93 

70 

92 
69 

94 
7 1 

90 
7 1 

91 
69 

90 

91 
69 

92 
69 

93 
70 

96 
66 

90 
66 

91 
71 

69 
71 

92 
71 

93 
71 

94 

70 

94 

71 

92 
73 

92 
71 

93 
71 

89 

71 

95 
71 

91 
71 

94 
71 

86 
71 

90 
71 

93 
72 

90 
72 

91 
72 

91.5 

TROY 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
70 

94 

70 

94 

70 

92 
71 

93 

70 

92 
68 

92 
67 

92 

70 

93 
68 

86 

70 

92 

70 

93 
73 

66 

72 

90 
68 

93 

71 

94 

71 

93 
71 

87 
72 

91 
72 

92 
71 

91 
71 

94 
71 

93 

71 

93 
71 

68 

70 

81 

71 

90 
73 

91 

70 

93 
72 

92 
69 

91.2 
70.5 

WHATLEY 

•           *  * 

MAX 
MIN 

94 
60 

95 
6* 

96 
62 

97 
63 

93 
68 

94 
67 

93 
64 

95 
65 

96 
67 

98 
65 

93 
63 

93 
63 

95 
64 

98 
65 

97 
66 

96 
64 

98 
65 

96 
67 

96 
66 

94 
67 

97 
66 

98 
69 

97 
69 

98 
68 

95 
65 

95 

66 

96 
69 

95 
69 

92 
70 

95 
70 

97 
70 

95.6 

GULF  oe 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

95 

72 

91 
71 

90 

70 

91 
69 

90 
72 

87 
71 

85 

71 

92 
71 

93 
72 

91 
75 

90 
72 

90 
72 

90 
74 

67 
72 

92 
72 

95 

75 

95 
75 

93 
72 

87 
76 

90 
73 

69 
73 

66 
73 

91 
73 

68 
75 

93 
73 

66 
73 

85 
75 

91 
75 

92 
73 

92 
72 

90 
72 

90.3 
72.7 

CODEN 

MAX 
MIN 

94 

94 

95 

95 

90 

90 

89 

90 

95 

93 

94 

96 

92 

92 

89 

92 

93 

94 

96 

92 

90 

93 

94 

92 

92 

89 

69 

90 

91 

90 

91 

92.1 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

93 
74 

94 
72 

93 
74 

90 
69 

91 
77 

87 
71 

69 
72 

92 
71 

94 

74 

9'. 
73 

91 
74 

91 
73 

93 
76 

67 
73 

91 
76 

93 
77 

94 
79 

9) 

75 

90 
75 

90 
74 

88 
74 

92 
74 

90 
73 

91 
75 

91 
73 

90 
73 

86 
73 

91 
74 

92 
77 

93 
74 

93 
74 

91.2 
73.9 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

91 
73 

93 

74 

92 
74 

92 
79 

92 
71 

91 
77 

91 
78 

89 

78 

67 
75 

69 

79 

90 
73 

91 
78 

MOBILE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

94 

72 

96 
72 

94 
74 

94 
72 

93 
74 

88 
73 

69 

74 

95 
73 

96 
74 

97 
74 

94 
73 

93 
75 

93 
73 

91 
73 

93 
75 

95 
77 

97 
77 

95 
78 

92 
76 

93 
76 

92 
77 

92 
78 

95 

76 

68 

78 

92 
76 

90 
7? 

68 

77 

93 
76 

93 
70 

94 
75 

95 
76 

93.0 
75.1 

RQBERTSDAlE   I  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

95 
73 

98 
69 

96 
71 

96 
68 

93 
70 

93 
70 

69 

70 

89 
68 

94 
69 

96 

70 

96 
73 

93 
72 

94 

74 

94 

72 

90 
72 

94 
72 

96 
74 

99 
73 

95 
73 

94 

73 

92 
74 

91 
76 

93 
73 

95 
74 

69 
72 

93 
72 

91 

73 

65 
73 

92 
73 

93 
73 

94 
72 

93.3 
72.0 

MAX 
MIN 

Sta  n 

noN 

aut  FoUewlDg  Slatl 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  DF   1972  -  1973  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

• 

•        *  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

0 

0 

0 

23<. 

535 

679 

82* 

662 

236 

252 

75 

0 

3497 

BELLE   MINA  2  N 

0 

0 

1 

159 

494 

587 

762 

618 

195 

210 

55 

0 

3081 

FALKVILLE   1  F 

0 

0 

0 

191 

526 

597 

802 

682 

256 

2*5 

98 

0 

3417 

FLORENCE 

1 

0 

I 

193 

582 

701 

862 

661 

234 

260 

81 

0 

3576 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

0 

0 

10 

195 

544 

561 

767 

618 

219 

213 

53 

0 

3180 

MADISON 

0 

0 

2 

180 

540 

571 

759 

601 

206 

206 

47 

0 

3112 

3143 

MOULTDN  2 

0 

0 

2 

125 

513 

583 

775 

612 

2  1 1 

223 

50 

0 

3094 

MUSCLE   SHOAl S   FAA  AP 

0 

0 

7 

179 

597 

657 

828 

659 

243 

260 

79 

0 

3509 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

164 

509 

676 

829 

668 

248 

230 

47 

0 

RED  BAY 

0 

0 

1 

75 

503 

600 

177 

188 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

e 

168 

521 

598 

797 

647 

253 

65 

0 

RUSSElLVI LLE  2 

1 

0 

0 

196 

562 

661 

833 

680 

267 

280 

111 

0 

3591 

WATERLOO 

1 

0 

160 

580 

677 

833 

660 

81 

0 

*         *  * 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

0 

0 

0 

123 

477 

547 

757 

606 

211 

210 

69 

0 

3000 

3220 

BESSEMER  3  SSW 

0 

0 

3 

120 

464 

527 

675 

571 

180 

170 

0 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

0 

0 

9 

135 

486 

534 

749 

629 

217 

228 

48 

0 

3035 

2551 

BRIDGEPORT 

0 

0 

0 

530 

809 

692 

299 

105 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

0 

119 

423 

533 

720 

612 

195 

195 

46 

0 

2843 

QNEONTA 

1 

0 

0 

187 

486 

557 

765 

669 

261 

241 

86 

0 

3253 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

0 

195 

535 

663 

832 

715 

267 

271 

78 

0 

3556 

3211 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

0 

0 

0 

166 

515 

595 

747 

634 

213 

232 

74 

0 

3176 

SCOTTSaORO 

0 

0 

0 

193 

493 

599 

783 

678 

272 

263 

85 

0 

3366 

3096 

VALLEY  HEAD 

5 

0 

0 

2<.3 

547 

628 

847 

736 

314 

314 

148 

0 

3782 

3349 

•         *  « 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

160 

531 

575 

736 

614 

166 

216 

55 

.  0 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

0 

0 

0 

120 

437 

519 

708 

585 

209 

211 

48 

0 

2837 

CENTREVILLE 

2 

0 

0 

543 

541 

690 

575 

168 

195 

51 

0 

2448 

CL4NT0N 

0 

0 

0 

114 

420 

479 

683 

590 

199 

191 

51 

0 

2727 

2541 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

0 

222 

544 

651 

816 

675 

254 

258 

84 

0 

3504 

FAYETTE 

0 

0 

0 

145 

507 

571 

767 

612 

203 

240 

70 

0 

3115 

HALEYVILLE 

0 

0 

0 

184 

527 

665 

799 

667 

241 

244 

58 

0 

3385 

HAMILTON  3  S 

1 

0 

0 

187 

558 

658 

828 

696 

276 

274 

98 

0 

3576 

JASPER  I,  N 

0 

0 

0 

18% 

541 

598 

792 

667 

225 

242 

89 

0 

3338 

PRATTVILLE 

0 

55 

407 

429 

593 

503 

143 

166 

23 

0 

2228 

THDRSBY   EXP  STATION 

0 

0 

I 

161 

511 

515 

682 

627 

219 

44 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

7 

94 

454 

522 

683 

549 

158 

177 

32 

0 

2678 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

0 

118 

423 

490 

674 

555 

182 

196 

44 

0 

2682 

2467 

VERNON 

0 

0 

0 

108 

497 

555 

721 

555 

162 

186 

46 

0 

2830 

*         «  * 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTDN  FAA  AP 

0 

0 

3 

120 

443 

475 

700 

571 

183 

197 

51 

0 

2743 

CALERA  2  SW 

0 

0 

0 

80 

495 

473 

659 

539 

164 

174 

52 

0 

2636 

CENTRE  5  SW 

0 

0 

0 

183 

483 

557 

770 

650 

249 

238 

65 

0 

3195 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

0 

0 

0 

88 

416 

435 

650 

541 

150 

170 

49 

0 

2499 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

0 

0 

0 

152 

462 

568 

759 

651 

259 

228 

50 

0 

3129 

2893 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

0 

0 

186 

480 

564 

761 

652 

270 

2J0 

88 

0 

3251 

SYLACAUGA  4  NE 

0 

0 

0 

97 

434 

450 

653 

579 

178 

191 

48 

0 

2630 

TALLADEGA 

0 

0 

0 

147 

441 

479 

685 

605 

199 

207 

77 

0 

2840 

2542 

*         *  « 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

0 

0 

0 

109 

407 

466 

652 

564 

191 

176 

40 

0 

2605 

ASHLAND 

0 

0 

0 

162 

471 

531 

729 

641 

252 

241 

78 

0 

3105 

CAMP  HILL  2  NW 

0 

0 

1 

133 

426 

466 

695 

608 

228 

216 

82 

0 

2855 

heflin 

1 

0 

0 

201 

513 

588 

809 

692 

288 

271 

125 

0 

3488 

LAFAYETTE 

0 

0 

90 

396 

417 

633 

533 

184 

195 

59 

0 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

50 

335 

429 

598 

507 

145 

167 

33 

0 

2264 

UPELIKA 

0 

0 

0 

111 

393 

445 

662 

598 

211 

195 

52 

0 

2667 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -  1973  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULYJUNE 

ROCKFQRD  2  NNW 

0 

0 

0 

116 

'.26 

470 

664 

584 

175 

192 

55 

0 

2682 

ROCK  MILLS 

0 

0 

2 

133 

'.37 

483 

710 

617 

234 

210 

64 

0 

2890 

*         *  * 

PRAIRIE  06 

nAYTON   I  N 

0 

0 

0 

100 

'.17 

436 

636 

523 

161 

1*2 

34 

0 

2469 

DEMQPOLIS   LOCK   AND  DAM 

0 

0 

107 

'.18 

635 

533 

152 

175 

40 

0 

GAINESVILLE 

0 

0 

0 

124 

458 

543 

673 

564 

152 

177 

46 

0 

2737 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

72 

399 

426 

616 

520 

127 

162 

24 

0 

2346 

2098 

HAYNEVILLE 

0 

0 

0 

106 

'.31 

436 

590 

530 

142 

128 

35 

0 

2400 

LIVINGSTON  2  SW 

0 

0 

0 

107 

435 

486 

662 

515 

142 

175 

32 

0 

25S4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

118 

'.31 

481 

653 

556 

166 

176 

36 

0 

2617 

MINTER  3  NW 

0 

0 

0 

100 

414 

470 

614 

548 

165 

163 

41 

0 

2515 

MONTGOMERY  WSO  AP 

0 

0 

2 

67 

380 

393 

575 

502 

135 

119 

18 

0 

2191 

2291 

SELMA 

0 

0 

0 

A<. 

336 

361 

524 

431 

82 

106 

10 

0 

1694 

1913 

UNION  SPRINGS 

*         *  • 

0 

0 

0 

77 

350 

402 

565 

538 

160 

145 

21 

0 

2298 

COASTAL  Plain  o7 

ANDALUSIA   1  NW 

0 

0 

0 

81 

377 

405 

578 

544 

169 

166 

34 

0 

2354 

ATMDRE   1  SW 

0 

0 

0 

36 

290 

333 

470 

392 

95 

115 

BEATRICE    1  E 

0 

0 

0 

86 

394 

0 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

72 

378 

406 

580 

520 

148 

143 

31 

0 

2278 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

0 

5 1 

317 

337 

484 

422 

106 

92 

IS 

0 

1824 

1853 

CAMDEN  3  NW 

0 

0 

0 

89 

437 

494 

622 

528 

160 

170 

30 

0 

2530 

CHATDM   3  N 

0 

0 

0 

80 

372 

422 

540 

445 

117 

113 

10 

0 

2099 

CLAYTON 

0 

0 

0 

75 

338 

406 

547 

523 

137 

149 

16 

0 

2191 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

59 

338 

370 

517 

495 

116 

117 

IS 

0 

2027 

EUFAULA  WILDLIFE  RFF 

0 

0 

0 

75 

353 

382 

571 

527 

142 

190 

41 

0 

2241 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

58 

359 

388 

554 

506 

141 

139 

23 

0 

2168 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

7<i 

359 

412 

564 

485 

128 

135 

13 

0 

2170 

r.ENEVA 

0 

0 

0 

8 

GILBERTDWN 

0 

0 

0 

63 

396 

434 

581 

464 

119 

147 

33 

0 

2237 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

83 

400 

443 

601 

553 

168 

166 

24 

0 

2440 

1859 

HEADLAND 

0 

0 

0 

<i8 

320 

340 

521 

494 

134 

110 

9 

0 

1976 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

68 

358 

402 

567 

514 

142 

144 

20 

0 

2215 

1918 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

0 

1711 

PHENIX  CITY  2  NNW 

0 

0 

0 

PITTSVIEW 

0 

0 

0 

lO'. 

371 

425 

641 

573 

192 

176 

50 

0 

2534 

THOMASVILLE 

0 

0 

0 

90 

413 

486 

619 

508 

159 

146 

24 

0 

2447 

2067 

TROY 

0 

0 

0 

52 

346 

348 

509 

479 

123 

133 

17 

0 

2007 

1953 

WHATLEY 

0 

0 

0 

33 

371 

390 

569 

475 

119 

ISl 

16 

0 

2124 

•         *  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

'lO 

292 

328 

452 

384 

109 

85 

0 

0 

1690 

CDDEN 

0 

0 

0 

293 

351 

471 

56 

7 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

0 

0 

0 

32 

267 

320 

434 

375 

79 

77 

3 

0 

1587 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

11 

226 

215 

476 

64 

MOBILE   WSO  AP 

0 

0 

0 

33 

284 

308 

442 

368 

86 

75 

0 

0 

1596 

1560 

RDBERTSDALE   1  E 

0 

0 

0 

33 

262 

335 

474 

383 

101 

89 

2 

0 

1679 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
JULY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Nunnber  of  days  v/ith 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

O) 

ion  of 
:t  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
CENTRAL 

.50-. 99 

o> 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

16 

Trace 

q 
o 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM 

wsa 

AP 

6 

0.8 

5.3 

33 

NE 

D4 

89 

91 

67 

75 

5 

4 

7 

5 

2 

0 

23 

61 

7.2 

HUNTSVILLE 

wso 

AP 

15 

1.5 

5.6 

30++ 

22 

31 

90 

91 

68 

75 

2 

3 

3 

9 

2 

0 

19 

6.2 

MOBILE  WSn 

AP 

22 

0.2 

6.2 

29++ 

1 

10 

84 

87 

60 

71 

3 

4 

8 

2 

2 

0 

19 

6.6 

MONTGOMERY 

WSO 

AP 

28 

0.5 

4.9 

34 

SW 

06 

84 

86 

58 

67 

6 

4 

3 

1 

2 

1 

17 

52 

6.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JULY  1973 


.13 

Day  of  month 

Station 

"& 

<D 

Q 

<  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

M 

<s 

AUBURN   ACRDNOMY  FAIIM 

2 

HAX 

Hin 

100 
76 

9* 
76 

106 
76 

106 
79 

105 
79 

106 
80 

105 
76 

105 
71 

1"5 
76 

99 
75 

100 
75 

92 
74 

94 
74 

96 
76 

87 
76 

93 

75 

96 
75 

96 
75 

93 
76 

89 
74 

96 
73 

100 
78 

103 
80 

105 
79 

104 
77 

104 
79 

96 
76 

93 
76 

95 

75 

95 
78 

95 
72 

98.6 
76.1 

4 

HAX 
MIN 

93 
78 

91 
PO 

99 
81 

100 
82 

99 
82 

101 
82 

100 
81 

100 
81 

100 
80 

93 
76 

95 
77 

68 
76 

89 
76 

93 

78 

84 
77 

89 
77 

91 
78 

90 
78 

68 
76 

86 

77 

92 
77 

96 
60 

98 
82 

99 
82 

96 
82 

95 

81 

92 
79 

88 
76 

92 
79 

92 
80 

91 
79 

93.6 
79.2 

8 

HAX 
HIN 

OS 
76 

fi6 
79 

91 
78 

93 
80 

93 
83 

94 
83 

93 
81 

93 
79 

92 
77 

87 
80 

89 
79 

64 
76 

65 
77 

68 
76 

63 
79 

84 
76 

85 

76 

86 
74 

84 
78 

83 
76 

87 

70 

90 
80 

92 
82 

92 
82 

90 
83 

90 
82 

87 
81 

64 

77 

86 
77 

87 
77 

87 
79 

88.2 
78.6 

ENTERRRtSE  3  NU 

<> 

HAX 
HIN 

85 
75 

77 

87 
77 

87 
78 

88 
77 

87 
78 

86 
79 

84 
77 

«7 
•'7 

87 
78 

86 
77 

87 
76 

69 
78 

68 
78 

84 
78 

87 
76 

90 
80 

90 
80 

92 
60 

88 
80 

86 
78 

86 
76 

86 
76 

90 
79 

89 
78 

61 
78 

64 
76 

79 
76 

86 
77 

88 
77 

88 
79 

86.7 
77.9 

HEtOLANO 

<( 

HAX 
HIN 

78 

90 
79 

98 
80 

99 
80 

97 
80 

96 
75 

95 
78 

97 
79 

96 

80 

95 
79 

96 
77 

93 
76 

95 
79 

95 
61 

66 
78 

90 
78 

95 
76 

100 
81 

92 
80 

85 
60 

95 

79 

96 
80 

103 
83 

100 
81 

97 
80 

91 
79 

87 
79 

85 

78 

90 
76 

91 
77 

95 
78 

94.2 
79.0 

PITTSVIEW 

<> 

HAX 
HIN 

94 
76 

S3 
78 

93 
76 

97 
76 

97 
80 

97 
78 

96 
80 

96 
76 

94 
75 

92 
78 

92 
74 

68 
70 

92 
78 

91 
60 

90 
79 

95 
78 

96 

80 

95 
76 

86 
79 

89 
80 

94 
75 

95 
78 

98 
79 

100 
81 

98 
60 

94 
60 

95 
79 

92 
76 

95 

80 

94 
79 

94 
77 

93.7 
77.6 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  'ub.m. 


SlaUon 

Day 

Of  Month 

1^6, 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °i 

•      •  • 

PIEDMONT  PL4T6JU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
MIND 

.23 

3 

.12 
6 

.32 

14 

.10 

10 

.12 
5 

.18 
8 

.17 
4 

.30 
9 

.19 

16 

.18 

11 

.20 

26 

.15 

37 

.27 
3 

• 

1 

• 

2 

.23 
6 

.33 

1 

.11 
1 

.09 
2 

.09 
1 

.37 

I 

.17 

1 

.28 

2 

.20 
2 

.18 

1 

.14 

2 

.15 

1 

.08 

2 

.28 
9 

.22 
3 

.14 

0 

5.59 
188 

•      •  * 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.10 

13 
92 
71 

.30 

17 
102 
75 

.30 

e 

102 
73 

.17 
6 

105 
66 

.32 
28 

102 
73 

.19 
16 
98 
75 

.22 
32 
99 
74 

.20 

19 
96 
73 

.14 
18 
97 
75 

.19 

21 
98 
76 

.44 
45 

97 
73 

.20 
99 
93 
72 

.22 

26 
93 
70 

.29 
62 
95 
75 

.07 
26 
92 
75 

.19 

34 
96 
75 

.19 

36 
99 
75 

.21 

23 
100 
76 

.19 

23 
96 
75 

.35 

33 
97 
76 

.23 

19 
99 
75 

.14 

3 

100 
75 

.44 

17 
92 
75 

.14 

19 
100 
62 

.39 

19 
97 
77 

.26 

24 
102 
76 

.12 

17 
91 
75 

.17 

7 
96 
75 

.24 

6 

103 
78 

.12 

7 

101 
76 

.32 

6 

99 
74 

7.01 
689 
97.7 
73.9 

•       *  * 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.22 

101 
78 

.IS 

101 
76 

.18 

101 
76 

.17 

101 
72 

.19 

102 
78 

.19 

99 
76 

.12 
94 
73 

.18 

103 
75 

• 

.29 

103 
78 

.31 

102 
78 

.18 

103 
75 

.33 

103 
75 

.21 

100 
75 

.03 
92 

70 

.27 

102 
78 

.20 

107 
80 

.33 

106 
79 

.20 

102 
79 

.21 

96 
78 

.  1  1 

103 
76 

.13 
95 
78 

.17 

104 
79 

.21 

103 
79 

.17 

99 
74 

.12 

102 
78 

.17 

102 
80 

91 
77 

.32 

100 
78 

.13 

101 
77 

.09 

103 
77 

.22 

103 
78 

6.028 
100.8 
76.8 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ALABAMA 

JULY  1973 


bl  AiiUJN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

/^/^TTTVTTV 
LUUIN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDI SON 

0063 

03 

W I NSTON 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

C 

PROF.   PALMER  GODSEY 

ALBERTA 

0140 

07 

WILCOX 

^ 

32 

1  4 

87 

25 

1  7R 

7  A 

SIDNEY  J.   HARDY/  SR. 

ALBERTVILLE  2  SF 

0U8 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALtXANOER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  OENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA    1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P,  CILLIS 

ANNISTQN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVlLLE  A  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE   1  SW 

0't07 

07 

ESCAMBIA 

g 

31 

0 1 

87 

3 1 

294 

4P 

4P 

c 

H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0*30 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

9P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SF 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MIC 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

flA 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BRQOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRDN 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1286 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R,  WATSON 

CENTREVI LLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATQM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

BP 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

childfrsburg  wtr  plant 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

9P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TDLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

3A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS  ?  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

6A 

HENRY  F,  KELLEY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

1819 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

47C 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMB I  A 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM   L.  BARTLETT 

DAOEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

73q 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

2  24  5 

r\A 
uc 

MARENGO 

1  0 
X  i 

^  c, 

■a  1 

S  L 

R  7 

0  1 

J  {J 

i  UL 

A  A 

6  A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

80C 

7i 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

oi 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLlFF  PEF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

275£ 

OT' 

CONECUH 

t 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  RQBISON 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

!P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

2840 

01 

M  n  D  G  A  N 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

oa 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

8A 

8A 

C 

H 

PAMELA  D.  GIBSON 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

a 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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INDEX  NO. 

DIVISION 
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DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOIESl  , 

3255 

01 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

5 1 

1  ic 

7A 

7A 

H 

32  71 

07 

BUTLER 

6 

38 

86 

285 

f  A 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

3^30 

03 

U  A  1  k  C  D 

W  A  L  "  C  K 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

3511 

06 

2 

J  £ 

A  ^ 

R7 

220 

A  0 
0  r 

A  D 

OH 

u 
n 

3519 

Q  i  IT  1  CD 

o 

S  1 

0  0 

"a  ft 

445 

7  A 

1  A 

7  A 

f  A 

C  H 

3559 

0  € 

0  A 1  n  y  T  w 
D  A  L    n  1  IN 

Q 

30 

1  7 

ft  7 

A  1 

£ 

7  A 

'  A 

357- 

M  A  D  <;  H  A  1  1 

1  9 

6U 

0  0 

1  V 

Oft 

4  P 

A  D 

n 

357£ 

02 

M  A  D  C  U  A  1  1 

1  "5 
i  C 

34 

O  7 

fi  A 

<50 

1  7 
i  r 

605 

r 

3620 

n  1 
U3 

2 

1  A 

14 

Q  7 

117 

9  5  C 

8  A 

3645 

03 

MAD  TDM 

n AR I  UN 

13 

34 

06 

87 

59 

51£ 

7A 

"A 

C  H 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

"5  A 

A  A 

4o 

5  3C 

37<t8 

06 

LOWNDES 

) 

32 

11 

86 

36 

180 

8A 

SA 

H 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

3775 

Of 

r 1  F  BURN  e 

33 

39 

85 

36 

85C 

8  A 

8Z 

H 

oi 

V  / 

3 1 

S  7 

A  A 
0  0 

0  A 

7  A 

t  A 

7  A 

f  A 

"5  fl  i  5 

U5 

1 1 

33 

J  c. 

0  p 

9  A 

7  A 

'  A 

n  1 

P  K  A  Nk 1  T  N 

1 ' 

34 

9  0 

R  7 
0  f 

ft  z.  n 

7  A 

'  A 

4064 

y  1 

M  A  n  T  Q  nw 
n  A  U  1  J  UlN 

i  ^ 

A  9 

4 1 

(50 

X  R 

60C 

MIC 

M I C 

c  u  1 

m 

r  1  A  Rk  p 

0  1 

ft  7 

22c 

7  A 
f  A 

r 

4209 

04 

L  A  L  nUUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

4226 

03 

WALKER 

2 

54 

8  7 

1 6 

5  2  5 

7  A 

7  A 

'  A 

u 

M 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

7A 

*t  ?  U  ti 

n  ^ 

r  M AMR  P  R  ^ 

u  n  H  <  1  D  u  n  J 

32 

s  ^ 

5  H 

R  R 

?  A 

ft  "3  n 

S  D 

460 ' 

r  M  T 1  TnN 

V  n  1  L  1  U  IN 

7 

32 

R  R 

B  6 

1 

J  i 

A  9  n 

^  A 

A./'s  1  ? 

*t  O  i  7 

f  1  5 

J  F  F  F  F  R  ^ON 

■a 

33 

8  6 

'X  X. 

A  *a  A 

7  A 

'  A 

/.AO"; 

n  A 

rUFRrikPF 

- 

34 

0  5 

A  A 
HO 

5  8  S 

7  A 
'  A 

H  f  V  O 

UC 

C  1 1  mT F  R 

1  "2 
1  J 

o  c 

X  ^ 

A  ft 
0  0 

1  9 

1  AA 

1  oC 

7  A 

/  A 

7  A 

'  A 

H 

4884 

V  / 

Q  A  D  A n  1  ID 

"X  1 
^  1 

4  8 

ft  R 

X  9 

47C 

Q  A 

4976 

01 

M  A  Pk  T  c  n  kl 

nAU 1 oUN 

i  2 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7A 

51U 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

67 

16 

172 

7A 

C 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

3  i  t  V 

n  ^ 

F 1  mHR  F 

1  1 

An 

R  S 

^  Zl  n 

A  D 

0  r 

A  D 

0  r 

6P 

1^ 

uo 

MnMTf^riM  F  R  Y 

1  1 
i  1 

c 

1  A 

ft  A 

190 

7  A 

R  ^  R  Ai 

3 :5  D  *♦ 

07 

r  Hnf  T  AW 

1  1 

1  o 

3  0 

A  ft 

9  7 

7  A 

K  "1  o  1 

uo 

Rill  L  nr k 

4 

X  7 

04 

ft  R 

490 

r 

5439 

06 

M  A  f  RNl 

1 1 

9  7 

ft  R 

3  4 

201 

OA 

5449 

06 

n  A 1  1  A  Q 

U  A  L  U  A  O 

1 

06 

87 

03 

370 

7  A 

7A 

5465 

03 

^  U  T  t  T  n  M 

tn I L  7  UN 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

547E 

OE 

MOBILE 

9 

30 

4 1 

88 

1 5 

211 

M  I  D 

Ml  D 

C  H  J 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

C  HJ 

R  A  "3  I? 
D  D  £  5 

n  1 
u  1 

1  A  UJR  P  Nir  P 

1  <i 

9  0 

67 

ft  7 

66C 

5635 

n  1 
u  i 

1  A  UR  F  Nir  F 

1  c 

9  0 
£7 

8  7 

1  a 
X  B 

645 

6  P 

op 

H 

574S 

0 1 

r  n  1  R  F  R  T 

\«  U  L  D  c  r\  1 

1 2 

J** 

45 

8  7 

37 

536 

MIC 

MIC 

H 

C  Q  A.  *i 

506  ' 

A  1 

1  9 

i  <: 

"XL. 

55 

ft  Cl. 

(50 

9  "7 

725 

5  P 

5  P 

H 

K  ft  "7  (? 

0"7 

V  f 

n  A 1  p 

U  A  L  P 

c 
!> 

20 

8  5 

9  A 
Jo 

210 

7  A 

Q 1  niiN  T 

D  L  u  1 

2 

R  7 

ft  A 

9  Q 
2  7 

870 

7  A 

'A 

H 

6129 

OS 

LEE 

1 1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

6216 

07 

DALE 

3 1 

R  S 

A  7  n 

(^  D 

J  r 

^  D 

J  r 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

6246 

02 

1  P  P  F  P  R  ^  nKi 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

6329 

04 

C  T    r  1  A  T  D 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

6362 

06 

p  p  0  R  Y 
r  C  K  I 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

3A 

6370 

07 

MnNRflF 

1  1  U  IH     LJ  C 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

C 

6398 

07 

R  1  K  (\  F  1  1 

^  W  0  -5  C  L  L 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

6414 

03 

D  T  r  k  F  M  C 
r  i  L     t  IN  J 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

6436 

07 

W 1 LL  UX 

1 

31 

53 

37 

00 

230 

7A 

646^ 

oe 

MnNTnriMFR  Y 

32 

04 

86 

04 

506 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

in 

GH 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

664C 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

sp 

H 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

6832 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

684"^ 

02 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

693"? 

07 

COVINGTON 

e 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

STATION 


OBSERVER 


GENEVA 

GEQRGI ANNA 

GILBERTDWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVULE  TVA 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
HANCEVILLE 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTDWER 

HODGES 

HUNTSVILLE   WSO  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER   4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTDN 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  ?  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  7  NE 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 
MOBILE   WSO  AP 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MOULTHN  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 
QNEDNTA 

OPELIKA 
DRRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT   ROCK   2  N 
PALMERDALE   2  W 
PELL   CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY   2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSfNAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NF 


J  R  BELL 
T.  E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 
J.   A.  BLACK 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 

JAMES  E.  EIDSON 

EDDIE  L.  PEARCE 
JAMES  E  MC  CRAVY 
JOHN  M  DDSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INACTIVE  9/29/71 

MARY  LOU  WILKERSON 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
FRED  W.  WOOD 
MISS   MAYMIE  LANDRUM 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   MARY  K.  LEE 
RUFUS  M,  SEWELL 
B.   B.   WILLIAMSON/  JR. 
JOHN  B.  ARD 


JOHN  0 

ALABAMA 

JACK  R 

AUBURN 

ALABAMA 

HOUSTON 

ERNEST 

ALFRED 

JAMES  M 

HENRY  J 


STDNER  JR 

POWER  CD. 
SNOW 

UNIVERSITY 
POWER  CO. 
FLOYD 
H.  LAND 
S.  ADAMS 
WALKER 
YATES 


ALABAMA  POWER  CO. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LDNNIE  R.  NQRRIS 

RADIO  STATION  WJHD 
EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 
PHENIX  CITY  WATER  WKS 
MRS  GRACE  ONEAL 

MRS.   EVA  R.  RAY 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
SAM  P.  RUSSELL 
THOMAS  E.  FISCHER 
MURL  0  FRANKLIN 
MRS  S  D  WREN 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORD  C.   MC  COOL 
JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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LUUIn  1  I 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a, 

U 
H 

PRECIP. 

> 
u 

SPECIAL 

{SEE  NOIESl 

ROBERTSOALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD   2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN   T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

rK ANKL I N 

12 

34  31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIn   STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34  17 

85 

58 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

730^1 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCQMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31  07 

85 

36 

24B 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87 

11 

145 

7A 

J.   F.  SUTTLE^  JR. 

SYLACAUGA   4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

802'' 

04 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

C.   D.  WEAVER 

THOMAS V I L  L  E 

8178 

07 

CLARK 

13 

31  55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

C 

LEROY  GATES 

THORSBY   EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONE  Y 

8259 

01 

MAD  I  SON 

12 

34  54 

86 

44 

750 

c 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED,   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87 

35 

152 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8^38 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85 

43 

455 

8A 

3A 

H 

ELLIS  8.  MEINSLER 

UNIONTOWN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87 

31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34  34 

85 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

C   £  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88 

07 

190 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  B,  WHEELER 

wadley 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85 

34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE   2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

8  1 

12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

Z 

34  04 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

867C 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86 

57 

640 

7A 

C 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR   LOCK   AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87 

50 

110 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTDN 

8809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIFLD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87 

50 

469 

7A 

ROBERT  A.  MOORE/  JR. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 -CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA     il-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  8/30/73-900 


-  23  - 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
savins  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  :  Chesterfield  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
 ~  ' — "      Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  -are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     ftnission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Pi-ice:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


iiT^'lJ^^^^^'t''  ^^j^K'^.?^?  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPRRATUKE 
FKISCU  CITY  99       HATE  12 

nwFST  TEMPFKATURF 

2       STATIflNS  50        HATE        22  + 

GREATEST   TtlTAL   PRFC  I  P  I  T  AT  I  UN 
FRiSCd  CITY  7,86 

LFAST   THTAt.  PRECIPITATION 
FUFAULA   WILULIFE  KEF  ,84 


GREATEST   1   DAY  PRFCIPITATIDN 
MATHFwS   3   SW  3,95     l'-ATE  12 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ALABAMA 
AUGUST 


Temperature 
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NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

87. 7M 

63.  IM 

75. 4M 

95 

31  + 

0 

0 

0 

1.98 

1.50 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

BELLE   MINA   2  N 
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65.0 

76.6 

94 

29 

57 

23+ 

0 

11 

0 

0 

0 

2.08 

1.08 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

F4LKVILLE    1  E 

B7.9 

64.0 

76.0 

93 

29* 

53 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

4.20 

1.55 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

FLORENCE 

B9.4 

61.0 

75.2 

95 

28  + 

52 

22 

0 

1^7 

0 

1.47 

.41 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

HUNTSVILLE   WSO  AP 

B7.B 

67.8 

77.8 

-  2.4 

93 

30+ 

60 

23 

0 

10 

0 

0 

0 

.93 

-  2.36 

.32 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

MADISON 

88, 4M 

67. DM 

77. 7M 

-  1.8 

95 

28 

59 

23 

0 

0 

0 

0 

2.48 

-  1.36 

.92 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOULTON  2 

89. 9 

65.5 

77.7 

96 

28 

55 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

1.57 

.71 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

87.8 

65.5 

76.7 

94 

11 

56 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

2.92 

1.46 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

NEW  MARKET  2 

RED  BAY 

90. IM 

65. 3M 

77. 7M 

97 

11 

55 

22 

0 

20 

e 

0 

0 

1.96 

.81 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

89,8 

63.4 

76.6 

98 

28 

53 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

1.19 

.50 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

RUSSELLVILLE  2 

88,6 

60.0 

74.3 

94 

28 

53 

23  + 

0 

13 

0 

0 

0 

2.00 

.51 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

WATERLOO 

89.9 

61.3 

75.6 

97 

11 

50 

3 

0 

17 

9 

0 

0 

1.10 

.66 

13 

.D 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

76.4 

-  3.2 

1.99 

-  1.56 

.0 
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APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 
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76.7 
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22 

6 

0 

0 

0 

—  1.16 

2.17 

14 

•  0 

1 
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89!  1 

64. '5 

76.8 

92 

13  + 

57 

22 

0 

12 

8 

0 

0 

3.23 
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1 

.0 

0 

7 

3 

0 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

86,9 

67.5 

77.2 

-  3.9 

91 

31  + 

60 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

5.41 

.56 

1.62 

13 

.0 

0 

e 

4 

2 
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88, S 

68.3 

78.4 

93 

28 

62 

23 
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0 

3.21 

1.11 

14 

.0 

0 

7 

2 
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ONEONTA 

89,1 

76*6 

30 

5  7 

21 

16 

0 

0 

0 

2.16 
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9 

.  0 

4 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

88.5 

6l!4 

75.0 

-  3.2 

94 

30+ 

54 

23 

0 

9 

0 

0 

0 

1.93 

-  2.22 

.67 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

87,0 

63.5 

75.3 

92 

29  + 

54 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

2.88 

1.66 

14 

.0 

0 

3 

2 

2 

SCOTTSBORD 

89.2 

64.0 

76.6 

-  1.9 

95 

29  + 

55 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

3.14 

-  .49 

2.97 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

VALLEY  HEAD 

86.3 

60.5 

73.4 

-  3.8 

93 

29 

50 

22 

0 

0 

4.34 

.47 

2.81 

13 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

76.2 

~  2.3 

3.24 
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.86 
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UPPER   PLAINS  03 
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89.7 
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76 . 3 

95 

1 3 

56 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

4,35 

1.56 

16 

.  0 

0 

5 

4 

1 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

90. IM 

64, 9M 

77. 5M 

95 

11 

58 

24+ 
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0 

0 

0 

4,53 

1.59 

2 

.0 

0 

8 

3 

1 

CENTREVI LLE 

90.0 

66.0 

78.0 

-  3.0 

95 

26 

56 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.97 

1.02 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

CLANTON 

88.9 

65.9 

77.4 

-  2.6 

94 

29 

58 

24  + 

0 

13 

0 

0 

0 

1.29 

-  3.37 

.30 

14 

.0 

0 

7 

0 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

86.1 

62.9 

74.5 

95 

10 

54 

22 

0 

7 

Q 

D 

4.40 

1.60 

13 

.0 

0 

7 

2 

2 

FAYETTE 

87.8 

62.2 

75.0 

97 

12  + 

53 

22 

0 

10 

0 

0 

0 

5.86 

2.00 

14 

.0 

0 

9 

4 

I 

haleyville 
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77.1 

94 

8 

58 

23  + 
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0 
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4.95 

1.32 
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.0 

0 
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3 
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HAMILTON  3  S 

88.9 

61.1 

75.0 

95 

12 

52 
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0 

0 
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3.07 

1.81 
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.0 

0 
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1 
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75.4 
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11 

57 
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1.74 
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1 
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89.9 

69.  1 
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11 
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2.95 

-  1.86 

.71 
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3 
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82.6 

64.1 

73.4 
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88.5 
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77.5 
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26 

58 
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4.18 
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1.38 
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VERNON 
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78.3 
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2.91 
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.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

76.7 
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67.1 

78.0 
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78.4 
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63.4 

77.0 
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29  + 
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22 
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5 

1 

1 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

89.3 

66.5 

77.9 

94 

31  + 

58 

23  + 

0 

15 

0 

0 

0 

3.33 

1.45 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

88.6 

66  4 

77.6 

"  1.8 

95 

6 1 

22 

" 

12 

0 

0 

0 

1,37 

.93 

17 

.  0 

Q 

PELL  CITY  1  NNE 

86.8 

64.1 

75.5 

91 

30 

56 

25  + 

0 

6 

0 

0 

0 

3,51 

.68 

2 

.0 

0 

9 

4 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

89.5 

65.3 

77.4 

93 

30  + 

56 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

3.06 

1.11 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

TALLADEGA 

88. 3 

61.3 

74.8 

-  4.9 

93 

30+ 

54 

23 

0 

12 

Q 

0 

2.54 

-  1.54 

.72 

7 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

77.1 

-  2.3 

2.76 

-  1.43 

.0 

*       «  * 

PIEDMONT   PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 

89.5 

67.5 

78. 5 

95 

29 

60 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

2.53 

.70 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

ASHLAND 

85.1 

65.0 

75.1 

89 

31  + 

59 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1.23 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

CAMP   HILL   2  NW 

88.9 

65.5 

77.2 

93 

31  + 

58 

22 

0 

12 

0 

0 

3.43 

.76 

1 

.0 

0 

8 

3 

0 

HEFLIN 

89.3 

63.1 

76.2 

96 

31 

55 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

3.76 

1.25 

9+ 

.0 

0 

8 

2 

2 

LAFAYETTE 

88.9 

66.4 

77.7 

94 

28 

59 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

3.24 

.77 

29 

.0 

0 

9 

3 

0 

MARTIN  DAM 

88.8 

68.5 

78.7 

94 

30 

63 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

3.29 

-  .61 

1.33 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

OPELIKA 

88.1 

66.0 

77.1 

93 

1 

60 

23 

0 

9 

6 

0 

0 

5.11 

2.53 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

89. 1 

65.0 

77.1 

94 

29 

56 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

3.94 

1.68 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROCK  MILLS 

89.3 

64.9 

77.1 

95 

29  + 

59 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

3.39 

1.18 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

77.2 

-  2.4 

3.64 

-  .90 

.0 

Precipitation 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SuUcn 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

e 

a 

Lowest 

« 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

■3 
ll 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Ma«. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  o 

g 

0 

1.00  or  More 

SS 

si 

S  k 

8  J 

•li 

*       •  • 

PRAIRIE  06 

DiYTON   I  N 

90  ■  3M 

67.8m 

79  •  IM 

95 

12* 

It 

0 

0 

0 

9.19 

1.68 

10 

.0 

0 

7 

5 

1 

DEMClPnilS   LOCK   ANO  DAM 

89.1 

68.5 

78.6 

94 

12  + 

62 

23  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3.87 

.36 

2.43 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

GAINESVILLE 

86. 7M 

67. 2M 

77. OM 

92 

12 

59 

23  + 

0 

0 

0 

0 

4.22 

1.76 

1 

.0 

0 

5 

.  3 

2 

GREENSBORO 

90.2 

68  •  3 

79,3 

_  2.6 

95 

9  + 

60 

22 

Q 

19 

0 

0 

0 

4.10 

.  24 

1 .98 

1  7 

.0 

^ 

2 

^ 

HAYNEVILLE 

LIVINCSTQN  2  5M 

90.2 

66 .  8M 

78 ,  5M 

95 

11 

59 

22 

21 

0 

0 

0 

2.74 

1.21 

lo 

.  0 

1 

MARION  JUNCTION   2  NE 

88.7 

68,3 

78.5 

93 

29* 

60 

23+ 

0 

1 2 

0 

0 

4.27 

1.61 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

MINTER   3  NH 

86.: 

68.6 

77,6 

90 

29  + 

62 

23+ 

0 

3 

0 

4.52 

.95 

2 

.0 

0 

e 

5 

0 

MnNTGHMERV   WSO   AP  R 

91.2 

70.6 

80.9 

.8 

94 

28  + 

64 

23  + 

Q 

26 

0 

2.73 

-  1.37 

1.25 

1 

•  0 

8 

5ELMA 

91.9 

69,8 

80*9 

.  7 

96 

11 

6 1 

22 

Q 

26 

3.34 

_  1,83 

.75 

•  0 

7 

3 

UNION  SPRINGS 

89.5 

68,5 

79,0 

-  1.8 

94 

30  + 

6 1 

22 

Q 

18 

0 

0 

0 

5.41 

.83 

2  13 

•  0 

DIVISION 

79.0 

-  2.3 

4  04 

.00 

.0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

89,8 

65,3 

77.6 

94 

12  + 

59 

24 

0 

20 

c 

0 

2.99 

.77 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

ATMORE  1 

BEATRICE   1  E 

65, CM 

M 

59 

22 

0 

8 

3.83 

1.58 

14 

•  0 

8 

2 

BRANTLEV 

90.8M 

65, 9M 

76  •  4M 

94 

29 

59 

23  + 

0 

0 

0 

8 

6.32 

1.00 

1.68 

16 

8 

1 1 

2 

BREWTON  3  SSE 

91.2 

65  ,9 

76.6 

-  1.9 

95 

13  + 

58 

23  + 

0 

23 

0 

0 

0 

4.16 

-  1.61 

1.10 

16 

'  n 

8 

9 

2 

2 

CAMDEN  3  NW 

89.9 

62,9 

76.4 

94 

9 

56 

23  + 

0 

19 

0 

0 

8 

5.74 

1.61 

1 

.0 

0 

8 

4 

2 

CHATOM   3  N 

62,6 

M 

55 

22 

0 

0 

6.16 

1.70 

14 

.0 

0 

9 

4 

3 

CLAYTON 

88.7 

68 , 5 

78.6 

92 

22  + 

63 

23* 

0 

14 

e 

0 

0 

1.25 

-  3,64 

.43 

2 

•  0 

8 

4 

8 

0 

ENTERPRISE 

90.5 

68,6 

79.6 

97 

1 

62 

22 

0 

20 

0 

0 

8 

3.70 

1 .03 

6 

•  0 

8 

7 

2 

I 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

92.6 

66.8 

79.7 

97 

I 

58 

22 

0 

27 

0 

0 

8 

.84 

.26 

6 

•  0 

0 

5 

8 

0 

EVERGREEN 

89.5 

69.8 

79.7 

94 

12 

65 

24+ 

0 

IS 

0 

0 

8 

4.35 

1.80 

1 

.0 

0 

11 

3 

1 

FRISCO  CITY 

89.3 

66,'! 

77.9 

99 

1 2 

59 

25  + 

0 

14 

8 

0 

8 

7.86 

2.69 

2.20 

27 

.0 

8 

12 

5 

3 

GENEVA 

CI LBERTOWN 

88.4 

67,3 

77.9 

92 

11  + 

59 

22 

0 

10 

0 

0 

8 

5.92 

1.15 

16+ 

.0 

8 

10 

2 

GREENVILLE 

90.1 

68, 1 

79.1 

-  2.0 

93 

30+ 

62 

23  + 

0 

20 

0 

0 

8 

5.79 

.66 

2.32 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

HEADLAND 

90.9 

66,7 

79.6 

96 

28 

61 

22 

Q 

24 

0 

0 

8 

3.51 

1 . 00 

9 

.0 

8 

g 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

69.5 

67,7 

78.6 

-  2.0 

95 

29 

62 

22 

Q 

17 

0 

0 

0 

3.53 

_  1,27 

1.28 

7 

.0 

8 

5 

4 

1 

OZARK   6  NNW 

90.7 

67 , 1 

76.9 

_  1 ,  g 

95 

27  + 

56 

22 

Q 

24 

0 

0 

8 

2.10 

_  3,7^ 

.75 

2 

8 

5 

2 

Q 

PHENIX   CITY   2  NNW 

PITTSVIEW 

91.3 

65,7 

76.5 

96 

J 

57 

23 

0 

23 

e 

0 

8 

2.69 

.71 

14 

.0 

8 

6 

2 

0 

thqmasvillE 

90.2 

67,1 

76.7 

-  1,9 

94 

28  + 

59 

22 

0 

19 

0 

0 

8 

2.63 

-  1.79 

.75 

18 

0 

6 

2 

0 

TROY 

89.1 

68,2 

78.7 

-  1.7 

93 

1 1 

62 

22 

0 

16 

0 

0 

8 

4.62 

-  .56 

1.52 

26 

•  ^ 

0 

7 

3 

2 

WHATLEY 

93.6 

63,0 

76.3 

96 

28  + 

56 

22 

0 

31 

8 

0 

8 

4.20 

2.25 

2 

.  0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

78.6 

-  2.2 

4.11 

-  1.09 

.0 

•       *  • 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

88.6 

70,4 

79.5 

92 

27+ 

63 

22 

0 

17 

6 

0 

0 

4.41 

.99 

10 

.0 

0 

11 

3 

0 

cnoEN 

88. 5M 

M 

92 

28+ 

15 

0 

6.81 

1.57 

29 

.0 

0 

10 

5 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

89.9 

70,8 

80.4 

-  1.0 

94 

21 

63 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

4.30 

-  2.04 

1.33 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

FORT  MORGAN 

89.9 

75,5 

82.7 

94 

22  + 

70 

27 

0 

19 

0 

0 

0 

5.11 

1.37 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

MOBILE   WSD  AP 

90.6 

72,2 

81.4 

-  .1 

95 

21 

66 

23  + 

0 

22 

8 

0 

0 

5.46 

-  .98 

1.23 

7 

.0 

0 

12 

4 

2 

ROBERTSOALE   I  E 

90.7 

69,4 

80.1 

95 

22+ 

62 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

6.51 

-  .78 

.92 

1 

.0 

0 

15 

6 

0 

DIVISION 

80.6 

-  .7 

5.43 

-  .83 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NOKTHEHN  VILLEV 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


ITHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
F>IKVILLE  I  E 
FLOHENCE 
HOOCES 

HUNTSVILLE  W50  &P 

MADISON 

HOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

DEO  BAV 

ftEOSTDNE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


2.«» 
1.57 
2.92 


.18 
.02 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM  MSO  AP 
BOAI 

BRIDGEPORT 

C0LL1N5VILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

HACELLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  5UBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  9  W 


.73 
.18  .95 
.01     .93  .01 


.06  .01 
T  .65 
1.90 


1.33 
1.67 
.17 
.07 


T  .12 
.27     .17  .11 


UFFER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAU6AVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  0AM 
SILLINGSLEY  1  SF 

BRQDKHOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTHN 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORCAS 

HALEVVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  »  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

TH0RS8Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  8L0CT0N 
WINFIELO  2  SW 


1.02  .30 
.10 
.15  1.57 


4.40 
3.17 
9.68 
3.79 


3.07 
1.74 
1.57 


2.69 
2.95 
3.06 


.40 
.53 
2.34 


.66 
1.75 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  w 
CAlERA  2  SW 
CENTRE  9  SW 

CHILDERSBURG  wTR  PLANT 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 

MONTEVALLO 

PELL  CITY   1  NNE 


SVLACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


.04  T  1.57 
■12  .69 


.19 
.55 
2.55 


PIEDMONT  Plateau 

ALEXANDER  CITY 
ASHLANO 

CAHP  HILL  2  NW 

OAOEVILLE 

DELTA 

HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 

OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  0AM 
WAOLEY 

WETUMPKA 


3.07 
3.24 
3.29 


2.53 
.13  1. 
.37   I. 01 


.39 

.37     .13  T 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

DAYTON  I  N 

DEHDPOLtS  LOCK  AND  0AM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


6.99 
3.19 
3.87 


'I  toUowLng  SiaUon 


DAILY  PRECIPITATION 


M4VNEVILL6 
LIVINGSTON  2  5W 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATNEWS   i  SW 

MILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WSO  4P 
ORRVULE 
PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINCS 
UNIONTOWN 

HARRIOR  LOCK  ANr  DAM 


2.7« 
2.00 
».2T 
9.91 

3.05 

«.:2 

2.73 

S.3« 

3.13 
3.3« 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


3.95 
.56 
.07 
.0* 


.90 
.07  .57 
.U  1.22 


19     20  21 


22    23  24 


.24  2.52  .55 

l.*7 

.07 
2.00 
.B«  .07 

.40  1 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   L  NNH 
ALBEKTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATHORE  1  SW 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREMTQN  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CAMDEN  3  NH 
CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFPEE  5PRINCS  2  NM 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  HILOLIFE  REP 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEOROIANNA 
GILBERTOWN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

nehton 
ozark  6  nnm 

phenik  city  2  nnm 
pine  apple 
pittsviek 
river  falls 
thohasville 

TROY 

WALLACE  2  E 
HMATLEY 


3.05 
5.92 
5.79 
3.51 
3.53 


2.69 
2.«! 
2.63 


.97 
.28 
.75 


.42  .0*  .19 
.06  T 


.19 
.03  .05 


1.50 
.17 


.17     .66  1.00 


.97 

.20  T 


GULF 

BAY  NINETTE 
CDOEN 

FAIRHOPE  2  Nl 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


Sm  r«ta*«ac«  not**  lolkwkng  SiAtion 
-  S  - 


DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Station 

Day  oi  Month 

o 
tn 

2 

3 

4 

5 

6 

i 

8  j 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

«         «  « 

NORTHERN  VALLEY 

Dl 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

55 

61 

66 
59 

87 
62 

89 
64 

84 
66 

89 
66 

87 
64 

89 
65 

88 
65 

85 
65 

84 
67 

84 
58 

86 
62 

81 
63 

87 
59 

92 
65 

87 
61 

89 
64 

89 
64 

95 
63 

95 
65 

95 
66 

87.7 
63.1 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

87 
71 

83 
6* 

S4 
59 

85 
60 

87 
60 

SB 
65 

91 
66 

86 
69 

89 
69 

85 
69 

91 
67 

91 
68 

86 
66 

85 
68 

85 
63 

87 
63 

87 
67 

86 

67 

87 

91 
63 

88 
65 

65 
5  7 

87 
57 

88 
61 

90 
68 

90 
66 

93 
66 

93 
68 

94 
67 

93 
65 

90 
66 

88.2 
65.0 

FALKVIllE   I  E 

MAX 
MIN 

87 
71 

88 
72 

84 

57 

S3 
56 

65 
57 

87 
59 

90 
66 

93 
67 

93 
69 

86 
69 

91 
67 

91 
68 

90 
71 

87 
69 

87 
66 

65 
62 

89 
63 

79 
66 

86 
64 

87 
61 

90 
62 

82 
53 

83 
59 

88 
61 

89 
64 

90 
63 

89 
65 

91 
66 

93 
66 

92 
64 

91 
64 

87.9 
64  .0 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

84 
66 

84 
56 

S3 
63 

85 
53 

85 
55 

90 
58 

92 
63 

86 
68 

93 
65 

92 
65 

95 
64 

94 
66 

88 
64 

66 
62 

86 
58 

88 
58 

B5 
63 

86 
61 

90 
60 

94 
62 

92 
59 

85 
52 

90 
53 

92 
59 

91 
64 

92 
62 

94 
63 

95 
63 

91 
62 

87 
6 1 

93 
63 

69.4 
61.0 

HUNTSVILLE  WSD  AP 

MAX 
MIN 

86 
71 

83 
67 

83 
62 

85 
63 

85 
64 

87 
67 

89 
69 

66 

70 

87 
70 

89 
71 

90 
71 

90 
71 

86 
71 

87 

71 

86 

66 

88 
66 

80 
69 

88 
69 

89 
65 

91 
65 

84 
68 

85 

62 

89 
60 

88 
65 

90 
70 

90 
69 

92 
69 

93 

71 

93 

70 

93 
69 

91 
70 

87.8 
67.8 

MAOISarl 

MAX 
MIN 

85 
71 

84 
65 

83 
61 

65 

61 

85 
63 

89 
68 

87 
69 

87 

70 

90 
71 

91 
71 

91 
71 

86 

70 

67 
69 

86 
65 

88 
65 

84 
67 

88 
68 

89 
65 

92 
64 

SB 
67 

85 
60 

89 
59 

88 
64 

90 
71 

89 
66 

92 
69 

95 
71 

94 
69 

94 
69 

92 
70 

88.4 
67.0 

HOULTQN  2 

MAX 
MIN 

87 

71 

85 
66 

B5 

60 

87 
60 

90 
59 

90 
65 

91 
66 

89 
69 

90 
69 

91 

70 

93 
68 

91 

70 

88 
69 

88 
69 

89 
67 

90 
64 

84 
65 

86 
67 

90 
64 

93 
64 

90 
67 

87 
55 

88 
56 

90 
62 

92 
69 

92 
66 

95 
67 

96 

70 

94 

66 

90 
66 

95 
64 

69.9 
65.5 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

86 
6B 

82 
65 

84 
60 

84 
60 

66 
60 

67 
63 

90 
66 

87 
69 

92 
70 

91 

70 

94 
70 

93 

70 

89 

70 

87 

70 

65 
64 

86 
64 

82 
68 

86 

67 

87 
65 

91 
66 

82 
66 

83 
60 

86 
56 

87 
62 

69 
69 

90 
66 

92 
67 

92 
66 

89 
65 

90 
66 

93 
64 

87.8 
65.9 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

RED  BAY 

MIN 

85 

71 

84 

60 

S3 
58 

68 
60 

67 
61 

91 
62 

93 
66 

93 

70 

92 
69 

97 
68 

92 
68 

91 
69 

68 
67 

89 
63 

89 
64 

85 
67 

88 
67 

90 
66 

94 
66 

92 
66 

90 
55 

90 
57 

92 

71 

92 
68 

95 

66 

95 

68 

94 
65 

91 
67 

61 
66 

92 
66 

90 .  1 
65.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

SB 
68 

85 
63 

86 

60 

67 
63 

68 
68 

90 
57 

91 
69 

86 
69 

90 
65 

91 
67 

95 

66 

91 
65 

69 
66 

68 
65 

68 
65 

92 
61 

79 
65 

90 
65 

91 
60 

92 
58 

84 
54 

69 

55 

68 
53 

91 
63 

92 
63 

91 
64 

97 
64 

98 
65 

96 
69 

94 
65 

91 
66 

89.6 
63.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

85 
67 

86 
60 

82 
55 

S3 
53 

85 
55 

88 
55 

90 
60 

93 
60 

89 
64 

92 
64 

90 
64 

93 
65 

91 
62 

90 
68 

87 

60 

87 
58 

88 

60 

86 
62 

88 
60 

69 
58 

91 
61 

64 
54 

65 
53 

68 
54 

68 
58 

92 
62 

93 
61 

94 

62 

91 
63 

69 
63 

90 
60 

68.6 
60.0 

HATERLOO 

»          •  • 

MAX 
MIN 

8« 
63 

83 
54 

83 
50 

85 
51 

89 
52 

91 
53 

92 
59 

92 
63 

93 
63 

92 
68 

97 
63 

93 
65 

69 
71 

89 
67 

67 
61 

88 
61 

89 
65 

90 
59 

90 
63 

94 
65 

85 
65 

67 
52 

90 
53 

92 
61 

87 
67 

93 
63 

94 
67 

96 
65 

92 
64 

89 
64 

91 
64 

89.9 
61.3 

APPALACHIAN 
HQUNTA [MS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

B6 

71 

82 
67 

81 
62 

86 
62 

86 

62 

83 
66 

S6 
68 

86 
68 

81 

69 

89 
70 

SB 

67 

68 

71 

65 
69 

65 
68 

84 
67 

68 
64 

85 
69 

84 

67 

85 
65 

89 
65 

SB 
67 

82 
58 

66 
59 

SB 
62 

87 
67 

91 
66 

94 
68 

93 
66 

93 
69 

91 
69 

93 
67 

86.9 
66.4 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
69 

89 
68 

88 
68 

90 
65 

91 
61 

89 
68 

92 
69 

92 
68 

92 
69 

91 
67 

90 
66 

92 
65 

86 
66 

86 
64 

87 
65 

87 
63 

88 
64 

88 
65 

88 
64 

85 
63 

65 

57 

88 
59 

68 
62 

91 
61 

90 
65 

68 
64 

89 
61 

91 
64 

91 
6  1 

89 
6  1 

89.1 
64  .  9 

BIRMINlHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

86 
74 

85 
68 

83 
63 

85 
61 

86 
63 

85 
69 

66 
68 

66 

70 

87 

70 

87 

70 

99 
69 

68 

70 

85 
72 

86 
71 

86 
67 

87 
65 

76 
73 

85 

70 

86 
65 

90 
64 

84 

66 

85 
60 

86 
62 

87 
63 

87 

66 

90 
68 

91 
69 

91 

66 

91 
70 

91 
69 

91 

68 

86.9 
67.5 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

SB 
73 

84 
70 

84 
64 

83 
64 

88 
63 

89 
70 

91 
70 

90 
71 

85 

70 

91 
71 

92 
67 

91 
72 

89 

72 

88 
69 

86 
69 

88 
68 

67 

70 

86 

70 

67 
68 

90 
66 

89 
68 

84 
63 

67 
62 

87 
64 

86 
67 

89 
67 

92 
68 

93 

71 

92 

70 

92 
70 

92 
71 

68.9 
68.3 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

86 

72 

89 
69 

87 
58 

85 
56 

66 
59 

90 
60 

91 
65 

89 
67 

90 
68 

67 
69 

92 
65 

91 
68 

91 
68 

89 
69 

90 
7o 

89 

60 

90 
62 

80 
70 

85 
62 

84 
61 

90 
57 

85 
59 

85 

58 

69 
58 

90 
60 

90 
63 

91 
65 

94 
65 

93 
66 

97 
66 

95 
66 

89.1 
64.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

86 
69 

88 
63 

84 
58 

84 
58 

84 
57 

88 
61 

89 
62 

93 
63 

89 
65 

87 
64 

92 
62 

94 
64 

91 
66 

69 
65 

87 
63 

86 
60 

87 
62 

85 
64 

86 
61 

87 
59 

89 
61 

82 
55 

64 
54 

88 
56 

89 
58 

69 
61 

90 
62 

94 
63 

94 
63 

94 
62 

53 
61 

68.9 
61.4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

86 

70 

85 
65 

83 
59 

65 
58 

65 
59 

85 
64 

90 
67 

89 
65 

86 
66 

90 
67 

92 
64 

89 
69 

85 
61 

87 
66 

64 
64 

66 
60 

64 

66 

85 

66 

86 
61 

83 
60 

86 
67 

S3 
54 

84 
55 

85 
59 

89 
59 

86 

■17 

89 
66 

91 
64 

92 
67 

91 
66 

69 
67 

87.0 
63.9 

SCOTTSbORO 

MAX 
MIN 

82 
71 

89 
65 

87 
59 

87 
57 

86 
57 

8b 
59 

90 
65 

92 
66 

91 
66 

90 
69 

92 
68 

95 

70 

91 
68 

87 
69 

68 
66 

69 
62 

69 
64 

78 
68 

86 
62 

89 
61 

92 
65 

89 
55 

85 
56 

88 
58 

88 
61 

69 
64 

91 
63 

93 
66 

95 
67 

93 
67 

93 
68 

89.2 
64  .0 

VALLEY  HEAD 

•           *  • 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
62 

S5 

56 

83 
54 

85 
53 

67 
55 

65 
57 

69 
65 

SB 
65 

88 
64 

90 
64 

91 
66 

86 
66 

84 
65 

84 
62 

85 
56 

86 
60 

78 
69 

85 
57 

85 
55 

88 
58 

61 
50 

82 
52 

85 
61 

85 
65 

87 
62 

69 
61 

91 
60 

93 

62 

91 
63 

90 
64 

86.3 
60.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
67 

88 
65 

85 
68 

87 
60 

89 
59 

90 
60 

90 
65 

92 
66 

91 
66 

92 
64 

93 
65 

95 
61 

92 
65 

91 
66 

92 
64 

90 
60 

79 
58 

89 
60 

88 
61 

90 
60 

91 
56 

68 
58 

93 
60 

90 
60 

88 
68 

90 
65 

92 
60 

93 
65 

90 
65 

P8 
64 

89.7 
62.9 

BANKHE40  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
66 

86 

61 

SS 
61 

68 

62 

90 
62 

90 
61 

92 
66 

■92 
66 

93 
67 

95 

68 

93 
69 

93 

72 

93 
66 

88 
66 

92 
67 

92 
64 

75 
67 

69 
65 

90 
63 

89 
62 

92 
58 

91 
60 

90 
58 

89 
62 

91 
65 

93 
65 

91 
67 

92 
67 

90 
65 

90.1 
64.9 

centreville 

MAX 

Mm 

92 
68 

90 
70 

SB 
65 

86 
61 

89 
65 

90 
56 

92 
68 

91 
69 

92 

70 

91 
67 

91 
69 

94 
69 

91 
72 

90 
70 

89 
69 

91 
65 

92 
67 

85 

70 

85 
67 

91 
67 

92 
63 

89 
57 

80 
57 

88 
60 

90 
61 

89 
65 

91 
66 

95 
68 

94 
66 

93 
68 

90 
67 

90.0 
66.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

93 
71 

88 
71 

87 
62 

86 
60 

88 
65 

89 
69 

87 
68 

90 
66 

69 
67 

89 
68 

91 
67 

92 
69 

68 

71 

87 
69 

86 
66 

89 
67 

87 

70 

89 

67 

86 
64 

90 
62 

91 
65 

89 
58 

87 
58 

87 
56 

90 
62 

91 
64 

90 
67 

90 
66 

94 

67 

90 
66 

91 
69 

88.9 
65.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 
69 

83 
61 

82 
62 

81 
57 

84 
59 

86 
64 

67 
64 

90 
66 

89 
67 

95 
66 

91 
66 

90 
65 

90 
66 

68 
68 

87 
63 

63 
62 

85 
63 

81 
62 

83 
62 

84 
61 

86 
63 

82 
54 

81 
57 

85 
57 

85 

63 

66 
63 

67 
64 

90 
64 

88 
65 

91 
63 

87 
63 

86.  1 
62.9 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
66 

84 
58 

86 
56 

85 
56 

68 
63 

90 
64 

91 
65 

91 
65 

92 
66 

97 
65 

97 
65 

90 
69 

89 
67 

85 
64 

67 
60 

86 
66 

78 
66 

85 
61 

85 
60 

89 

61 

83 
53 

82 
54 

66 
55 

69 
56 

91 
61 

90 
63 

90 
62 

89 
65 

68 
65 

63 
62 

87.8 
62.2 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

85 
71 

87 
63 

84 

60 

85 
61 

88 
62 

89 
63 

92 
67 

94 
66 

87 
69 

93 
70 

93 
69 

93 
69 

90 

70 

89 
68 

88 
65 

67 
64 

88 
65 

80 
66 

87 
65 

89 
65 

92 
66 

65 
58 

87 
58 

87 
62 

89 
64 

91 
67 

91 
6B 

93 
68 

91 
69 

89 
66 

88 
66 

SB. 7 
65.9 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

84 

70 

85 
61 

84 
57 

84 
55 

87 
55 

88 
55 

90 
60 

92 
63 

91 
66 

91 
65 

93 
65 

95 
65 

92 
66 

91 
66 

87 
62 

87 
61 

89 
61 

82 
69 

86 
62 

6t 
62 

93 
61 

87 
52 

86 
52 

89 
53 

90 
58 

91 
63 

92 
63 

91 
63 

93 
63 

89 
63 

86 
62 

68.9 
61.1 

JASPER  <,  N 

MAX 
MIN 

85 
71 

84 
65 

82 
61 

82 
61 

S5 
59 

85 
59 

87 
67 

89 
66 

87 
69 

68 
68 

91 
68 

90 
69 

89 
69 

87 

70 

63 
66 

87 
62 

85 
63 

77 
69 

85 
63 

86 

63 

88 
64 

83 
58 

82 
57 

89 
59 

86 
61 

87 
66 

89 
66 

90 
66 

88 
66 

90 
67 

87 
64 

66. 1 
64.6 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

92 
72 

SB 
70 

87 
68 

88 
69 

69 
68 

89 
67 

88 
68 

89 
68 

90 
o9 

92 

70 

93 
72 

92 
72 

91 

70 

90 

70 

87 

70 

91 
71 

90 
70 

91 
71 

90 
70 

91 
69 

92 
70 

87 
63 

86 
62 

88 
69 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

91 
71 

90 
70 

91 
69 

90 
69 

89.9 
69.1 

S**  B*l*r»nc*  Nol*>  FoUowlng  St«Uon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


tUGUST  int 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

'i' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

1 

31 

> 
< 

THORSBV   ExP  ST4TI0N 

MAX 

82 
69 

83 

68 

86 
60 

83 

60 

82 
64 

82 
65 

84 

64 

82 
66 

62 
66 

84 

65 

65 

64 

83 
66 

80 
68 

81 
65 

84 
64 

81 
63 

80 
67 

79 
64 

63 
64 

86 
63 

82 
68 

80 
58 

81 
59 

82 
59 

80 
63 

83 
64 

82 
65 

85 

64 

63 
64 

85 
65 

b5 
64 

62.6 
64. 1 

TUSCiLDOSi  F44  4P 

MAX 

MIN 

86 
72 

85 
69 

85 
65 

67 
64 

88 
65 

90 
69 

91 
70 

93 
71 

91 
72 

91 
70 

95 
73 

92 
72 

88 

72 

87 
69 

87 
7J 

91 
69 

92 
69 

90 
66 

87 
60 

69 
63 

90 
64 

92 
68 

93 
69 

94 

71 

93 

71 

92 
73 

66 
71 

90 
70 

89.8 
68.9 

TUSC4LU0S4  DLIVED  DAM 

MAX 
MIN 

es 

69 

87 
66 

84 
64 

83 
63 

85 
63 

89 
64 

90 
68 

91 
69 

92 

70 

91 
69 

91 
69 

93 
70 

92 
70 

90 
68 

89 
69 

89 
65 

89 
67 

78 
69 

65 
67 

86 
67 

90 
68 

86 
61 

84 

61 

88 
58 

89 
63 

89 
64 

91 
64 

94 
66 

91 
70 

9  1 

70 

86 
68 

88.3 
66.5 

VeKNON 

•           •  • 

MAX 

MIN 

88 

72 

86 
64 

86 
59 

89 
57 

92 
57 

62 

93 
66 

97 
65 

68 

93 
68 

93 
69 

95 
68 

93 

72 

90 
69 

90 
66 

93 
61 

88 
72 

89 
69 

92 
64 

93 
63 

92 
67 

89 
55 

93 
56 

94 
60 

95 
64 

95 
64 

94 
66 

93 
66 

92 
67 

88 

67 

92 
65 

91.7 
64.8 

E4STEHN  V4LLEV 

04 

4NNIST0N   F44  4P 

MAX 
MIN 

87 

73 

88 
69 

87 
65 

88 
63 

91 
64 

89 
70 

85 
66 

88 
69 

91 
69 

93 

71 

95 
69 

88 

70 

85 

70 

88 
66 

89 

70 

92 
70 

87 

71 

85 

69 

39 
67 

91 
63 

65 
64 

84 
59 

85 
60 

87 
62 

87 
65 

90 
67 

93 
68 

93 
67 

93 
66 

91 
67 

91 
70 

88.9 
67.1 

C4LER4  2  SW 

MAX 
MIN 

86 

72 

87 

70 

84 
62 

87 
68 

90 
64 

88 

75 

92 
65 

B1 
70 

87 

70 

91 
66 

91 
67 

90 
68 

66 

70 

67 
71 

86 
68 

91 
65 

86 

70 

67 
70 

90 
66 

91 
60 

88 
64 

88 
55 

90 
64 

91 
60 

91 
64 

93 

70 

92 
70 

93 
68 

94 

70 

92 
71 

93 
75 

89.4 
67.4 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
68 

89 
61 

90 
58 

91 
59 

91 
66 

90 
67 

91 
66 

92 
64 

93 
68 

95 
65 

96 
68 

93 
66 

86 
67 

69 
68 

90 
63 

90 
63 

83 
66 

88 
61 

90 
60 

92 
59 

84 
54 

87 
58 

88 
57 

89 
61 

83 
62 

91 
63 

94 
62 

96 
63 

95 
63 

94 

67 

90.5 
63.4 

CHUDERSBUKC  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
72 

86 
71 

86 
63 

86 
61 

69 
65 

90 
69 

89 
66 

90 
68 

90 
69 

91 
69 

92 
69 

92 
69 

88 
73 

88 

70 

89 

67 

90 
68 

66 

70 

85 
71 

88 
67 

90 
63 

90 
64 

84 

58 

88 
58 

89 
59 

88 
64 

90 
64 

91 
67 

93 
66 

93 

67 

94 
66 

94 
66 

89.3 
66.5 

GADSDEN  STE4H  PL4NT 

MAX 
MIN 

88 

71 

89 
65 

88 
63 

88 
63 

89 
64 

90 
64 

89 
69 

89 
69 

89 
69 

90 
68 

95 
69 

92 
69 

88 
71 

90 
70 

89 
65 

91 
66 

79 
67 

86 
66 

88 
66 

91 
66 

87 
62 

85 
61 

84 
62 

87 
63 

86 
63 

83 
67 

90 
67 

92 
68 

93 
66 

92 
68 

90 
69 

86.8 
66.4 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

89 
69 

94 

70 

85 

62 

84 
60 

86 
61 

86 
61 

85 

66 

89 
67 

87 
68 

89 
66 

90 
67 

87 
67 

84 
69 

86 
69 

89 
62 

90 
62 

80 
70 

85 
65 

87 
62 

89 
62 

84 
58 

64 
58 

85 
58 

86 
56 

86 
63 

86 
64 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

90 
65 

86.8 
64. 1 

SVL4C4UGA  <>  NE 

MAX 
MIN 

87 

70 

87 
70 

87 
64 

87 
60 

90 
64 

90 
66 

86 
66 

90 
66 

93 
67 

91 
68 

91 
66 

90 
68 

86 
68 

88 
69 

90 
68 

90 
67 

87 

70 

87 
70 

90 
65 

9? 
64 

67 
64 

87 
56 

88 
57 

90 
58 

69 
62 

90 
64 

92 
65 

93 
63 

93 
66 

93 
65 

91 
66 

69. S 
65.3 

Talladega 

*       «  • 

MAX 

Mm 

86 
65 

85 
65 

82 
59 

82 
57 

89 
61 

90 
64 

89 
63 

69 
63 

90 
62 

89 
62 

92 
62 

91 
62 

64 
67 

88 
66 

89 
65 

90 
63 

87 
63 

65 
63 

89 
61 

90 
63 

88 
57 

82 
55 

65 
54 

89 
55 

87 
55 

90 
59 

92 
62 

93 
62 

93 
61 

93 
61 

90 
64 

66*3 
61.3 

PIEDMdNT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

92 

71 

90 
72 

86 
68 

85 
64 

88 
65 

90 
70 

90 
69 

91 
68 

92 
70 

93 

70 

92 
70 

90 
7  1 

88 

7 1 

90 

70 

88 
68 

88 

70 

89 

70 

86 
69 

86 
67 

90 
65 

90 
66 

87 
60 

86 
6 1 

67 
61 

90 
62 

87 
65 

90 
67 

93 
67 

95 
68 

93 
67 

94 

70 

69.3 
67.5 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

89 

69 

84 

70 

84 
63 

84 

63 

86 
64 

85 
67 

85 
66 

82 
65 

87 
66 

87 
66 

87 
66 

68 
68 

86 

70 

84 
67 

83 
65 

82 
67 

84 
68 

83 
68 

82 
64 

86 
62 

86 
63 

85 
59 

82 
59 

83 
60 

64 
62 

83 
64 

87 
65 

88 
65 

84 
65 

68 
65 

89 
65 

85.1 
65.0 

CAMP  HILL   2  NM 

MAX 

MIN 

93 
69 

90 
70 

85 
65 

91 
63 

90 
64 

88 
70 

89 
66 

88 
66 

87 
67 

91 
68 

91 
66 

92 
70 

66 
71 

88 
68 

87 
66 

89 
66 

67 
69 

67 
67 

86 
64 

88 
63 

90 
64 

87 
58 

84 
59 

86 
60 

87 
62 

88 
65 

89 
66 

92 
65 

92 
64 

92 
64 

93 

65 

88.9 
65.5 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

94 
69 

83 
67 

86 
61 

87 
59 

87 
58 

90 
62 

66 
64 

68 
65 

92 
66 

91 
66 

90 
66 

92 
68 

89 
66 

86 
67 

90 
67 

89 
68 

91 
67 

65 
69 

86 
61 

90 
59 

90 
62 

85 
55 

87 
56 

87 
56 

89 
58 

87 
61 

90 
64 

94 

62 

95 
62 

95 
62 

96 
63 

89.3 
63.1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

89 

70 

85 
70 

87 
65 

87 
64 

86 

70 

86 

68 

88 
68 

90 
67 

91 
69 

91 
68 

87 
68 

90 
69 

88 
69 

69 
68 

90 
68 

87 
66 

69 
69 

35 

67 

89 
64 

90 
62 

90 
61 

65 
59 

87 
61 

89 
62 

90 
65 

90 
66 

93 
67 

94 
68 

92 

67 

92 
67 

89 
67 

88.9 
66.4 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
71 

87 
71 

86 

72 

87 
65 

89 
69 

92 
70 

89 
69 

89 
67 

91 
69 

91 
69 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

88 
69 

90 
67 

85 
68 

87 

70 

66 
66 

87 
68 

89 
68 

86 
69 

63 
67 

85 
66 

87 
63 

86 
65 

90 
69 

92 

70 

92 
68 

93 
68 

94 
68 

90 
70 

68.3 
66.3 

□pelika 

MAX 
MIN 

93 
70 

88 
69 

82 
68 

88 
65 

88 
66 

88 
66 

92 
67 

85 
68 

85 
68 

87 
6S 

87 
68 

89 
68 

89 
68 

90 
68 

69 
67 

86 
69 

89 
67 

88 
67 

86 
66 

90 
63 

90 
63 

88 
62 

62 
60 

84 
62 

87 
64 

87 
64 

87 
63 

90 
66 

92 
65 

92 
65 

90 
66 

88.1 
66.0 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

Mm 

90 
68 

r9 
69 

87 
64 

85 
62 

89 
66 

89 
68 

87 
66 

89 
66 

91 
68 

91 
67 

90 
67 

92 
66 

69 

70 

69 
67 

67 
65 

88 
67 

88 
69 

85 

67 

68 
65 

89 
61 

91 
65 

67 
56 

87 
57 

87 
57 

89 
61 

90 
65 

9l 
65 

91 
64 

94 
65 

92 
65 

92 
65 

69.1 
65.0 

ROCK  HILLS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

95 
70 

88 
65 

88 
65 

90 
62 

90 
64 

87 
62 

88 
61 

88 
68 

87 
67 

90 
69 

90 
66 

91 
68 

88 

70 

90 
69 

89 
63 

86 
68 

89 
69 

87 
69 

88 
62 

90 
62 

91 
64 

87 
61 

86 
59 

67 
59 

88 
62 

88 
63 

90 
65 

92 
65 

95 
62 

92 
64 

93 
66 

89 . 3 
64.9 

PRAIRIE 

D6 

DAYTON  I  N 

MAX 

Mm 

92 
69 

89 
69 

87 
64 

86 
63 

88 
65 

90 
66 

91 
69 

90 
68 

93 
68 

95 
68 

92 
69 

95 
71 

93 
71 

90 
68 

85 
68 

90 
68 

90 
70 

68 
68 

70 

91 
66 

93 
67 

90 
67 

91 
67 

69 
67 

90.3 
67.8 

OEKDPOLIS  LOCK  AND  D4M 

MAX 
MIN 

9! 
74 

88 

71 

86 
67 

84 
64 

87 
64 

91 
66 

91 
70 

90 

70 

92 
69 

94 

71 

93 
67 

94 
71 

92 
71 

90 
70 

82 
70 

89 
69 

91 
68 

68 

70 

85 
7 1 

86 
69 

89 
69 

68 
62 

84 
62 

88 
66 

86 
66 

89 
68 

91 
69 

91 
69 

91 

71 

89 
69 

67 
69 

89. 1 
68.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

85 

70 

86 
67 

82 
64 

81 
63 

65 
65 

86 
66 

86 
70 

89 
70 

90 
71 

91 
70 

91 
71 

92 
71 

90 

pz 

89 
69 

82 
68 

87 
65 

86 
66 

62 
71 

80 
69 

87 
66 

68 
68 

86 
59 

83 
59 

86 
62 

86 
65 

85 
66 

88 
67 

90 
69 

90 
70 

89 
67 

86.7 
67.2 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

90 
74 

87 
69 

87 
65 

89 
62 

91 
66 

92 
69 

92 
70 

95 
70 

95 
72 

94 
69 

93 
70 

92 
72 

91 
72 

86 
70 

91 
70 

92 
68 

83 

71 

65 

70 

89 
70 

91 
66 

88 

70 

85 
60 

89 
61 

89 
64 

91 
66 

91 
68 

94 
69 

94 
69 

69 

89 
70 

90 
67 

90.2 
68.3 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 
MIN 

87 

72 

90 
67 

87 
64 

86 

90 
62 

92 
68 

91 
69 

93 
69 

94 

70 

94 

70 

95 

72 

94 
69 

91 
69 

87 
70 

84 
66 

93 
65 

92 
63 

87 
68 

90 
68 

90 
66 

91 
69 

87 

59 

86 

61 

89 
62 

90 
64 

92 
66 

91 
66 

94 
68 

90 
66 

91 
69 

89 
64 

90.2 
66.8 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

Mm 

90 
71 

88 
72 

86 
66 

84 
65 

87 
65 

89 
69 

90 
71 

90 
71 

92 
72 

93 
70 

92 
70 

93 
71 

91 
73 

88 
69 

64 

70 

88 
70 

68 
71 

86 
70 

86 
70 

89 
67 

89 
67 

88 
60 

85 

60 

87 
63 

87 
64 

89 
66 

90 
69 

92 
69 

93 
70 

90 
68 

87 
66 

88.7 
68.3 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

90 
70 

86 
72 

84 
67 

84 
67 

85 
67 

87 

71 

87 
70 

87 

70 

89 
69 

88 
69 

89 

70 

89 

71 

87 
72 

86 
70 

83 
70 

86 

70 

86 
70 

85 

70 

66 
70 

83 
68 

88 
68 

87 
62 

84 
62 

65 
65 

85 
65 

62 
69 

87 
69 

90 
70 

90 
68 

68 
68 

67 
68 

66.5 
68.6 

hontcohery  HSO  AP 

MAX 

Mm 

93 
74 

90 
73 

89 
71 

90 
69 

92 
74 

92 
71 

94 
72 

94 
72 

93 
73 

93 
71 

93 
73 

89 
73 

90 
73 

90 
72 

91 
71 

91 
71 

86 
71 

91 
71 

90 
71 

91 
68 

92 
68 

67 
64 

88 
64 

90 
65 

90 
68 

91 
71 

94 

70 

94 
71 

92 
72 

92 
71 

»2 
71 

91.2 
70.6 

SELMA 

MAX 
MIN 

92 
71 

90 
73 

91 
69 

89 
67 

92 
65 

92 
72 

93 
75 

93 
72 

93 
72 

95 

71 

96 
72 

93 
77 

92 
71 

89 

70 

94 

70 

92 
74 

89 
70 

89 
70 

92 
69 

92 
68 

91 
73 

89 
61 

90 
66 

91 
65 

91 
63 

90 
70 

95 

70 

95 

70 

94 

70 

91 

70 

93 
69 

91.9 
69.8 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 

72 

90 
72 

85 
69 

87 
68 

88 

71 

90 
69 

89 
70 

91 
68 

88 
69 

90 
71 

89 
71 

86 

71 

83 
69 

91 
69 

88 
69 

91 
69 

90 
69 

90 
70 

90 
70 

90 
68 

91 

70 

91 
61 

65 
64 

87 
64 

69 
66 

90 
65 

89 
69 

92 
69 

93 
68 

94 
64 

93 
69 

89.5 
68.9 

S**  R»f*t«ac*  Nol*a  FoUowlag  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


tUGUST  1973 


Station 

Day  oi  Month 

•age 

I 

2 

3 

4 

S  j 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

>s 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         *  • 

C04ST4L  PL4IN  07 

4ND4LUSI4   1  NH 

MAX 
MIN 

94 

91 

72 

84 

87 

84 
66 

87 

90 

90 

89 

91 

92 

94 

86 

68 

92 

69 

90 

89 

91 

90 

91 

91 

85 

86 

88 

90 

91 

92 

91 

92 

93 

89. B 
65.3 

ATHORE   1  SW 

MAX 
MIN 

BEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

66 

68 

70 

69 

69 

66 

64 

66 

63 

62 

67 

66 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

63 

63 

62 

63 

62 

65.0 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
70 

65 
69 

88 
68 

88 
69 

90 
67 

90 
68 

92 
68 

93 
69 

91 
69 

93 

68 

93 

91 

90 

6  1 

90 
62 

90 
64 

93 

91 
65 

91 
67 

91 
59 

85 
59 

68 

60 

90 
61 

90 
61 

91 
63 

93 
65 

94 
66 

93 

92 
67 

90.8 
65.9 

BREHTOM  3  SSE 

MAX 
MIN 

95 

87 
69 

69 

86 

91 

90 

92 

92 

92 

94 

95 
66 

69 

95 

94 

90 

69 

90 

9* 

92 
68 

92 

94 

92 

69 

90 

91 

90 

92 

94 
66 

89 

89 

91 

91.2 
65.9 

CAHnEN  3  NH 

MAX 

MIN 

91 

87 
66 

86 

86 

91 
63 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

87 

89 

87 

89 

90 

89 

66 

90 

91 

90 

66 

68 

69 

90 

91 
6  3 

93 

91 
62 

90 

90 

91 

89.9 
62.9 

CHATQM  3  N 

MAX 
MIN 

67 

6 1 

62.6 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

89 

90 
70 

87 

85 

84 
69 

65 

66 

69 

69 

69 

90 

90 

91 

91 

90 

89 

88 

92 

89 

90 

90 

92 

85 

86 

87 

87 

89 

90 
70 

90 

90 

90 

68.7 
68.9 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

97 

95 

86 

89 

87 

90 

93 

92 

90 

91 

90 

94 

88 

94 

93 

89 

85 

93 

91 

70 

91 
68 

91 

92 

65 

88 

88 

88 

68 

93 

92 

92 

92 

90. S 
66.6 

6UFAUL4  WILDLIFE  BEF 

MAX 
MIN 

97 

95 

91 

70 

91 

89 

92 

93 

92 

92 

'9 

95 

95 

93 

95 

95 

92 
66 

90 

93 
68 

95 

94 

93 

95 

67 

88 

69 
62 

92 

91 

93 
65 

93 

94 

95 

92.6 
66.8 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

91 

90 

85 

88 

87 

68 

90 

92 

92 

91 

93 
69 

94 

83 

69 

90 

90 

89 

90 

91 

88 

89 

91 

85 

67 

68 

89 

90 

91 

91 

90 

91 

69. J 
69.6 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

93 

90 

85 

67 

66 

68 

90 

90 

91 

92 

92 
68 

99 

65 

68 

68 

67 

88 

92 

92 

88 

89 

90 

85 

88 

89 

86 

89 

91 
63 

90 

90 

88 

89.3 
66.4 

GENEVA 

MAX 
MIN 

GILBERTOWN 

MAX 

MIN 

92 
6B 

90 
68 

84 
64 

86 
60 

86 
65 

86 
66 

90 
69 

90 
68 

91 
7 1 

91 

70 

92 
69 

86 
68 

87 

72 

87 
72 

89 
69 

87 
69 

87 
72 

68 
69 

69 

69 
65 

90 
69 

69 
59 

67 
60 

88 
65 

88 
63 

88 
67 

90 
66 

91 
67 

89 
67 

87 
67 

83 
7 1 

68.4 
67.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

92 
72 

91 

71 

8! 
66 

87 
67 

68 
68 

90 
69 

69 
69 

92 
69 

69 

7 1 

89 
69 

92 
69 

92 

72 

90 

70 

93 
70 

92 
69 

90 
69 

89 
69 

69 
69 

91 
69 

90 
67 

90 
69 

92 
62 

85 
62 

88 
64 

89 
64 

90 
65 

90 
68 

92 
69 

93 
68 

93 
68 

90 
68 

90.1 
68.  1 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

95 
72 

90 
71 

89 
70 

90 
71 

87 
71 

90 
71 

92 
70 

91 
70 

90 
70 

90 
71 

92 
70 

93 
71 

92 
68 

93 
70 

94 
69 

86 

70 

88 
70 

92 
69 

92 
70 

91 
66 

91 
69 

93 
61 

66 
62 

87 
64 

89 
65 

91 
67 

92 
67 

96 
66 

94 
66 

92 
66 

90 
66 

90.9 
66.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

92 

87 
66 

86 

87 

86 

87 

89 

91 

91 

90 

90 

91 

85 

91 

86 

89 
6  8 

86 
66 

89 
69 

90 

90 

90 

91 
62 

86 

86 
63 

69 

90 
68 

91 

93 
66 

95 

93 

93 

89. J 
67.7 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

91 

88 
6B 

SB 

87 

88 

90 

91 

90 

91 
69 

91 

93 
69 

89 
69 

92 

93 

90 

85 

81 

92 

93 
66 

94 
68 

95 
69 

90 

90 

91 

92 

91 

95 

92 

93 
68 

94 
67 

93 
69 

90.7 
67.1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

PITTSVIEW 

MIN 

96 

70 

95 
71 

89 
71 

89 
68 

67 
68 

90 
67 

91 
67 

92 
66 

89 
67 

92 
68 

95 
66 

92 
66 

93 
67 

94 
68 

92 
68 

90 
67 

88 
67 

93 

67 

91 
67 

90 
65 

92 
64 

94 
58 

86 
57 

88 
58 

89 
60 

90 
60 

90 
65 

93 
65 

94 
64 

93 
64 

92 
65 

65.7 

THDM4SVILLE 

MAX 

94 

70 

89 

71 

86 
64 

85 
63 

69 
63 

89 
67 

91 
69 

90 
69 

93 
69 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

68 

72 

91 
70 

89 
71 

91 
70 

68 
70 

68 
69 

90 
69 

91 
65 

91 
66 

91 
59 

67 
60 

69 
62 

90 
65 

90 
67 

90 
65 

94 
67 

92 
68 

93 
67 

69 
67 

90.2 
67*1 

TRDY 

MAX 
MIN 

91 
68 

82 
70 

86 
68 

86 
68 

87 

71 

69 
68 

89 
69 

89 
67 

91 
70 

68 
68 

93 
70 

67 

70 

92 
68 

91 
69 

90 
70 

91 
68 

90 
68 

90 
69 

89 

70 

90 
68 

92 
69 

85 
62 

87 
64 

87 
65 

86 
67 

87 
67 

91 

70 

90 
68 

90 
68 

91 
68 

90 
69 

89.1 
66.2 

WH4TLEY 

»          •  * 

MAX 

92 

94 

92 

92 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

93 

95 
63 

93 

94 
64 

95 
67 

94 
65 

94 

91 
65 

90 

95 
5  6 

92 
63 

95 
62 

94 

66 

96 

95 
5  6 

96 
63 

93 

93 

92 
60 

93.6 

GULF  08 

B4Y  MINETTE 

MAX 
MDi 

92 

83 

88 

82 

86 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

84 

90 

90 

72 

66 

7o 

84 

70 

90 
7  1 

92 
71 

B9 

90 

91 

65 

89 

90 

90 

86 

70 

69 

91 
70 

89 

65 

90 

66.6 
70.4 

CDDEN 

MAX 
MIN 

90 

84 

65 

83 

86 

90 

91 

90 

90 

84 

86 

85 

86 

90 

86 

89 

69 

90 

88 

69 

92 

91 

69 

90 

92 

90 

86 

92 

90 

91 

88.  J 

F4IRH0PE  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
74 

84 
72 

88 

70 

87 
71 

68 
72 

91 
71 

91 

72 

90 
71 

89 
74 

85 

72 

89 
73 

90 
73 

91 
74 

92 
71 

91 

71 

86 
71 

91 
71 

92 
71 

92 
61 

92 
70 

94 

72 

92 
63 

91 
66 

90 
66 

92 
68 

69 

71 

93 
69 

93 
70 

91 
68 

65 
66 

89 
69 

69.9 
70.6 

FORT  H0RG4N 

MAX 

MB) 

92 
82 

94 
73 

86 
76 

86 
76 

88 
76 

88 
75 

69 
75 

90 
76 

»1 

79 

92 
78 

'1 
77 

92 
72 

67 
71 

88 
78 

89 
79 

90 
77 

85 
73 

91 
77 

91 
79 

91 
78 

92 
77 

94 
74 

67 
73 

69 
74 

91 
77 

91 
76 

90 
70 

90 
71 

92 
73 

90 
75 

e; 

73 

69.9 
75. S 

MOBILE  WSD  4P 

MAX 
MIN 

93 
74 

87 
73 

90 
71 

85 

71 

89 
72 

89 

72 

90 
73 

93 
73 

93 

75 

90 
75 

91 
75 

84 

75 

90 
74 

93 
74 

66 
73 

86 

73 

91 
74 

94 

74 

92 
76 

93 

72 

95 
73 

69 
66 

90 
66 

92 
69 

93 
70 

90 
72 

93 

70 

93 
71 

92 

71 

87 

70 

93 
72 

90.6 
72.2 

ROBERTSDAlE   1  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 
71 

66 
69 

88 

70 

85 
70 

91 
70 

92 
70 

93 
70 

93 
72 

94 
71 

95 
71 

93 
72 

85 

72 

92 
71 

94 

71 

85 

70 

82 
70 

92 
70 

93 
73 

92 
69 

92 
69 

95 
62 

68 
64 

90 
65 

92 
66 

93 
69 

69 
68 

92 
66 

94 
68 

91 
66 

65 
69 

90.7 
69.4 

S**  n*f«r*sc«  Not**  FoUowtng  Station  Indvx 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
AUGUST  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


o  JS. 


0)  ^ 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 


Number  of  days  with 
precipitation 


o 

o- 
o 


c 

(I)  O 


0 

a)  9) 
o>  >  <u 
o  o  « 

<.   in  •/> 


BIRMINGHAM  WSO  AP 
HUNTSVILLE  WSO  AP 
MOBILE  WSO  AP 
MONTGOMERY  WSO  AP 


5 
2 
4 

30 


1.4 
0.7 
2.0 
0.0 


5.4 
5.1 
5.9 
5.0 


37 
26++ 
23++ 
24 


NU 
29 
4 
SW 


13 
12 
29  + 
01 


69 

86 
85 
85 


92 
89 
88 
87 


61 

54 
60 
55 


67 
65 
72 
67 


70 


56 


5.5 
3.8 
6.5 
5.5 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


AUGUST 


Station 


4UBUBN  4GR0N0HV  FARM 


ENTERPRISE  3  NN 


t 

ID 

Q 

I  IN) 


4  HA> 


H  MA) 

nn 


e|  HA> 


<4  MA> 


Day  of  month 


1      2      3     4  5 


9e  95 
7<  77 


93  91 
79  BO 


8t  R7 

7t  81 


9C  Rl 
7S  78 


89  91  93 
74     72  77 


86      89     89     9C      96  87 
7t     7«     77     78     78     77  77 


83  84  84  85  87 
78     76     76     75  79 


85  82 
7e|     78  78 


88  89  85  9C 
79      78     79  7'i 


9C     92     87  92 


74     75  78 


94   100     92     98   103   IOC     94     96     99     99     96  92 


7!     75     74  72 


7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26    27     28    29     30  31 


84     86     89     87     85     87     82     88     86     84     83     84     86     87     88     84     85     86     86     86     87     87     90  92 


79     77     78     8C      80     80     77     77     78     76     75     78     77     76     78     76     76  77 


68  67  85 
76     77  78 


94  91  9C  92 
80     79     78  78 


94  9C  95 
75     73  74 


75     75     76     75     75     75     75     75  74 


95     9C     89     91     93     93     92     89     90     69     92     93     93     86  91 
79     78     79     78     78     78     77     76     77     76     77     76     75     75     74  75 


88     88     9C     90     82  8C 


96  96  98 
80  79 


78     78     76     76     76     76     76     75  72 


95  97  96 
781     77     80  80 


76     77  74 


93  97  98  99  93  96 
74     74     72     70     70  71 


88     86     87     89     83     37  81 


73     75     75  75 


90     90     92     93     97  98 


82  61 
75  75 


94  94  93 
77     77  60 


93  86 
73  76 


96      99    104  104 


74     75  76 


79     79     80  82 


86 
75 


91 
77|  78 


96.5 
74.3 


91.3 
77.3 


66.0 
78.1 


65.7 
76.2 


92.6 
78.3 


91.6 
75.1 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


tUOUST  H7? 


StaUon 

Dtf 

Ol  Month 

Total 
or 

2 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  Pl»T6«U 

05 

MARTIN  U4M 

win! 

.n 

9 

.01 

1 

.16 

Z 

.16 

1 

.11 

1 

.01 

0 

.31 
3 

.07 

1 

.31 

0 

.10 

1 

.23 

0 

.15 

2 

.07 

0 

.11 
2 

.22 

2 

.14 

i 

.16 

1 

.17 

4 

.19 

5 

.16 

3 

.30 

15 

.16 

37 

.20 

3 

.11 
9 

.27 

: 

.04 

2 

.11 

0 

3 

1 

.20 

0 

.10 
2 

4 .908 
108 

•       •  • 

06 

demopolIS  lock  HKB 

DAM 

EV4P 
WINE 
MAX 
MIN 

.23 

! 

9? 
7! 

.1< 

17 
9« 
72 

.17 

2$ 
93 
70 

.36 

34 
91 
69 

.11 

16 
99 
69 

.16 

7 

100 
71 

.19 

14 

100 
73 

.24 

26 
100 
75 

.39 

13 
101 
74 

.11 

11 

105 
75 

.09 

U 
99 
75 

.14 

21 
95 
75 

.21 

30 
94 
75 

.20 
36 
94 
72 

.13 

26 
80 
72 

.19 

13 
94 
71 

.28 
5 

95 
74 

.17 

40 
86 
74 

.23 
34 
86 
73 

.14 

16 
91 
64 

.22 
34 
91 
74 

.36 

73 
91 
65 

.23 
56 

85 
64 

.22 

25 
89 
70 

.25 
6 
91 
73 

.27 
8 

86 
72 

.07 
23 
92 
73 

.08 
11 
92 
75 

.27 
7 
90 
73 

.16 
14 

90 
71 

.11 
11 
86 
73 

6.11 
668 
92.9 
71.9 

•       •  • 

GULF 

OS 

F4IRH0PE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.12 

97 
71 

.12 

89 
7« 

.12 
96 
7* 

.09 
9* 
75 

.16 

98 
76 

.16 

104 
7S 

.22 

103 
76 

.10 

96 
74 

.13 

96 
77 

.07 

87 
69 

73 

• 

91 
70 

.34 

104 
77 

.22 

104 
76 

.12 

103 
75 

.04 

91 
75 

.03 

102 
73 

.31 

102 
79 

.19 

101 
80 

.20 

100 
80 

.18 

100 
78 

.36 
96 
65 

.25 

100 
68 

.22 

96 
72 

.23 

100 
74 

.11 
96 
75 

.15 

102 
77 

.16 

103 
78 

.22 

loo 

76 

88 
80 

.29 

97 
70 

5.098 

97.6 

74.8 

S**  R«far«nc«  NolM  Following  Station  Indvx 


STATION  INDEX 


ALABAMA 
AUGUST 


1973 


bl  AllUJN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

/^OTTATTV 

U\JUIn  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbLnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTZS) 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

c 

PROP.   PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

01^0 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HARDY/  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1 140 

5P 

3P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPDDSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY   D.  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  Pf  GILLIS 

ANNISTQN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVlLLE  4  w 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMQRE   1  SW 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

31 

294 

4P 

4P 

C 

H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1 1 

32 

15 

35 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

b6 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

d7 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WUOOWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY   L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   i  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSD  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

C 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWODD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRUN 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE   L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

b7 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISUN 

CENTRE   5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

\^ 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  CQLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

childersburg  wtr  plant 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

3P 

h 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TDLLIE  L.  HASKEW 

clanton 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLINC 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WtSrON 

coden 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

6A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1 849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5p 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

CDTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P,  PLESb 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

dothan 

?  377 

07 

HOUSTON 

3 

3 1 

85 

300 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

c 

GH 

MRS  CLYDE   F  JACKSUN 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REI-UGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  RQBISON 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   X  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAV 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4-1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY   G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

C 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK   C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
AUGUST 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

v^DO£<n  V  £in 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

GENEVA 

3255 

07 

r*  C  M  C  \/  A 

b t IN C  vA 

5 

31 

02 

85  51 

110 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEQRG I  ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

38 

86  44 

285 

7A 

T •    t •  MA5UN 

GI  LBEPTDWN 

3308 

07 

r  unf  TAW 

1 3 

3 1 

53 

88  20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTUN   G«  LAND 

GORG AS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87  36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE   J.  ARRINGTQN 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86  38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

1      A     n  1  A  r 

OULr    bnUKti    P  U 

"3  R  C  □ 

08 

Q  A  1  DW  T  N 
0  H  L  i-*  n  1  M 

9 

s  w 

17 

87  41 

8 

7A 

GUNT cK b V  i  L  L E 

3573 

02 

1  1 M  r\  J  n  M  L  ^ 

1 2 

34 

20 

86  19 

578 

4P 

4P 

H 

DAHTn    ctatthm  ijrc\/ 
KAUlU    olAllUN  WuiV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

M  A  Q  c:  u  A  1  1 

12 

34 

22 

86  17 

605 

C 

TVA-765 

HAL  E YV I L  L  E 

3620 

03 

W  T  N  ^  T  riN 

2 

34 

14 

87  37 

950 

8A 

8A 

C 

H 

JAntb    ti  tlUSUN 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MAD  T  n  M 

nAR 1  UN 

13 

34 

06 

87  59 

518 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE   L.  PEARCE 

HANCEVILLE 

3655 

02 

rill   1  MAM 

LULL  n  AM 

2 

34 

03 

86  46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HAYNEVILLE 

3748 

06 

1  n  ui   n  P  ^ 

L  U  W  i^U  t  J 

1 

32 

1 1 

36  36 

180 

8A 

8A 

H 

JUnN   M  UUiWcLL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85  20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

39 

85  36 

850 

8A 

aA 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

Lr\ci'jnMn 

6 

31 

57 

86  19 

594 

7A 

7A 

H 

CnAKLto    R«  rUKIcK 

LJT  rLiTni.iCD 

M  I  L>H  1  UWb  K 

3842 

05 

1 1 

32 

B5  24 

1175 

7A 

aRIDM     1  riTTC 

HODGE  S 

3899 

0 1 

P  R  A  Nk 1    T  M 

1 3 

34 

20 

87  56 

840 

7A 

madv    m  a\/cd\/ 
MAKY    N»  AVtKT 

nUNTbVlLLc    WSU  or 

4064 

0  1 

M  A  n  I  ^  riN 

n  A*    i  J  LJ  IN 

12 

34 

42 

86  35 

600 

MID 

MID 

C 

H  J 

mati    ucatucd  ccD\/irc 

NAIL    WtAlntK  OCi>VlLC 

J ACKiUN 

4193 

07 

r  1  A  R  k  P 
V*  L  M  •>  rs  c 

13 

3 1 

31 

87  53 

220 

7A 

C 

IMATTTV/C  O/^O/Tl 

INALIlVt  V/Z7/fl 

J ACKSONV I lle 

4209 

04 

r  A  1  u  n  1 1 M 
L  ALnUUN 

7 

33 

49 

85  47 

690 

7A 

C 

MARY   LOU  WILKcRSON 

JASPER  t»  N 

4226 

03 

UI  A  1  U  ^  0 

W  A  L  ^  C  K 

2 

33 

54 

87  16 

525 

7A 

7A 

H 

|AU£1C>       A  DQITATKt 

J  AMt  S   At  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

Pi  MflR  P 
c  L  ri  u  r\  c 

7 

32 

37 

86  15 

290 

6A 

Al    AQAMA     QrilJLD     C  r\ 

ALADAnA    rUWtK  tU* 

KINSTDN 

4431 

07 

COFFEE 

10 

3 1 

14 

86  11 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85  24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS   MAYMIE  LANDRUM 

LAY  OAM 

4603 

03 

r  H  T  L  THN 
V  n  i  u  1  u  IN 

7 

32 

58 

86  31 

420 

6A 

Al  arama  pnuPR  rn 

ALMDAIIM     rUnCrV  ^U* 

LEEDS 

4619 

02 

1  P  P  F  P  R  ^HN 

3 

33 

33 

86  33 

636 

7A 

MRQ        NIARV     k  IPk 

LEESBURO 

4627 

04 

7 

34 

1 1 

85  46 

589 

7A 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88  12 

160 

7A 

7A 

H 

D        R        UTllTAM^nM.  lU 
D*    D«    nlLLlAnjUlN/  Or\c 

LOUISVILLE 

4884 

07 

Q  A  D  Rl  It  IP 

5 

3 1 

48 

65  33 

470 

8A 

1 11 UM    D       A  R  n 
JUniN     D*  AKU 

MADI SON 

4976 

01 

M  A  n  T  c  n  M 
n  A  U  1  J  DIN 

12 

34 

42 

86  45 

580 

5P 

3P 

H 

JUHN    □    oTUNtR  JK 

MAGELLA 

4996 

02 

iPcCPDcnru 
JtrrtKoUiN 

3 

33 

30 

86  51 

654 

7A 

Al   AUAUA     nMi.ico     r  v\ 

ALAdAMA   PUWcR  cu« 

MARION  7  NE 

5112 

06 

D  P  U  R  V 

3 

32 

42 

87  16 

172 

7A 

c 

lATl/    0  *iMnui 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87  13 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32 

40 

85  55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CD. 

MATHEWS   3  SW 

5172 

06 

MflMTr,  riMPRY 
11  U  IN  1  0  u  n  C  ^  T 

11 

32 

14 

86  01 

190 

7A 

ME  L  V  I N 

535't 

07 

r  u  n  r  T  A  uj 
L  nuL 1  AW 

13 

3 1 

56 

88  27 

350 

7A 

CRMPCT     U  lAMn 
trvFNCi!     n  •  LAinU 

MIDWAY 

5397 

06 

DIM  1  n  r  1/ 
bU  L  UUt  K 

4 

32 

04 

85  31 

490 

c 

Al  Cocn    c  Ar\AMC 
ALrKbLJ    d>  AUAnb 

MI LSTF AD 

5439 

06 

M  A  r  n  w 
n  AL  UIn 

11 

32 

27 

85  54 

201 

8A 

MINTEP   3  NW 

5449 

06 

n  A  1  1  A  Q 

U  A  L  U  A  ^ 

1 

32 

06 

87  03 

370 

7A 

7A 

C 

H 

UPNRV      1  VATP^ 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHI LTQN 

7 

32 

48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOB  I L E 

9 

30 

41 

88  15 

211 

MID 

MID 

c 

HJ 

MAT!       UCATUCD  ^COV/TTk 

NAIL    WtATnbK  JcKVlLt 

MONTEVALLO 

5537 

04 

d  n  c  L  D  T 

3 

33 

06 

86  52 

462 

7A 

MllRTrP    P     IPTPR  IR 

MONTGOMERY  WSD  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86  24 

183 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

mtultpn 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87  17 

660 

c 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

1  A  uR  F  Nir  P 

12 

34 

29 

67  18 

645 

6P 

6P 

H 

1  □  H  N    M      k  F  1  1  y 

MUbCLc    SHHALS    FAA  AP 

5749 

0 1 

r  n  1  h  P  R  T 

L  U  L  0  C  r.  1 

12 

34 

45 

87  37 

536 

MID 

MID 

H 

Cpn       AVIATTRN  AGFNfY 

NEW  MARKET  2 

5867 

0  1 

M  A  n  T  C  tTM 
n  A  U 1  J  UN 

12 

34 

55 

86  27 

725 

5P 

5P 

H 

U        UAVMP     Mf*      CADI  CM 

NEWTON 

5875 

07 

n  A  1  p 
U  A  L  t 

5 

31 

20 

85  36 

210 

7A 

rAHi  ANin  THnMP^flM 
oA^UAINL'  inunrjUIN 

ONEONTA 

6121 

02 

Q  i  n  1  1 M  T 
0  LUUNT 

2 

33 

57 

86  29 

870 

7A 

7A 

H 

1  r  1 U-M  TC     D  KtnODTC 

OPEL  IKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

38 

85  23 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO   5TAIIUN  WJHU 

ORRVlLLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87  14 

200 

8A 

CDWAKU    D*  WAKKtN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

n  A  1  P 
U  A  L  c 

5 

3 1 

31 

85  41 

470 

5  P 

S  P 

H 

THARl  P^    M       fAkRdl  1 

PAINT   ROCK   2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86  20 

635 

c 

TVA-69 

PALMERDALE   2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL   CITY   1  nNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86  16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMAN   A  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

□  C  D  U  V 

r  c  K  K  T 

3 

32 

36 

87  09 

500 

3A 

MR^    PV/FIVN    M  PLJIlPK 

peterman 

6370 

07 

M  n  Ki  D  ri  c 

1 

31 

35 

87  16 

195 

c 

mr^     mtnta  PnnTN^ 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUS  SELL 

4 

32 

30 

85  01 

570 

8A 

8A 

H 

DHFNTX    fTTV    UATFR  WK^ 
KnCiNiA    Will     nMit'>  Hr\j 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

□  T  r    c  rj  c 

13 

33 

13 

68  15 

165 

7A 

MRS    r.kACF  riNFAl 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87  00 

230 

7A 

mDC       CV/A    d  dav 
nK3  •     tVA    fNa  KAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86  04 

506 

7A 

MKd*     CNA    La  rAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

KUb  0  b  L  L 

4 

32 

11 

85  10 

380 

7A 

7A 

GH 

CAM     P  RllS<\PII 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86  28 

295 

5P 

5P 

H 

MURL   D  FRANKLIN 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88  08 

680 

5P 

5P 

H 

MRS  S  D  WREN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86  36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88  01 

228 

7A 

RAIFDRD  C.   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86  31 

180 

7A 

JIMMY  W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COUP 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTESl  1 

ROBERTSDALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFDRD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

31 

67 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

12 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1 195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMURE 

SCOTTSBQRD 

7304 

02 

J ACKiuN 

12 

34 

41 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SE  LMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

RUBERl    J.  CHANDLER 

SLOCQMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

3 1 

07 

85 

36 

248 

7A 

I  NAC  T IVt  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1 1 

145 

7A 

J.   F.   SUTTLE*  JR. 

SYLACAUGA  4  nE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

C.   D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

C 

LEROY  GATES 

THDRSBY   EXP  STATION 

8209 

03 

/"  1 1  f  1  Ton 

CH I  LION 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLDW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

1 1 

32 

32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CU. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

34 

54 

86 

44 

750 

C 

TVA-5Q6 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31 

49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

c 

H 

THOMAS  J .   D I L L ARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSC ALuDsA 

2 

33 

14 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED,   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

13 

67 

35 

152 

7A 

7A 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

union  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B,  MEINSLER 

unidntown 

8446 

06 

PERRY 

1 

32 

26 

87 

31 

265 

7A 

JEPTHA  S,  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34 

34 

85 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

C   C  H  LUMBER  COMPANY 

VERNQN 

8517 

03 

UAMAR 

13 

33 

45 

88 

07 

190 

5P 

7A 

C 

H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

wadley 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33 

08 

85 

34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

13 

87 

12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34 

04 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEPrERSUN 

2 

33 

49 

86 

57 

640 

7A 

C 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32 

47 

87 

50 

110 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTQN 

8809 

03 

BIBB 

3 

33 

07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32 

33 

66 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31 

39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS   VALMA  G  CULEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33 

55 

87 

50 

468 

7A 

ROBERT  A.   MOORE/  JR. 

*  DRAINAGE  CODE:     l-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4- CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA     11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  ""F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  tableT    Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall'  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NABCES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
o*  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soi 1  temperatures . 
DAILY  bOlL  it.MFfcKAiuKi.:>  iftpuc.     g^^^^  3  .  Qrangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermomete 

Headland  •  Dolhan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE..  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknowD. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AH    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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1.69 

-  1.23 

.  60 

30 

.c 

0 

J 

] 

0 

UNION  SPRINGS 

88,5 

67,8 

78,2 

1.7 

93 

9 

54 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

4.  S3 

1.34 

1,29 

1 1 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

77,6 

.9 

2.96 

-  .27 

.0 

*       *  * 

CUfljTflL    P  L  O  1  U7 

ANDALUSU    I  NW 

87.3 

64,0 

75 . 7 

94 

9 

50 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

4.93 

1,00 

14 

.0 

0 

8 

s 

1 

ATMHRE    1  SW 

BEATRICE    1  E 

0 

0 

0 

3.47 

.0 

0 

BRANTLEY 

89. 4M 

65, 2M 

77. 3M 

94 

10 

49 

20 

0 

0 

0 

0 

3,04 

-  1.04 

.90 

15 

.0 

0 

9 

2 

0 

88.1 

66.2 

77.2 

1.1 

93 

8 

49 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

7,32 

1.94 

1,84 

27 

.0 

0 

11 

5 

3 

CAMDEN   3  NW 

88.6 

62.2 

75.4 

92 

22* 

46 

19 

2 

13 

6 

0 

0 

2,88 

.99 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

CHATQM   3  N 

88.1 

65.2 

76,7 

97 

7 

50 

19 

0 

10 

0 

0 

0 

4,59 

1.11 

11 

.0 

0 

10 

3 

2 

CLAYTON 

88.2 

66*9 

78,6 

9 1 

10* 

56 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

3.  19 

-  1.31 

.75 

2 

.0 

0 

10 

2 

0 

ENTERPRISE 

88.4 

67.7 

78,1 

96 

9 

55 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

3.50 

.85 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

90.7 

66.6 

78,7 

96 

9 

5  1 

20 

0 

22 

0 

0 

0 

1.42 

.  58 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

EVERGREEN 

87.4M 

68. 3H 

77  ,  9M 

92 

26 

55 

21  + 

0 

0 

0 

0 

5,20 

.0 

0 

FRISCO  CITY 

86.8 

66.5 

76,7 

91 

23* 

52 

20  + 

I 

9 

0 

0 

0 

6.66 

1 .89 

1 .46 

6 

.0 

0 

10 

5 

3 

GENFVA 

0 

0 

0 

4 . 52 

.  80 

.73 

9 

.0 

0 

12 

3 

0 

GILBERTOWN 

86.  1 

67.5 

76 , 8 

91 

B 

50 

19 

1 

1 

0 

0 

0 

8.01 

1.90 

30 

.0 

0 

10 

5 

3 

87.8 

67.6 

77.7 

1.0 

93 

9 

53 

20+ 

0 

1 0 

0 

0 

0 

4.15 

-  .04 

1.17 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

HEADLAND 

88.5 

66 . 5 

78,5 

94 

9 

58 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

4.44 

1 .67 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

HIGHLAND  HOME 

87.2 

66.  1 

76.7 

,3 

93 

9* 

52 

20+ 

0 

12 

0 

0 

0 

2.58 

-  .86 

.89 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

DYADIC  KtKlU 

88.1 

69,0 

78.6 

1.6 

9  3 

''* 

57 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

5.03 

.36 

1  .85 

2  6 

.0 

0 

10 

2 

1 

PHENIX  CITY   2  NNW 

PITTSVIEH 

89,2 

64,8 

77.0 

96 

9 

50 

21  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.63 

.79 

U 

.0 

0 

8 

1 

0 

THQMASVILLE 

87.9 

66.0 

77,0 

1.0 

93 

9 

49 

20+ 

1 

12 

0 

0 

0 

4.23 

.53 

.66 

10 

.  0 

0 

11 

3 

0 

87.7 

68.  1 

77.9 

1.6 

93 

8 

54 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

1.55 

-  2,57 

.67 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

WHATLEY 

89.8 

61.4 

75.6 

95 

10* 

50 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

6.00 

1.55 

6 

.0 

0 

8 

7 

2 

DIVISION 

77.3 

.7 

4.25 

-  ,18 

.0 

•       «  • 

riU  L  P  08 

AAV  MTMPTTP 

86.8 

69.9 

78.4 

92 

21* 

56 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

7.87 

2.26 

13 

.0 

0 

13 

6 

1 

CODEN 

87.8 

M 

91 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

7.80 

3.20 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

87.5 

70.3 

78.9 

1.2 

92 

25* 

56 

20+ 

0 

11 

0 

0 

0 

10.13 

3.05 

2.22 

13 

.0 

0 

14 

9 

2 

FORT  MORGAN 

85.9 

73.3 

79.6 

91 

24 

65 

19 

0 

1 

0 

0 

0 

9.39 

2.43 

2 

.0 

0 

12 

8 

3 

MOBILE   WSO  AP 

87.8 

72.5 

60.2 

2.7 

93 

25  + 

59 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

12.68 

6.43 

3.76 

13 

.0 

0 

13 

8 

4 

RDBERTSDAlE    I  E 

87,9 

69,3 

78.6 

93 

25* 

56 

20+ 

0 

12 

0 

0 

0 

13.27 

6.28 

3.10 

12 

.0 

0 

13 

6 

6 

DIVISION 

79.1 

1.4 

10.19 

3.76 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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9 
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22 

23  1 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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.  1* 

•  99 

.03 

.09 

T 

T 

.29 

T 

7* 

.76 

.36 

3.1* 

T 

.11 

.02 

.0* 

T 

.71 

.44 

.01 

.51 

loi 

T 

.06 

.58 

.65 

2.33 

•  12 

.01 

.05 

1.10 

.10 

.02 

.33 

.12 

.48 

1.78 

T 

T 

.32 

.35 

.50 

T 

T 

T 

.30 

.31 

T 

2.62 

.05 

.0* 

.30 

.45 

.18 

.65 

T 

T 

.05 

.21 

.38 

.91 

1.38 

.18 

T 

.15 

.39 

.03 

.10 

.04 

.13 

.*0 

•  25 

.13 

•  01 

1.95 

.11 

.  18 

.05 

•  oe 

.11 

.41 

T 

T 

T 

.12 

.13 

.02 

.50 

.2* 

1 .  16 

.  15 

.10 

.1* 

.04 

.38 

.09 

4.85 

.03 

.05 

.25 

.10 

2.33 

.10 

.28 

.33 

1.38 

2.73 

•  0* 

.15 

.29 

•  57 

1 .27 

.3* 

.07 

3.11 

•  60 

■  33 

.15 

1 ,00 

6 .  2S 

.48 

1.21 

2.32 

1.61 

2.6* 

.06 

.3* 

.03 

T 

T 

1 .22 

.99 

3.17 

•  1 1 

.72 

.74 

.92 

1 .88 

•  34 

.32 

.20 

.  15 

•  16 

.20 

.91 

2.2{ 

T 

.01 

.35 

T 

.2* 

.05 

T 

T 

.9C 

2.51 

.10 

1.09 

•  18 

■  16 

1 .02 

3.63 

.07 

.02 

1.B4 

.57 

1.13 

1.93 

.55 

.02 

T 

.30 

T 

T 

.22 

.84 

2.52 

,35 

.0* 

.26 

.09 

.03 

.07 

1.68 

2.00 

.12 

.55 

T 

.18 

.09 

T 

1. 10 

3.  7( 

.22 

.03 

•  55 

2 .00 

.06 

.'C 

1.7* 

.35 

.45 

.01 

•  01 

•  07 

.01 

■  02 

.  62 

2.51 

1.20 

T 

.*1 

.90 

2.98 

.04 
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5.62 

1.10 

•  28 

•  61 

•  10 

2  •  30 

2  •9( 

.10 

.*5 

.03 

.0* 

.0* 

•  03 
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.06 
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1.72 
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.03 
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T 

.96 
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3.00 
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T 
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T 
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1.95 
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T 
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1.31 
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2.76 
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•  12 

T 
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T 
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.23 
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.92 
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.15 

.10 

1.75 

3.28 

1.09 
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T 

T 
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.06 

T 
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T 

T 

T 
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T 
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T 
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1 .97 
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T 

T 

T 

T 
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.05 
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.07 

.37 

.03 

T 

.06 

T 

.05 

.02 

.62 

1.93 
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.07 
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.02 
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T 
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.0* 
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.0* 
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3 . 87 
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■  0* 
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T 
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.45 

.1* 
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1.19 
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.06 
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.37 
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.90 
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3.99 
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.20 
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.0* 
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.01 

.25 

.01 
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T 
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1.8* 
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.21 
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1.13 
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,7! 
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.06 

.07 
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3.30 
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.85 
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T 
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.02 

T 

T 

1.26 
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2.87 
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.74 

.19 

.12 

.27 
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2.21 

.17 

.72 
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.06 

T 
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.06 
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T 

T 
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T 
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T 

T 
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3.66 

.5* 
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.06 

.12 

T 
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NORTHERN  VALLEY 
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BELLE  HINA  2  N 
FALKVILLE   1  E 
FLORENCE 
HODCES 

HUNTSVILLE  USD  AP 

HAOISON 

MOULTON  2 

HUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEH  MARKET  2 

RED  >AY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEHER  3  SSU 
BIRMINCHAH  MSG  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT 

COLLINSVILLE 
FORT  PAVNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
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PALMERDALE  2  ¥ 
SAINT  BERNARD 
SANO  HT  SUBSTA  AU 

SAYRE 
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VALLEY  HEAD 
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ALICEVKLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 
8ILLING5LEY  1  SE 

BROOKWOOD 
CARBUN  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTQN 
CORDOVA 
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ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  »  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 
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TH0RS6Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
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SYLACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAMP  HILL  2  NW 

OAOEVILLE 

DELTA 

HEFLIN 
HICMTQWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 

OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
WADLEV 

WETUMPKA 
PRAIRIE 


06 


CUBA 

DAYTON   I  N 

DEMOPOlIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


lowing  Sidiion  InduL 


DAILY  PRECIPITATION 


M«YkEVlLLE 
LIVINGSTON  7  SW 
MARION  7  NE 
NiRION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  3  SM 

nlLSTEAO 
HINTER  3  Nri 
HONTGOMFRV  WSO  AP 
ORRVILLE 
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SELKA 

SUTTlE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTQWN 
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1.6? 
2.8> 

>.:3 
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Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


.01.  .11 

•  0 

T        .2)  T 


19     20  21 
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FRISCO  CITY 
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HEADLAND 
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LOUISVILLE 
HELVIN 
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OZARK  6  NNH 
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PINE  APPLE 
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NAILACE   2  E 
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2.8B 
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.05  .07 
.80 
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.07 
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.»7 
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T 
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7.87 
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10.13 
9.3' 
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DAILY  TEMPERATURES  't'^.. 


Day  oi  Month 
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n 

1   1  2 
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4 
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e 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avoi 

NORTHERN  VALLEV 

01 

ATHENS  2 

MAX 

93 

91 

90 

93 

90 

66 

93 

90 

89 

61 

90 

77 

86 

89 

66 

66 

70 

77 

62 

88 

91 

90 

90 

69 

62 

65 

66 

81 

86.4 

MIN 

6B 

6* 

6! 

71 

70 

69 

69 

69 

64 

56 

66 

68 

64 

6 1 

61 

53 

45 

50 

58 

61 

63 

63 

63 

67 

70 

70 

70 

63.8 

BE L ^ I 2  N 

MAX 

90 

89 

92 

92 

90 

87 

63 

92 

91 

90 

86 

69 

83 

63 

63 

89 

84 

82 

76 

60 

87 

90 

86 

90 

89 

85 

65 

88 

66 

62 

86.6 

MIN 

67 

67 

63 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

65 

59 

64 

69 

64 

62 

63 

59 

43 

51 

97 

62 

67 

64 

66 

62 

71 

70 

71 

68 
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90 

6> 

69 

90 
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69 

89 

83 

96 

95 

92 

84 

91 

63 

65 

65 

67 

67 

69 

77 

69 

69 
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90 

89 

88 

89 

64 

87 

83 
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70 

66 

69 

63 

64 

72 

72 
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70 
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61 
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69 

70 

70 

71 

FLORENCE 

MAX 

90 

89 

93 

91 

92 

65 

65 

93 

93 

92 

87 

92 

87 

83 

83 

87 

85 

60 

78 

63 

90 

93 

92 

90 

67 

8 1 

67 

85 

83 

83 

67.3 

MIN 

** 

63 

59 

65 

68 

66 

66 

66 

64 

58 

54 

63 

62 

58 

96 

56 

47 

39 

60 

97 

60 

62 

60 

62 

61 

65 

64 

64 

60.9 

HUNTS V I LLE   WSO  AP 

MAX 

90 

91 

92 

92 

91 

86 

65 

92 

92 

91 

84 

91 

79 

85 

89 

87 

86 

72 

78 

84 

66 

91 

87 

68 

69 

83 

67 

69 

64 

80 

86.7 

MIN 

71 

69 

69 

67 

72 

72 

74 

72 

72 

71 

66 

60 

66 

70 

66 

65 

66 

52 

45 

52 

61 

67 

70 

68 

69 

69 

73 

72 

72 

68 

66.9 

l^&O  I  SON 

90 

91 

92 

92 

66 

65 

93 

92 

91 

84 

91 

87 

65 

65 

67 

86 

79 

77 

62 

68 

90 

87 

66 

89 

64 

87 

89 

84 

80 

87.0 

MIN 

70 

69 

70 

67 

72 

73 

72 

72 

70 

69 

69 

68 

71 

69 

64 

65 

57 

44 

51 

60 

69 

70 

67 

69 

66 

72 

71 

71 

MOULTON  2 

MAX 

91 

90 

93 

91 

92 

86 

63 

97 

94 

90 

86 

93 

84 

69 

87 

89 

66 

75 

79 

66 

92 

93 

91 

93 

92 

88 

89 

89 

63 

75 

88,3 

MIN 

61 

66 

66 

66 

68 

71 

72 

70 

70 

68 

62 

58 

65 

69 

66 

66 

61 

59 

45 

51 

60 

64 

69 

63 

65 

70 

71 

70 

72 

65.0 

MUSCL-E   SHQALS  PAA 

AP 

90 

91 

93 

9 1 

92 

64 

65 

92 

9  1 

93 

63 

90 

6 1 

64 

63 

65 

69 

69 

74 

82 

87 

9 1 

69 

9  I 

9 1 

81 

8  8 

68 

79 

80 

66.1 

MIN 

69 

67 

63 

66 

73 

73 

70 

69 

70 

64 

56 

67 

66 

64 

6 1 

61 

51 

45 

53 

61 

64 

66 

65 

67 

65 

71 

69 

69 

64.6 

New  MAftKET  2 

MIN 

RED  BAY 

92 

90 

90 

91 

91 

67 

65 

94 

95 

93 

69 

92 

69 

65 

64 

68 

85 

64 

65 

63 

69 

92 

68 

90 

92 

67 

89 

86 

84 

82 

68.4 

MIN 

68 

67 

65 

69 

72 

75 

74 

72 

73 

67 

61 

69 

69 

61 

63 

64 

62 

<•? 

56 

62 

65 

66 

66 

70 

62 

70 

71 

71 

69 

REDSTONE  ARSENAL 

69 

89 

94 

92 

96 

68 

65 

96 

95 

92 

89 

92 

76 

85 

85 

89 

85 

7  1 

78 

65 

92 

94 

69 

90 

90 

82 

86 

69 

85 

81 

67.6 

MIN 

65 

66 

61 

68 

66 

69 

67 

67 

67 

60 

56 

62 

64 

62 

62 

63 

46 

41 

47 

50 

63 

62 

62 

62 

64 

70 

63 

67 

61.8 

KUSSELLVlLLE  2 

92 

90 

69 

90 

90 

89 

66 

90 

92 

92 

90 

63 

90 

84 

84 

84 

86 

69 

66 

77 

83 

88 

68 

89 

90 

60 

87 

85 

81 

66.3 

MIN 

67 

64 

61 

63 

65 

71 

68 

67 

68 

65 

56 

58 

66 

64 

62 

61 

54 

41 

42 

59 

56 

62 

62 

61 

65 

69 

66 

61.7 

k^'ATEfLOO 

92 

91 

91 

92 

92 

82 

64 

9 1 

94 

9  1 

62 

91 

84 

65 

64 

86 

88 

60 

78 

63 

90 

92 

93 

86 

86 

82 

65 

86 

80 

86 

87.0 

♦           *  • 

MIN 

70 

69 

61 

61 

73 

70 

70 

69 

66 

65 

55 

62 

67 

6 1 

59 

58 

50 

39 

50 

59 

59 

62 

63 

65 

68 

67 

69 

68 

62.8 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

albertville  2  SE 

MAX 

90 

69 

92 

92 

89 

69 

83 

93 

92 

91 

86 

92 

69 

64 

66 

86 

85 

69 

77 

82 

88 

66 

66 

87 

85 

63 

64 

84 

63 

76 

66.4 

MIN 

67 

66 

66 

68 

70 

71 

69 

71 

68 

67 

61 

69 

70 

64 

67 

67 

58 

47 

53 

62 

65 

67 

66 

68 

68 

70 

70 

66 

65.6 

BESSEMER   3  SSW 

MAX 

69 

91 

90 

69 

90 

90 

86 

89 

91 

89 

69 

90 

91 

69 

92 

91 

88 

84 

79 

84 

86 

86 

86 

90 

69 

90 

69 

86 

67 

!<• 

68.1 

MIN 

65 

65 

64 

66 

67 

64 

65 

66 

64 

64 

65 

66 

67 

68 

64 

56 

45 

52 

56 

60 

65 

65 

72 

71 

72 

72 

70 

62 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

68 

67 

90 

90 

90 

86 

66 

93 

94 

95 

90 

90 

87 

66 

87 

87 

68 

78 

79 

66 

69 

9  1 

90 

91 

90 

8 1 

67 

68 

89 

71 

87.9 

MIN 

72 

71 

67 

67 

72 

73 

73 

70 

71 

74 

69 

62 

72 

69 

65 

65 

66 

51 

45 

50 

58 

69 

67 

66 

66 

70 

72 

73 

69 

67 

66.8 

Br  I DG6  PQRT 

(ilN 

OUNTERSVl LLE 

90 

91 

90 

90 

90 

88 

63 

94 

94 

92 

92 

91 

90 

65 

66 

66 

66 

89 

75 

8 1 

87 

69 

69 

67 

67 

66 

82 

89 

85 

83 

87.3 

MIN 

72 

69 

67 

72 

72 

72 

71 

71 

68 

71 

66 

7C 

70 

70 

66 

70 

60 

51 

53 

62 

67 

68 

68 

67 

71 

71 

72 

71 

67 

ONEQNTA 

93 

91 

91 

92 

93 

91 

92 

64 

93 

98 

95 

91 

92 

61 

69 

87 

84 

86 

77 

60 

67 

90 

93 

90 

9  1 

9  1 

90 

69 

88 

86 

89.0 

MIN 

65 

64 

63 

66 

70 

70 

68 

72 

69 

60 

64 

66 

64 

63 

65 

61 

42 

44 

50 

59 

66 

65 

64 

65 

69 

71 

70 

Saint  Bernard 

90 

91 

89 

93 

93 

93 

90 

65 

95 

95 

92 

85 

92 

62 

64 

65 

86 

86 

70 

77 

65 

90 

90 

91 

90 

89 

79 

8  9 

86 

81 

87.4 

MIN 

62 

66 

60 

64 

63 

69 

65 

65 

65 

64 

58 

60 

67 

64 

6 1 

55 

44 

46 

50 

55 

65 

61 

61 

63 

66 

67 

65 

61.1 

Sand  mt  substa  au 

68 

85 

69 

88 

67 

BE 

84 

93 

93 

9  1 

89 

90 

88 

63 

66 

65 

89 

82 

66 

86 

87 

84 

81 

82 

80 

85.8 

MIN 

68 

66 

65 

66 

66 

67 

66 

64 

67 

68 

66 

55 

68 

66 

57 

42 

47 

57 

64 

66 

65 

63 

66 

66 

66 

61 

63 

63.2 

sc  dttsborq 

MAX 

91 

91 

93 

69 

9 1 

92 

93 

69 

86 

88 

85 

87.4 

MIN 

70 

62 

62 

64 

66 

68 

68 

68 

67 

68 

57 

64 

69 

63 

62 

64 

59 

43 

43 

54 

61 

58 

65 

60 

62 

66 

72 

67 

.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

66 

87 

89 

90 

66 

67 

88 

85 

93 

91 

90 

86 

69 

78 

61 

83 

87 

86 

67 

76 

82 

85 

66 

65 

87 

85 

80 

77 

84 

83 

84.7 

4             *  • 

MIN 

66 

65 

59 

64 

63 

67 

62 

63 

62 

63 

52 

54 

66 

57 

55 

55 

5  7 

39 

40 

45 

56 

65 

59 

59 

62 

65 

66 

64 

59,4 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

90 

91 

88 

90 

8  6 

69 

90 

9  1 

90 

92 

90 

91 

9 1 

82 

69 

90 

89 

76 

77 

69 

88 

90 

69 

91 

90 

8 1 

8  8 

76 

67.4 

MIN 

62 

62 

63 

61 

64 

62 

61 

63 

66 

63 

60 

59 

68 

64 

6 1 

58 

53 

54 

52 

55 

61 

59 

60 

58 

69 

66 

66 

61,3 

bankhead  lDck  and 

0AM 

MAX 

92 

92 

86 

91 

92 

92 

91 

89 

93 

99 

92 

89 

91 

66 

91 

86 

86 

86 

78 

63 

69 

9 1 

94 

93 

6  5 

94 

83 

90 

90 

88 

89.3 

MIN 

67 

66 

65 

65 

67 

70 

66 

68 

72 

67 

62 

62 

71 

66 

64 

64 

63 

48 

52 

58 

64 

64 

66 

64 

69 

70 

67 

66 

65.0 

CENTREVI LLE 

MAX 

91 

88 

85 

87 

90 

65 

89 

91 

95 

99 

MIN 

" 

68 

66 

69 

6S 

71 

70 

70 

74 

CLANTDN 

MAX 

91 

85 

65 

67 

90 

88 

66 

91 

93 

91 

90 

83 

9 1 

60 

89 

90 

87 

87 

60 

60 

67 

9 1 

91 

92 

9  1 

90 

77 

67 

64 

68 

67.9 

MIN 

7 1 

68 

65 

64 

68 

70 

69 

67 

68 

70 

69 

65 

68 

73 

64 

65 

66 

64 

46 

48 

54 

60 

64 

65 

61 

64 

70 

70 

71 

65,2 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

67 

85 

64 

87 

87 

88 

84 

80 

91 

90 

90 

84 

87 

6 1 

79 

80 

81 

83 

69 

73 

60 

84 

87 

67 

66 

87 

78 

64 

62 

63 

63,6 

MIN 

*' 

65 

62 

62 

62 

69 

67 

67 

66 

64 

58 

56 

59 

63 

62 

52 

44 

45 

52 

58 

65 

63 

63 

63 

64 

61 

60 

60.9 

Fayette 

MAX 

67 

86 

83 

67 

68 

86 

85 

63 

93 

92 

93 

92 

88 

79 

66 

64 

82 

89 

78 

64 

69 

96 

68 

69 

86 

80 

87 

67 

61 

86,4 

MIN 

63 

61 

64 

66 

66 

64 

64 

68 

69 

67 

66 

67 

6 1 

59 

57 

42 

90 

53 

52 

56 

62 

60 

59 

66 

67 

69 

HALEYVI LL  E 

MAX 

91 

89 

67 

90 

9 1 

89 

65 

82 

90 

93 

92 

86 

9 1 

6 1 

89 

84 

85 

67 

72 

79 

84 

68 

90 

9 1 

69 

69 

78 

88 

85 

6 1 

66.4 

MIN 

68 

67 

66 

67 

66 

66 

70 

71 

72 

71 

66 

62 

63 

69 

66 

5* 

47 

47 

59 

63 

66 

66 

67 

66 

66 

69 

70 

67 

69.0 

HAHILTDN  3  S 

MAX 

9? 

88 

66 

69 

90 

90 

64 

83 

94 

94 

93 

66 

69 

6 1 

89 

89 

86 

67 

72 

78 

63 

69 

91 

90 

90 

90 

80 

68 

86 

81 

66.7 

MIN 

62 

6« 

69 

62 

62 

65 

68 

68 

67 

67 

64 

56 

56 

66 

63 

61 

61 

59 

41 

41 

50 

56 

58 

64 

63 

62 

62 

68 

69 

67 

61,1 

JASPER  4  N 

MAX 

90 

88 

86 

68 

69 

89 

88 

83 

93 

94 

90 

85 

89 

81 

62 

69 

84 

89 

74 

75 

63 

85 

68 

86 

69 

68 

80 

84 

83 

81 

65,6 

MIN 

63 

67 

64 

64 

66 

67 

69 

67 

67 

67 

68 

61 

62 

69 

67 

65 

64 

60 

45 

47 

53 

58 

61 

64 

64 

66 

70 

69 

69 

66 

63,7 

PRATTVILLE 

MAX 

67 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

67 

90 

90 

89 

87 

64 

6? 

87 

92 

92 

92 

91 

91 

89 

90 

90 

66 

87 

89,3 

MIN 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

79 

73 

72 

74 

72 

70 

69 

66 

60 

52 

53 

62 

68 

67 

68 

65 

73 

73 

71 

69 

70 

68.7 

S««  R«f«r«Qc*  Notaa  Following  Statloo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBEP  1973 


Day  ol  Month 

« 
It 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

,.l 

11 

12 

•  3j 

u, 

IS 

16  i 

1'  '. 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  j 

24 

,"i 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

THOKSBY  EXP  STITION 

MAX 
MIN 

80 
65 

78 
6* 

S3 
63 

S2 
65 

82 
65 

82 
65 

83 
66 

85 
65 

87 
66 

83 

70 

87 
68 

84 

63 

81 
68 

83 

70 

84 
64 



83 
64 

SO 
64 

78 

61 

75 

1 

SO 
52 

84 
57 

84 
64 

85 
63 

83 
64 

83 
62 

78 
66 

81 
66 

78 
66 

60 
64 

72 
62 

81.6 
63  1  ft 

TUSCiLOOSi  F44  4P 

MAX 
MIN 

87 
73 

87 
72 

89 
71 

91 
68 

89 
74 

89 
74 

90 
74 

94 
71 

94 
72 

92 
75 

89 
70 

90 
66 

84 

75 

87 

72 

84 
69 

88 
67 

67 
66 

77 
56 

1  50 

82 
52 

91 
63 

92 
65 

90 
67 

92 
68 

91 
65 

81 

70 

90 
71 

87 

70 

SB 

70 

74 

70 

87.4 
66.3 

TUSCALUOSt  QLlVEn  RAH 

MAX 

MIN 

90 
68 

ae 

70 

86 
69 

88 
68 

90 
67 

S9 
71 

90 
73 

90 
70 

94 

70 

93 
73 

93 
70 

89 
65 

90 
64 

86 
73 

88 
67 

84 
66 

86 
67 

88 
66 

76 
49 

78 
50 

83 
52 

90 
59 

93 
61 

92 
67 

92 
66 

9? 
67 

63 

71 

SB 
71 

BB 
72 

90 
70 

88.4 
66.4 

VERNON 

•          •  * 

MAX 
MIN 

91 
69 

88 
69 

92 
69 

92 
65 

91 
68 

88 

71 

90 
73 

93 
69 

97 
70 

9S 
70 

92 
68 

93 
59 

90 
69 

87 

71 

84 

65 

87 
63 

90 
64 

82 
58 

80 
44 

87 
51 

93 
57 

95 

61 

94 
65 

93 
65 

93 
64 

90 
63 

90 
69 

90 
66 

89 
69 

80 
68 

90.0 
65.1 

EASTERN  VALLEV  04 

4NNIST0N  PAA  AP 

MAX 
MIN 

86 

70 

88 
67 

90 
67 

91 
66 

89 
70 

89 
72 

89 
70 

94 
69 

94 
69 

95 
74 

91 
71 

92 
66 

82 
73 

85 
69 

66 
65 

86 
67 

85 
68 

76 
56 

80 
47 

84 
52 

SB 
59 

86 
69 

90 
6S 

90 
67 

87 
64 

78 
69 

88 

70 

87 
68 

88 
67 

80 
67 

87.1 
66.5 

CAIERA  2  SW 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
70 

92 
65 

92 
68 

91 
70 

93 
72 

91 

70 

93 
71 

97 
72 

93 
76 

92 
72 

91 

70 

87 
71 

91 
73 

90 
67 

SB 
65 

88 
78 

82 
65 

91 
52 

90 
55 

95 
60 

94 
65 

93 
71 

92 
70 

94 
65 

90 
70 

68 
71 

89 
72 

89 

71 

88 
65 

90.7 
68.4 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
65 

88 
62 

9» 
63 

93 
63 

90 
67 

91 
69 

87 
65 

96 
66 

99 
69 

96 
69 

92 
59 

94 
59 

77 
67 

85 
61 

88 

62 

84 

66 

85 
62 

76 
42 

79 
49 

83 
54 

88 
63 

87 
67 

89 
62 

86 
61 

67 
62 

77 
66 

81 
67 

82 
62 

86 
55 

87. J 
62.4 

CHILDERS8URG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

91 

70 

90 
6« 

91 
63 

92 
63 

92 
65 

90 
67 

67 

70 

96 
65 

96 
64 

95 
75 

94 
68 

93 
63 

91 

72 

89 

74 

90 
64 

88 
69 

69 
66 

88 
62 

81 
44 

87 
46 

91 
56 

93 
63 

93 
69 

92 
64 

92 
60 

86 
73 

89 

71 

SB 
70 

92 

70 

SB 
66 

90.5 
65.1 

C4DSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

67 

87 
67 

86 
66 

92 
67 

89 
69 

BB 

70 

87 
70 

85 
71 

93 
71 

98 
71 

96 
62 

90 
63 

91 
60 

79 
65 

87 
64 

88 
64 

87 
65 

87 

57 

77 
48 

79 
49 

83 
52 

88 
59 

89 
66 

68 
66 

87 
60 

85 
60 

78 
70 

62 
67 

88 
66 

86 
66 

66. 9 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

88 
66 

86 
65 

86 
64 

89 
63 

89 
64 

87 
65 

88 
66 

85 
69 

92 
67 

95 
67 

93 
68 

90 
62 

92 
62 

82 
68 

85 
63 

85 
63 

85 
66 

SS 
6) 

79 
46 

60 
46 

84 

48 

SB 
56 

91 
61 

88 
64 

89 
62 

8B 
62 

78 
69 

86 
70 

87 
67 

89 
67 

87.0 
63.0 

SYLACAUSA  <•  NE 

MAX 
MIN 

88 
66 

SB 
66 

89 
65 

90 
63 

89 
69 

91 
71 

89 
71 

95 
66 

93 
67 

94 
74 

92 
66 

93 
63 

86 
72 

63 
73 

90 
62 

88 
69 

88 
69 

84 

63 

61 
44 

se 

48 

91 
55 

92 
54 

92 
64 

91 
63 

90 
61 

83 
64 

87 
66 

86 

73 

90 
72 

81 
63 

68.9 
64.7 

TALLADEGA 

•           *  • 

MAX 
MIN 

SB 
68 

SB 
62 

90 
63 

92 
61 

86 
61 

91 
60 

89 
60 

92 
63 

95 
64 

94 

72 

94 

63 

93 
63 

67 
6? 

86 
62 

88 
59 

87 
59 

85 
65 

79 
60 

76 
41 

88 
41 

90 
44 

92 
62 

91 
61 

90 
60 

83 
59 

77 
57 

86 
59 

87 
59 

90 
59 

85 
55 

86.  1 
59.5 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

92 
70 

SB 
67 

90 
67 

91 
68 

92 
69 

90 
70 

91 
70 

91 
69 

92 
69 

93 
72 

92 
70 

91 
65 

93 

70 

82 
72 

89 
64 

90 
68 

90 
67 

65 
64 

80 
49 

81 
53 

87 
58 

90 
62 

92 
65 

91 
65 

88 
63 

90 
66 

76 
69 

68 
71 

86 
67 

90 
68 

88.7 
66.2 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

86 
66 

84 
6» 

B4 

63 

85 
64 

87 
65 

86 
65 

86 
67 

86 
66 

90 
67 

89 
63 

89 
68 

87 
64 

88 
64 

79 
71 

84 
63 

84 
64 

83 
65 

81 
61 

76 
48 

76 
47 

80 
53 

B4 
59 

87 
63 

86 
63 

86 
63 

85 

64 

75 
66 

83 
68 

82 
69 

84 
65 

84.  1 
63.3 

CAMP  HILL  2  NH 

MAX 
MIN 

90 
70 

88 
67 

90 
65 

90 
65 

90 
68 

90 
69 

92 
69 

90 
67 

89 
69 

93 
69 

92 

70 

90 
65 

90 
b1 

85 

72 

85 
62 

89 
63 

89 
67 

85 
63 

64 
48 

SO 
48 

85 

53 

90 
57 

91 
63 

91 
63 

89 
62 

88 
63 

76 
67 

90 
70 

86 
65 

86 
68 

88.2 
64  . 4 

HEfLIN 

MAX 
MIN 

90 
65 

87 
63 

90 
60 

91 
61 

92 
62 

89 
61 

90 
64 

SB 
65 

95 
65 

96 
68 

93 
68 

90 
61 

92 
61 

84 
62 

87 
59 

89 
61 

89 
65 

88 

60 

77 
44 

79 
45 

85 
49 

90 
57 

91 
60 

91 
61 

91 
60 

90 
60 

78 
64 

87 
68 

89 
63 

88 
62 

88.5 
60.8 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
61 

90 
65 

90 
66 

89 
67 

90 
68 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

94 
72 

91 
70 

93 
65 

87 
72 

90 
72 

90 
63 

90 
66 

85 
67 

86 
63 

SB 
47 

88 
55 

92 
60 

92 
67 

91 
65 

90 
6! 

90 
65 

80 
69 

68 
66 

88 
70 

89 
67 

87 
65 

69.4 
65.8 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
72 

88 
69 

92 
68 

86 
69 

90 
71 

92 
70 

91 
71 

95 
69 

91 
69 

92 
74 

90 
67 

90 
72 

89 

70 

90 
73 

88 
66 

94 

72 

85 
68 

82 
64 

79 
57 

84 
55 

90 
64 

92 
69 

90 
66 

90 
66 

89 
68 

82 
68 

88 

71 

86 
72 

66 
67 

88 
67 

86.7 
68 . 1 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

90 
67 

86 
69 

87 
68 

ee 

66 

89 
65 

87 

70 

90 
70 

91 
68 

94 
68 

92 
68 

92 
70 

90 
69 

91 
69 

83 
73 

69 
65 

89 
65 

85 
68 

85 
63 

85 
52 

83 
51 

86 
56 

91 
61 

91 
62 

90 
64 

87 
63 

87 
62 

75 
69 

86 
70 

86 
66 

89 
67 

67.9 
65.5 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 

Mm 

91 
66 

90 
65 

SB 
62 

90 
65 

91 
62 

90 
65 

91 
66 

89 
65 

93 
66 

92 
69 

92 
61 

90 
62 

93 
63 

SO 
69 

86 
61 

90 
62 

91 
64 

86 
59 

80 
42 

81 
43 

87 

52 

91 
54 

92 
61 

92 
63 

90 
59 

91 
59 

77 
65 

88 
66 

B6 
65 

88 
64 

86.6 
61.5 

ROCK  MILLS 

•          •  « 

MAX 

Mm 

90 
69 

87 
65 

88 
63 

90 
64 

90 
64 

89 
67 

91 
68 

90 
65 

94 
68 

93 
71 

93 

70 

92 
65 

94 
66 

63 
73 

90 
62 

90 
64 

89 
67 

86 
65 

65 
46 

83 
47 

86 
55 

90 
58 

90 
62 

92 
63 

90 
61 

87 
65 

75 
69 

84 

71 

85 
64 

89 
67 

68.6 
64.1 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

MAX 

Mm 

90 
69 

SB 
70 

87 
6B 

88 
68 

90 
69 

89 
69 

86 
68 

SB 

93 

91 

92 

90 

89 

82 

90 

83 

88 

69 

80 

79 

89 

90 

93 

92 

91 

92 

82 

88 

90 

92 

88.4 

demopolis  lock  and  DAC 

MAX 
MIN 

91 
69 

85 
72 

85 

72 

88 
71 

91 
71 

SB 

73 

85 
74 

88 

73 

93 
71 

92 
73 

92 
73 

89 
68 

e6 

66 

83 

74 

SB 
69 

63 
62 

68 
62 

88 
63 

77 
51 

78 
51 

8! 
53 

39 
59 

9? 
66 

91 
68 

91 
69 

90 
67 

81 
70 

88 
70 

86 
70 

89 
70 

87.4 
67.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

89 
69 

86 
71 

85 
69 

87 
67 

90 
67 

87 

70 

85 

71 

86 

71 

90 
71 

90 
72 

89 
72 

86 
64 

85 
65 

81 
73 

66 
66 

81 
62 

83 
63 

83 
63 

74 
49 

74 
50 

83 
55 

87 
60 

91 
65 

88 
67 

90 
67 

91 
67 

62 
68 

88 
68 

86 

70 

88 
67 

85.8 
66.0 

CREENSBORQ 

MAX 

Mm 

90 
71 

85 
70 

S3 
66 

84 
69 

84 
68 

88 
72 

88 
72 

93 
67 

92 
72 

91 
74 

91 
72 

89 
66 

80 
74 

88 

73 

90 
71 

89 
63 

89 
65 

78 
62 

77 
48 

85 
53 

90 
61 

92 
65 

92 
66 

92 
69 

91 
67 

63 
69 

87 
69 

87 
70 

90 
70 

76 
54 

67.1 
67.0 

H4YNEVILLE 

MAX 

Mm 

LIVINGSTON  2  SU 

MAX 
MIN 

90 
66 

87 
70 

86 
69 

91 
66 

89 
70 

86 
72 

85 
71 

92 
71 

95 
68 

96 
67 

94 
73 

90 
64 

90 
62 

66 
65 

90 
65 

85 
60 

67 
60 

88 
63 

75 

48 

85 
52 

91 
55 

85 
62 

92 
65 

91 
66 

92 
04 

90 
65 

61 
66 

88 
68 

B8 

71 

86 
70 

88.4 
65.2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

89 
68 

85 
71 

85 
69 

86 
69 

90 
69 

SB 

70 

88 
71 

89 
71 

92 
70 

92 
72 

90 
73 

90 
68 

88 
68 

62 
74 

90 
68 

87 
65 

87 
64 

88 
65 

78 
50 

78 
50 

86 
54 

90 
60 

92 
67 

91 
68 

90 
66 

91 
66 

8? 
70 

88 
70 

90 
70 

91 
70 

87.8 
66.9 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

88 
69 

83 
70 

83 
69 

85 
69 

87 
69 

87 

70 

67 
70 

89 
71 

90 
71 

SB 
72 

87 
73 

88 
72 

87 
72 

60 
74 

67 
64 

85 
64 

76 
52 

78 
52 

85 
52 

88 
64 

90 
68 

90 
68 

88 
68 

90 
68 

79 
70 

86 
69 

86 

70 

87 
71 

85.9 
67.5 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

88 

72 

89 
72 

90 
70 

90 
71 

91 
72 

91 
72 

93 
72 

93 
71 

92 
73 

92 
77 

90 
74 

90 
72 

83 

76 

90 
73 

90 
70 

89 
69 

88 
68 

84 

61 

82 
S4 

87 
54 

92 
61 

92 
69 

92 
68 

91 
68 

91 
66 

79 
74 

90 
73 

90 
72 

86 
70 

89 
70 

89.1 
69. S 

SELMA 

MAX 

Mm 

89 
75 

88 
71 

90 
71 

92 
72 

91 
72 

92 
70 

90 
72 

90 
72 

91 
71 

95 
75 

91 
74 

91 
72 

88 
75 

92 
74 

90 
70 

90 
68 

90 
68 

SB 
70 

82 
54 

89 
55 

93 
54 

94 
66 

94 

70 

92 
69 

95 

70 

91 

71 

90 
74 

90 
71 

90 
70 

87 

70 

90.5 
69. S 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
68 

86 
67 

90 
69 

90 
69 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

93 

70 

90 

72 

88 

71 

90 
73 

90 
73 

84 

73 

90 
70 

89 
68 

90 
68 

87 
66 

84 
56 

81 
54 

86 
55 

91 
64 

92 
65 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

76 
70 

90 
71 

S3 

71 

89 
69 

88.9 
67.8 

S««  RtlMsnc*  Nolct  FoUowlBg  Sutlon  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1973 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

E 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

.,  . 
28 

29 

30 

31 

Aver 

90 

90 

86 

et 

90 

90 

92 

93 

94 

89 

68 

89 

84 

80 

89 

87 

87 

87 

83 

79 

80 

93 

90 

90 

89 

91 

79 

64 

87 

90 

87.3 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

68 

64 

65 

71 

69 

70 

70 

70 

69 

62 

62 

60 

59 

50 

52 

59 

64 

61 

60 

62 

61 

67 

69 

65 

64,0 

93 

92 

91 

90 

91 

91 

93 

93 

93 

94 

87 

93 

91 

61 

92 

87 

89 

80 

86 

92 

91 

91 

80 

88 

89 

90 

69.4 

6S 

67 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

69 

60 

52 

49 

53 

60 

60 

63 

70 

63 

64 

65 

65.2 

66 

86 

88 

91 

88 

86 

90 

93 

89 

90 

91 

92 

64 

68 

69 

90 

89 

69 

82 

86 

92 

88 

89 

89 

90 

87 

84 

86 

89 

86 

88.  1 

72 

71 

68 

67 

69 

71 

68 

68 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

63 

61 

52 

49 

59 

69 

64 

61 

61 

67 

70 

62 

66 

66.2 

89 

87 

88 

91 

89 

86 

89 

92 

90 

90 

90 

86 

83 

90 

88 

89 

88 

85 

60 

67 

90 

92 

91 

90 

90 

88 

68 

90 

91 

89 

88.6 

65 

69 

62 

62 

64 

65 

64 

64 

69 

69 

67 

69 

67 

68 

62 

57 

58 

61 

46 

47 

56 

62 

63 

62 

61 

63 

63 

63 

65 

62.2 

88 

86 

88 

88 

85 

81 

97 

92 

89 

91 

89 

88 

85 

90 

87 

87 

88 

88 

91 

69 

90 

92 

90 

90 

90 

86 

86 

87 

88 

81 

88. 1 

65 

65 

69 

63 

61 

69 

71 

68 

74 

65 

73 

66 

68 

67 

62 

97 

63 

64 

50 

59 

61 

65 

67 

65 

65 

66 

69 

68 

70 

68 

65.2 

91 

87 

88 

88 

88 

89 

91 

90 

90 

91 

66 

90 

89 

88 

88 

89 

88 

88 

88 

88 

83 

88 

68 

89 

87 

83 

88 

87 

85 

87 

88.2 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

7 1 

71 

72 

70 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

59 

56 

64 

68 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

92 

83 

87 

90 

90 

88 

93 

93 

96 

88 

66 

91 

89 

82 

86 

91 

85 

88 

85 

82 

67 

93 

91 

92 

90 

90 

77 

68 

88 

83 

88.4 

70 

70 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

69 

69 

71 

63 

68 

66 

57 

55 

56 

65 

67 

66 

66 

63 

69 

70 

63 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

94 

96 

93 

92 

94 

94 

66 

91 

91 

91 

88 

87 

84 

88 

93 

92 

92 

91 

89 

77 

92 

90 

89 

90.7 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

73 

69 

71 

73 

75 

69 

66 

67 

64 

54 

51 

55 

61 

63 

62 

62 

67 

70 

72 

66 

66.6 

89 

82 

8« 

86 

89 

88 

89 

90 

91 

88 

90 

88 

87 

86 

87 

83 

80 

86 

89 

89 

89 

91 

92 

82 

88 

87 

88 

87.4 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

74 

72 

69 

67 

66 

59 

55 

55 

61 

65 

68 

68 

68 

71 

72 

71 

7 1 

68.3 

89 

80 

87 

87 

89 

87 

88 

91 

91 

90 

91 

89 

87 

83 

87 

77 

88 

88 

79 

78 

64 

91 

91 

90 

90 

90 

61 

67 

89 

88 

86.8 

68 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

72 

69 

71 

69 

63 

64 

64 

52 

52 

55 

61 

69 

65 

69 

65 

69 

68 

70 

70 

66.5 

83 

8<> 

87 

89 

85 

85 

89 

91 

89 

89 

66 

65 

85 

84 

86 

89 

85 

84 

78 

65 

88 

69 

69 

89 

89 

86 

85 

87 

88 

78 

86.1 

72 

72 

7« 

67 

70 

74 

71 

67 

71 

79 

73 

70 

74 

74 

68 

61 

61 

66 

50 

54 

59 

63 

66 

66 

65 

66 

71 

69 

65 

70 

67.5 

89 

83 

86 

89 

91 

89 

91 

90 

93 

89 

88 

91 

69 

81 

89 

89 

86 

87 

82 

80 

85 

92 

91 

91 

90 

90 

82 

86 

85 

89 

87.3 

69 

71 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

66 

66 

69 

53 

53 

56 

61 

67 

67 

65 

65 

70 

69 

70 

70 

67.6 

89 

87 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

90 

92 

90 

85 

90 

88 

89 

69 

69 

63 

66 

91 

90 

89 

90 

89 

78 

87 

86 

87 

88,5 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

71 

70 

71 

74 

73 

72 

74 

74 

72 

68 

69 

68 

58 

58 

58 

66 

69 

65 

65 

65 

70 

71 

69 

63.5 

90 

85 

86 

88 

90 

89 

89 

93 

93 

90 

89 

90 

90 

81 

80 

80 

81 

87 

83 

81 

84 

67 

92 

91 

91 

91 

77 

88 

83 

91 

87,2 

69 

70 

66 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

73 

69 

69 

65 

62 

92 

52 

55 

57 

69 

66 

69 

66 

69 

68 

69 

66,1 

86 

78 

90 

89 

93 

92 

93 

90 

87 

91 

90 

81 

89 

89 

89 

86 

86 

89 

83 

88 

92 

90 

92 

91 

92 

82 

87 

67 

88 

37 

88,  1 

71 

70 

68 

70 

70 

71 

7 1 

7 1 

73 

71 

73 

73 

74 

73 

71 

68 

69 

67 

57 

58 

64 

69 

66 

68 

66 

69 

70 

69 

69 

69.0 

92 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

94 

96 

95 

93 

93 

90 

85 

89 

90 

89 

67 

69 

82 

86 

92 

88 

90 

89 

66 

76 

89 

89 

89 

69.2 

66 

68 

65 

6'< 

64 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

72 

73 

70 

67 

67 

64 

54 

50 

50 

58 

63 

62 

60 

60 

70 

71 

68 

69 

64.8 

92 

83 

86 

88 

91 

87 

85 

92 

93 

90 

89 

89 

68 

78 

90 

88 

87 

88 

79 

60 

66 

91 

92 

92 

91 

92 

85 

87 

90 

39 

87.9 

63 

71 

68 

67 

67 

70 

70 

69 

69 

70 

73 

70 

70 

73 

69 

63 

62 

62 

49 

49 

54 

59 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

69 

70 

66,0 

85 

90 

88 

89 

88 

89 

90 

93 

91 

87 

91 

88 

62 

90 

89 

89 

82 

83 

80 

84 

91 

91 

90 

89 

89 

80 

69 

69 

89 

39 

87,7 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

64 

65 

69 

69 

54 

99 

64 

70 

67 

68 

69 

69 

70 

6° 

63 

68 

68.1 

85 

92 

91 

92 

85 

82 

95 

94 

94 

95 

93 

87 

65 

92 

88 

89 

90 

69 

85 

86 

91 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

90 

90 

80 

89.8 

61 

60 

65 

62 

65 

62 

64 

62 

64 

66 

67 

66 

66 

61 

60 

56 

60 

59 

50 

51 

60 

62 

63 

67 

58 

64 

63 

60 

62 

61 

61.4 

84 

81 

8« 

86 

84 

84 

88 

92 

86 

89 

88 

83 

84 

86 

37 

90 

90 

88 

80 

87 

92 

90 

91 

91 

91 

83 

69 

86 

69 

80 

86.8 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

74 

72 

74 

71 

66 

66 

66 

56 

57 

63 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

69.9 

88 

89 

80 

86 

86 

86 

89 

90 

90 

88 

89 

90 

89 

87 

88 

89 

88 

89 

88 

85 

90 

89 

90 

91 

90 

89 

80 

89 

85 

38 

87.8 

86 

78 

83 

87 

84 

84 

90 

92 

91 

90 

90 

89 

84 

87 

87 

86 

87 

86 

82 

66 

90 

91 

91 

90 

92 

91 

84 

87 

89 

88 

87.5 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

73 

75 

74 

75 

72 

69 

65 

69 

56 

56 

62 

69 

71 

69 

68 

70 

70 

71 

72 

73 

70.3 

88 

83 

80 

82 

83 

82 

86 

88 

87 

88 

38 

88 

89 

64 

86 

88 

88 

88 

83 

83 

84 

88 

88 

91 

89 

64 

87 

84 

89 

84 

85.9 

68 

7* 

73 

74 

71 

74 

76 

76 

75 

76 

77 

78 

80 

74 

71 

73 

72 

70 

65 

66 

73 

75 

79 

75 

73 

70 

74 

74 

75 

73 

73.3 

81 

81 

83 

88 

86 

85 

89 

93 

89 

91 

92 

90 

87 

89 

90 

90 

90 

80 

63 

69 

92 

93 

93 

93 

93 

83 

65 

86 

89 

30 

87.8 

75 

7« 

7* 

79 

76 

76 

77 

75 

77 

77 

77 

75 

76 

75 

73 

70 

69 

69 

59 

62 

65 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

75 

73 

74 

72.5 

91 

81 

82 

84 

88 

89 

88 

91 

92 

90 

68 

90 

90 

83 

89 

90 

69 

88 

33 

62 

87 

93 

92 

93 

93 

92 

62 

89 

89 

87 

87.9 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

79 

72 

73 

74 

72 

67 

67 

67 

56 

56 

57 

62 

70 

68 

67 

69 

69 

70 

71 

70 

69.3 

COASTAL   PLAIN  0 
ANDALUSIA   I  NW 
ATMDRE   1  5W 
BEATRICE   1  E 
BRANTLeY 
BREWTQN  3  SSE 
CAMDEN  3  NW 
CHATDM  3  N 
CLAYTON 
ENTERPRISE 

EUFAULA  UILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

ilLBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

J:ARK    6  NNH 

phenix  city  2  nnh 

pittsview 

thohaSvillE 

TROY 
WHATLEY 

*  *  * 

GULF  0 
BAY  MINETTE 
CODE" 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MJRGaN 
MOBILE  WSQ  AP 
ROBEKTSOALE  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


S««  R«fM«nc«  Noiss  Following  SitUoa  Indo] 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
SEPTPMPER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

(shine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

0) 

ion  of 
t  mile  1 

—  i 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

.50-.99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Averc 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM  wSn  AP 

9 

2.9 

6.9 

22 

SW 

13 

85 

90 

58 

68 

5 

2 

1 

I 

I 

0 

10 

65 

6.1 

HUNTSVILLE   WS^]  AP 

Q 

Z.(^ 

6,6 

2U+ 

13 

26 

85 

88 

57 

67 

6 

0 

4 

1 

0 

0 

11 

m 

5.8 

MOBILE   ''Sn  AP 

9 

2.7 

7.4 

22++ 

21 

13 

84 

85 

63 

74 

0 

4 

5 

4 

2 

2 

17 

6.8 

MONTGOMERY  WSO  AP 

10 

1.8 

5.6 

21 

SE 

01 

85 

87 

59 

71 

0 

1 

5 

2 

1 

0 

9 

65 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

SEPTEMBER  1973 


Station 

S  Depth 

Time 

Day  of  month 

,ge 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

&UBUKN   AGRONOMY  TARM 

z 

MA) 

98 

96 

95 

98 

97 

97 

9e 

97 

100 

IOC 

100 

94 

9-i 

86 

92 

9T 

91 

86 

93 

94 

94 

92 

- 

96 

94 

94 

81 

90 

86 

8! 

93  •  9 

MIN 

76 

74 

75 

74 

76 

78 

78 

76 

74 

70 

65 

63 

64 

70 

74 

7i 

7' 

73.2 

<> 

MAX 

93 

92 

93 

92 

9  5 

89.6 

M I  ^ 

79 

78 

77 

78 

77 

76 

7S 

SC 

ej 

81 

7S 

7S 

78 

79 

76 

It 

7'i 

74 

7C 

6* 

6S 

7; 

- 

7'; 

7< 

7< 

7( 

7: 

7! 

75 

76 . 4 

a 

MAX 

66 

83 

85 

87 

87 

86 

88 

87 

88 

89 

89 

87 

88 

83 

84 

86 

85 

83 

93 

83 

93 

83 

- 

86 

85 

84 

79 

81 

80 

86 

95.0 

MIN 

81 

80 

77 

79 

77 

6 1 

82 

8  I 

80 

6C 

6C 

76 

76 

78 

74 

7; 

73 

75 

76 

77 

76 

77 

76 

^^ 

76 

77.9 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

85 

79 

81 

83 

84 

84 

84 

85 

86 

81 

84 

85 

84 

79 

85 

93 

82 

84 

81 

83 

81 

82 

85 

84 

87 

81 

74 

84 

86 

85 

83.0 

MIN 

7! 

76 

7* 

74 

74 

74 

74 

75 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

77 

76 

73 

71 

70 

69 

71 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

74.5 

HEA0L4N0 

<i 

MAX 

86 

85 

86 

85 

89 

90 

90 

84 

95 

91 

91 

87 

85 

84 

88 

85 

86 

80 

96 

99 

90 

89 

92 

93 

93 

86 

79 

83 

93 

91 

87.1 

MIN 

77 

76 

75 

74 

75 

76 

78 

78 

78 

79 

79 

77 

80 

79 

77 

75 

76 

75 

72 

71 

71 

72 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

75.7 

PITTSVIEW 

4 

MAX 

92 

86 

94 

87 

86 

86 

87 

89 

92 

91 

90 

88 

87 

88 

87 

99 

86 

84 

86 

97 

96 

89 

84 

88 

86 

82 

80 

86 

94 

85 

86.7 

MIN 

77 

75 

75 

75 

74 

75 

76 

77 

76 

79 

76 

74 

78 

76 

76 

73 

74 

76 

72 

69 

67 

70 

75 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

72 

74.4 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SUUon 

Day 

Oi  Month 

3  ? 

1-  « 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PlaTEaU  05 

MARTIN  Dam 

EVAP 
WIND 

.14 
6 

.17 

2 

.29 

1 

.16 

3 

.19 

1 

.U 

0 

.12 

1 

.17 
1 

.12 

0 

.14 

1 

.24 
8 

.02 

10 

.17 
3 

.12 

1 

.17 
0 

3 

.05 

14 

.24 

17 

.05 
6 

.10 

1 

.29 

1 

.15 

0 

.20 

0 

.14 
9 

.08 
8 

.11 
3 

.10 

1 

.12 

0 

.08 
1 

4.  J78 
102 

•      •  • 

PRAIRIE  06 

DEMOPOlIS  lock  ANO  BArl 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
6i 
93 
73 

.13 

*? 

e<> 

73 

.08 
26 
S6 
72 

.21 

90 
74 

.20 
19 
92 
73 

.31 
26 
90 
73 

.06 
9 
96 
73 

.11 

0 
99 
75 

.  14 

2 
99 
75 

.11 
1 
93 
73 

.10 
3 
92 
76 

.  13 
2 
92 
71 

.11 
0 
96 
69 

.23 

22 
94 
79 

.08 
8 
98 
71 

.17 
3 
99 

67 

.19 

1 

88 
68 

.19 
10 
89 
69 

.19 

41 
81 
57 

.10 

2 
90 
60 

.11 

10 
84 
69 

.17 
1 
99 
65 

.29 

1 
91 
72 

.10 

0 
90 
73 

.11 

1 
91 
72 

.11 

7 
99 
69 

.10 
94 
78 
70 

.  10 
12 
99 
72 

.17 
8 
87 
73 

.13 

4 
90 
72 

4.44 

419 
88.3 
j  70.6 

*      •  • 

SUlF  OS 

FAIRHDPE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.03 
97 
7* 

ei 

73 

.02 
89 

7S 

.06 
92 
74 

99 

74 

.07 
98 
76 

.11 

97 
83 

.27 

100 
76 

96 
75 

.33 

97 
90 

.16 

99 
78 

.13 
94 
82 

92 
93 

.16 

90 
77 

.09 
91 
73 

.10 

92 
74 

.19 

98 
71 

.19 

94 
72 

.19 

89 
61 

.19 

91 
61 

.17 
96 
65 

.16 

97 
67 

.16 

89 
72 

.19 

90 
75 

.19 

91 
77 

.06 

97 

.04 

99 

'1 

.09 
89 
74 

.13 
99 
79 

« 
76 

4, 18S 

92.9 

73.8 

5*e  Relereoc*  Nole«  Following  SutloD  Index 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

P7 

1 1 

795 

c 

PRDE.   PALMER  GQDSEY 

ALBERTA 

ouo 

07 

W I  LCCiX 

1 

32 

14 

«7 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HARDY^  SR. 

ALbFRTVILI-E  2  SF 

0U8 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8  A 

8A 

H 

JAMES   P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

65 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

W INSTQN 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

1 1 

33 

15 

85 

50 

1060 

7A 

7  A 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHU 1 1 L E  A  w 

0377 

04 

ST,  CLAIR 

7 

33 

5 1 

86 

20 

590 

7  A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

X2 

34 

48 

86 

59 

720 

9  A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORF   1  SW 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

37 

31 

294 

4P 

4P 

C 

H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

65 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVlLLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

260 

7A 

7  A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GRDVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7  A 

mapy  l.  bayles 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

PAYETTE 

2 

33 

40 

37 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

37 

0 1 

540 

6  P 

6  A 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SF 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

42C 

6  A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSD  iP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

36 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8  A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNOI DGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

65 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

M 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP   HILL   Z  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

06 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

68 

15 

285 

5P 

9P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTP  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

96 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

C7 

MONROE 

1 

31 

32 

67 

31 

183 

7A 

TDLLIE  L.  HASKEW 

CLAN TON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5  \ 

66 

36 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

65 

28 

596 

8A 

8  A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

0£ 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1 3 

\  2 

5P 

5  P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  ?  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

3 1 

1  1 

85 

56 

?  s 

6  A 

HENRY  F,  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

T V A-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R   0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1 1 

334 

7  A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTQNTDN 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

35 

04 

217 

7  A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

\  3 

32 

76 

88 

23 

7  A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVI LLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

\  \ 

32 

49 

85 

45 

760 

7  A 

WILLIAM  L.  8ARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

\  \ 

32 

50 

65 

46 

c 

RUFU5  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2 1 8  S 

06 

MARENGO 

1 3 

32 

C  C 

fl  7 

'\  p 

5  "5 

7  A 

7  A 

1  A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

5  9  s 

CCS  J 

CLAY 

33 

A  S 
O  J 

**  c. 

7  A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSQN 

ELROO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE   F  JACKSON 

EUF4ULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

BA 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIBHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

67 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

67 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

C 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSOEN   STEAM   VK  ANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

&6 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

BA 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(r.EE  NOTES) 

GrNE VA 

3255 

07 

r  c  M  c  w  A 

5 

3 1 

02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

H 

J  R  SELL 

GEORG I  ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T.  E.  MASON 

GILBERTDWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GDRGAS 

3^30 

03 

WALTER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

Ai  aqaua  oniJCD 

r  o  ccMCDrtDn 
oK  t  c  iNb  dUKU 

3511 

06 

HALE 

2 

J2 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MDC     l.lTltTC       1  ADDTM^TDm 

MfNi    WlLLIt    J.  AKKliNwIUiN 

UK  c  E  Nv 1 L  L  c 

3519 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C  H 

1          A          Q  1    A  /~  1/ 

J*    A,  nLALK 

GULF   SnuKci   P  u 

3559 

oe 

BA 1  DW  T  N 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7A 

UiLDtKI     W»  nfcLtnbK 

bUINTc  R  o  V  1  L  L  E 

3573 

02 

MARSHALL 

1 2 

54 

20 

8  6 

19 

578 

4P 

4P 

H 

KHUili     JiAl  iUli  nujv 

GUNTERSVILLE  TVi 

3578 

02 

M AD  SH A  1  1 

1 1 M  ^  J  n  M  L  L 

1 2 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

T  \/  A  —  T  A  K 

1  V  A~  /  0  3 

HALEVVILLE 

3620 

03 

W  I  NSTON 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

C  H 

HAMILTON  3  S 

36^5 

03 

MAD  T  n  M 

n  A  K  1  DIN 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

C  H 

EDDIE  Li  PEARCE 

HANC  E V I L  LE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HAYNEVILLE 

37<t8 

06 

LOWNDES 

1 

32 

11 

86 

36 

180 

8A 

8A 

H 

JOHN  M  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

07 

H  e  ^^  R  Y 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AURURN  UMIVFRSTTV 

UC  C 1    T  M 

nf:  r  L  IN 

n  c 
U5 

1 1 

■J 

■3  3 

39 

85 

36 

85C 

8  A 

8  A 

H 

r  T  T Y    nc    UF  C 1  T  M 

UTrui    AMn  LlDui^ 

nlOHLfliNU  nUrE 

1  Q  1  A 

07 

6 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CnAKLtj    K»  rUKItK 

H  I  (jH  1  nWc  K 

3  8^2 

05 

r  1  P  RIIR  k  P 

1 1 

33 

32 

85 

24 

1175 

7A 

AQlflM     1  flTTC 

HODGES 

3899 

0  1 

P  R  ANk 1  T  N 

r  rS  M  I'fV  L  ill 

1 3 

3  4 

20 

87 

56 

84C 

7  A 

MADY    M  AV/PDV 

UllrJTCV/TI   1   C     1.1  cn  aD 

nUiNljVlLLt    WbU  flr 

A  0  A  A 
*t  U  0  H 

f)  1 
^  1 

A  0 

Q  A 

0  0 

60C 

MIC 

MIC 

C  H  J 

NAIL    ntAintK  icKVlLt 

*J  A U  n.  J  1  'Pi 

A  1  Q 
H  i  7  J 

fl7 

C  L  ARKE 

S  i 

220 

7  A 

C 

iNJAfTTV/F  Q/5Q/71 

JACKiONVlLLE 

^2  09 

04 

r  A 1  Mm  iKi 

7 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

rlArY    LLJU  nlL'VtKjUlN 

1  A  C  rt  C  n      1  ki 

JASPtR   H  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7  A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTHN 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

1  APaVFTTP 
L  u  r  (1  T  c  1  1  c 

*f  J\J  C 

n  R 
\j  J 

CHAMBERS 

^ 

^  L 
J  H 

8  5 

fl  "a  r\ 
0  3  L 

D 

R  D 
D  r 

u 

M 

Ml^S  maymif  landrum 

1  A  Y    n  A  M 

*t  D  y  J 

CHI LTDN 

32 

J  0 

86 

3  1 

*t  <i  U 

6  A 

ALABAMA    PDWFR  m 

1  p  P  n  ^ 

L  C  C  IJ  0 

JEFFERSON 

•a 

3  3 

0  0 

0  3  0 

MR? .    MARY   K .  LFE 

A  *k  0  "7 

CHEROKEE 

"7 

34 

i  1 

fl  ^ 

40 

589 

7  A 

RUFU^    M.  SEWFLL 

A 

*♦  '  7  O 

UC 

SUMTER 

■3  £ 

P3 

0  0 

1  ^ 

7  A 

1 A 

7  A 

H 

R.    B.    WIILIAMSQNj  JR 

L  UU I  3 V  1  L  L  c 

m 
u  1 

R  AR  nni  iR 

D  H  ^  0  U  <J  n 

48 

3D 

470 

8  A 

1 HMN    A       A  R  n 

MAD  I  SnN 

4976 

0 1 

M  A  n  T  <s  n  w 

1*1  A  U  i  0  U  IN 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5  P 

H 

MAGELLA  . 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

b6 

51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  7  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

c 

JACK  R  SNOW 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

67 

13 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MART  1 N  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1 1 

40 

6  5 

55 

340 

6  P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO, 

MATHEWS   3  SW 

5172 

06 

n  LJ 1 N  1  u  u  1 1  c  ^  1 

1 1 

32 

1* 

86 

01 

190 

7  A 

wni iSTfiN  F 1  nvn 

ME  L V  I N 

5354 

07 

C  HnC  T A W 
\«  n  u  V  1  H  n 

13 

^  1 
i  1 

56 

8  8 

27 

350 

7  A 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

P  U  U  u  Li  rN 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

C 

ALFRFO   S  ADAM'? 

MI LSTE AD 

5439 

06 

MACON 

1 1 

32 

27 

85 

54 

201 

8  A 

kJTlLlvCn      1  kill 

MINTfcR   3  NW 

5449 

06 

DAL  LAS 

1 

32 

06 

6  7 

03 

370 

7  A 

7  A 

C  H 

HENRY    1  .  YATFS 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

/*  U  T  1  T  n  M 
L  H I L  TUN 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

AI    AQAUA     DflLlED  TO 

ALAoAnA    HUVJcK  Lu. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

38 

15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLD 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSD  AP 

R 

5550 

06 

MriMTfiriMFDY 
1 1  u  IN  1  u  LJ  n  u  n  ' 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL    ifJFATHPR  SFRVICE 

MDUL  TON 

5625 

01 

1  A  ij  C  P  Ki  r  P 

1 2 

34 

29 

87 

17 

660 

C 

TV  A*  3  8  1 

MDULTCIN  Z 

5635 

01 

1  A  'jj  K  P  M  r  F 

12 

34 

29 

37 

18 

645 

6P 

6P 

H 

1  HMN    M        P  1  1  y 

ljUniN     II*  ^CLL' 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

r  n  1  A  P  D  T 

\«  U  L  D  C  K  1 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

ppn.    AVTaTTHW  AGFNJfY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

M  A  n  T  riKj 

n A  U 1 i  Un 

12 

34 

55 

66 

27 

725 

5P 

5P 

H 

U      WAYNF    Mr  FARLFN 

NEWTON 

5875 

07 

n  A 1  F 

U  A  L  t 

5 

3  1 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6I2I 

02 

D  L  U  U  IN  1 

2 

33 

57 

f  6 

29 

870 

7A 

7A 

H 

i  QNN  T  P    R      NHRR  T  S 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

33 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

DAnTn   ctattow  ijlun 
KAUlU    jIAIIUN  WjnLJ 

DPRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

01 

14 

200 

8A 

EDWARD  B,  WARREN 

OZARK  6  NNW 

07 

DALE 

3 1 

3  \ 

85 

4  1 

47n 

5P 

5  P 

H 

CHARLES   H.  CARROLL 

PAINT  ROCK   2  N 

6226 

C2 

1  AT  K  ^  HN 

J  A  ^  >>  J  LJIN 

12 

34 

1*1 

86 

20 

635 

C 

TVA-69 

PALMEPDALE   2  W 

6246 

02 

1  P  F  F  P  R  ^nisj 

2 

33 

44 

36 

41 

798 

7A 

PELL   CITY   1  NNE 

6329 

04 

C  T    r  I  A  T  D 

7 

33 

3o 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

PERRYVILLE 

6362 

06 

D  C  □  D  V 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

mRc  pvpi vn  m     put  1  PR 

PETFRMAN 

6370 

07 

M  n  M  D  n  c 

1 

31 

35 

67 

16 

195 

C 

mrc.  mtnta  FnriTNi^ 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

D  1 1  C  Q  C  (  1 

4 

32 

30 

U5 

01 

570 

8A 

8A 

H 

DHFMTlf    TTTV    J  A  T  P  R  WK^ 

PICKENSVILLF 

6414 

03 

0  T  r  1/  C  M  c 

r 1 C  ^ t  Nb 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MBC    f^RAfP  HMEAI 
n^j     ljr\AUC  UlNCAl. 

PINE  APPLE 

6436 

07 

rt I LC  OX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

uUe         CWA     D  DAV 

MK5»    tvA    K«  ray 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

36 

04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM   P.  RUSSELL 

PLANTFRSVILI E  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

THOMAS   E.  PISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

MURL   0  FRANKLIN 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAl 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

66 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAIFORD  C.   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY  W,  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NF 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

36 

31 

190 

C 

ALABAMA   ELECTRIC  COOP 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

RDBERTSDALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

P^U^^^U^^U     C  iNlNn 

7020 

05 

codsa 

7 

32  54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHiRl         W.  MCFWFN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

^  -I  AO 

0  5 

1  a 

I  0 

"7  A  C 

O  A 

6  A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

P7 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157" 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

66 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  fiU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34  17 

65 

58 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86 

59 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMDRE 

SCOTTSBORD 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

b6 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

67 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLQCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31  07 

85 

36 

248 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87 

11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE/  JR. 

7999 

04 

T  A  1  1  A  rt  P  A 

7 

33  12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

rTTV   uaTcp    di  amT 

TALLADEGA 

out** 

04 

TALLADEGA 

7 

8  6 

06 

R  A  R 

6  P 

O  r 

C.  D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31  55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

C 

LERDY  GATES 

THDRSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

34  54 

86 

44 

750 

c 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

65 

59 

580 

6P 

6A 

c 

H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  GLiVFR  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67 

35 

152 

7A 

7A 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGC 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

65 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B,  MEINSLER 

1  INI  T  nNITflLdN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87 

31 

265 

7A 

lEPTHA   S  RRANVON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34  34 

65 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

C   e  H   LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88 

07 

190 

5P 

7A 

C 

H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

wadley 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65 

34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CD. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87 

12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

66 

57 

640 

7A 

c 

GILBERT  C  VARBROUGH 

WARRlnR  LOCK   AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87 

50 

no 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86 

13 

IQO 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87 

50 

468 

7A 

ROBERT  A.   MOORE/  JR. 

*  DRAINAC!  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  ViARRIOR     3-CAHABA     4- CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  vi-riting  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
26801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  P,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  In  "Supplemental  Data"  table 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
savinii  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  thesir  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soi 1  temperatures . 
DAILY  auii.  ifcttu^LKAiunno   Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  mln  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Tempe ratures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  la  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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TUriDCBV     PvD  CTATTnw 

51.7 

M 

32 

30 

1 

0 

1 .06 

•  88 

4 

,  0 

0 

2 

1 

0 

TUSCALOaSA   FAA  AP 

80  I  1 

56.4 

68*3 

88 

4 

35 

30 

61 

0 

0 

0 

0 

1*22 

.48 

14 

*  0 

0 

3 

0 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

80.5 

56.4 

68.5 

3.3 

89 

7  + 

34 

31 

62 

0 

0 

0 

0 

3.54 

.62 

2.30 

1 

.0 

0 

3 

2 

VERNON 

80.3 

52.6 

66.5 

90 

3 

32 

30 

87 

1 

0 

1 

0 

4.68 

1.81 

8 

.0 

0 

5 

3 

U  X  V  i  ^ I  UN 

66.1 

1 . 5 

2.56 

-  .05 

•  0 

*         *  « 

EASTERN  VALLEY  O^f 

ANNISTON  FAA  AP 

_  _ 
• 

_  - 

ft? 

^ 

_ 

3  0  + 

- 
8  " 

0 

0 

0 

0 

52 

* 

28 

* 

Q 

^ 

Q 

0 

32.2 

52.7 

67.5 

9 1 

32 

30 

5  8 

1 

0 

1 

0 

*  60 

-  1.91 

28 

,  0 

Q 

2 

CENTRE  5  SH 

79.1 

64.1 

32 

1 8 

107 

0 

0 

1 

0 

1*52 

1 

.  0 

Q 

3 

2 

1 

CHUDERSBURG  WTR  PLANT 

81,5 

50.8 

66.2 

91 

4 

34 

18 

73 

I 

0 

0 

Q 

^!97 

.'54 

,0 

0 

2 

1 

0 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

76.2 

51.3 

63. e 

.8 

87 

5 

39 

18  + 

109 

Q 

Q 

Q 

^ 

.86 

.55 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

PELL   CITY   1  NNE 

77 

50.1 

6  3.8 

8  5 

_ 

36 

19  + 

105 

Q 

Q 

0 

1 .60 

95 

1 

a  0 

Q 

Q 

SYlaCaUGa  <>  NE 

80  2 

51  9 

9  2 

3 1 

30 

84 

1 

0 

1 

0 

■  20 

31  + 

.  0 

Q 

3 

Q 

Q 

TALLADEGA 

80.0 

49.6 

64.8 

.6 

89 

13  + 

30 

18 

34 

0 

0 

1 

0 

!57 

-  1.97 

.14 

2  8 

.0 

0 

3 

0 

Q 

nT\/T  ^THW 

65.3 

1.9 

,99 

-  1.66 

.0 

*         *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

AlPVAMnPQ  TTTV 

80.9 

52.2 

66.6 

89 

5 

33 

30 

67 

0 

0 

0 

0 

2.41 

2.35 

.0 

0 

1 

1 

1 

ASHLAND 

76.3 

51.9 

64.1 

84 

6  + 

38 

30 

88 

0 

0 

0 

0 

1.63 

1.49 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

CAMP   HILL   2  NW 

79,6 

50.0 

64.8 

88 

7  + 

31 

30 

96 

0 

0 

1 

0 

1.83 

1.74 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

HEFLIN 

79.6 

46.9 

63.3 

90 

6 

31 

18 

126 

1 

0 

1 

0 

.72 

.48 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAFAYETTE 

79.4 

53.0 

66.2 

88 

5* 

35 

30 

65 

0 

0 

0 

0 

2.02 

1.63 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

MARTIN  DAM 

79.3 

56.2 

67.6 

■  89 

6 

38 

30 

49 

0 

0 

0 

0 

.85 

-  1,09 

.44 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

OPELIKA 

78.7 

52.3 

65.5 

88 

1 

34 

30 

76 

0 

0 

0 

0 

1.55 

1.25 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROCKFORD  2  NNW 

81.2 

51.8 

66.5 

90 

5 

34 

30 

61 

1 

0 

0 

0 

2.01 

1.46 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

ROCK  MILLS 

80. 2M 

48, 8M 

64. 5M 

90 

6 

35 

30* 

87 

1 

0 

0 

0 

1,61 

1.35 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

65.5 

.3 

1.63 

-  .64 

.0 

Set  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

e 

% 

a 

TS 
1 

s 

9 

■5 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•3 
i2 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

0 
a 

Snow.  Stoel 

1     No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

•S-0 

1  s 

1  ^ 
0 

e 

0 

s 

0 

0 
- 

0  k 

hi 

0  k 

-oJ 

1 

Max.  Dei 
on  Groul 

0 

0 

*       •  • 

PRAIRIE  06 

DayTON   I  N 

82<0 

M 

91 

6 

2 

Q 

Q 

2.52 

1.62 

1 

.  0 

0 

1 

1 

OEMOPOLIS   LOCK   4ND  P4M 

6o  •  8 

56.5 

68  7 

Qn 

5 

37 

31* 

1 

0 

0 

0 

2.67 

.33 

1.14 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

GAINESVILLE 

79.9 

54.9 

67)4 

C7 

11* 

35 

30 

69 

Q 

0 

Q 

1 . 95 

.86 

I 

.  0 

0 

If 

2 

0 

GREENSBORO 

80.8 

56.5 

66.7 

1.0 

90 

4 

33 

30 

56 

1 

0 

0 

0 

.82 

-  1.64 

.25 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

HAYNEVI LLE 

LIVINfiS'^ON   ?  SW 

82.4 

54.9 

68.7 

92 

JO 

64 

3 

0 

I 

0 

9  ft7 

2.33 

1 6 

.0 

0 

4 

1 

1 

MARION   JUNCTION  2  NE 

55  •  I 

67,9 

68 

7+ 

35 

31* 

67 

0 

0 

0 

0 

2.69 

1.91 

1 

,0 

0 

3 

2 

I 

MINTER   3  NW 

79.8 

56.3 

68.1 

87 

7+ 

37 

31  + 

60 

0 

0 

0 

0 

1.85 

1.73 

1 

,0 

1 

1 

1 

MONTGOMERY  wSO   AP  R 

81.6 

55.0 

68.3 

1.7 

90 

30 

57 

1 

0 

0 

0 

-  1.82 

.33 

3  1 

,0 

0 

1 

0 

0 

SELMA 

83.7 

57.7 

70.7 

3.3 

91 

4 

38 

30 

35 

4 

0 

0 

0 

4.40 

2.26 

2.57 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

UNION  SPRINGS 

81.1 

55.7 

68.4 

1.3 

90 

7  + 

37 

30 

51 

3 

0 

0 

0 

1.04 

-  1.09 

.64 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

68.5 

1.6 

2.13 

-  .02 

.0 

•       »  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

80.9 

51.9 

66.4 

89 

12* 

32 

30 

8 1 

0 

0 

1 

0 

1.01 

•  56 

1 

.  0 

0 

4 

1 

Q 

BEATRICE   1  E 

83.4 

52.9 

68.2 

92 

7 

37 

30 

40 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRANTLEY 

82.8 

50.4 

66.6 

91 

1) 

29 

30 

80 

4 

0 

1 

0 

.  36 

-  1.51 

.23 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BREWTON  3  SSE 

82.5 

53.0 

67.8 

1.2 

90 

4 

30 

30 

62 

1 

0 

1 

0 

1.08 

-  1.30 

.54 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAMDEN  3  NM 

62. 4 

50.9 

66.7 

90 

6+ 

29 

30 

68 

3 

0 

2 

1.28 

.79 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHATOM  3  N 

82.6 

56 . 8 

69 . 7 

90 

6 

37 

30 

25 

1 

0 

0 

0 

3.23 

1.20 

1 

.  0 

0 

4 

^ 

CLAYTON 

79.9 

56.5 

68.2 

86 

7* 

36 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  1.57 

.30 

1 

.0 

0 

2 

c 

0 

ENTERPRISE 

81.9 

56.0 

69.0 

90 

5 

36 

31  + 

49 

1 

0 

0 

0 

.87 

.37 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

EUFAULA   WILDLIFE  REE 

82.5 

51.5 

67 . 0 

92 

1 

33 

30 

73 

3 

0 

0 

0 

2.01 

1.68 

1 

.0 

0 

2 

1 

I 

EVERGREEN 

81.8 

56.9 

69.4 

90 

7 

34 

30 

53 

1 

Q 

Q 

Q 

1.00 

.60 

I 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRISCO  CITY 

82. 0 

56.7 

69.4 

90 

7 

33 

31 

54 

1 

0 

0 

0 

.38 

-  1.85 

.19 

17 

.  0 

0 

2 

c 

0 

GENEVA 

Q 

Q 

.40 

-  1.38 

.30 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

GiLBERTOWN 

60.5 

55.5 

68.0 

89 

33 

30 

50 

0 

0 

0 

0 

4.13 

2.30 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

GREENVILLE 

81.9 

55.4 

66.7 

1.2 

90 

6 

35 

30* 

48 

1 

0 

0 

0 

.89 

-  1.39 

.70 

1 

•  0 

0 

2 

1 

Q 

HEADLAND 

81.8 

55.8 

66.8 

89 

7* 

37 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

.17 

.10 

2 

,0 

0 

1 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

82.6 

55.5 

69.1 

1.8 

90 

7 

35 

30 

46 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  1.97 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OZARK  6  NNW 

82.8 

57.8 

70.3 

1.8 

90 

i, 

38 

30* 

31 

1 

0 

0 

0 

.57 

-  1.06 

.55 

^ 

.0 

0 

1 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PITTSVIEW 

81, 

51. 5M 

66. 5M 

92 

1 

26 

30 

74 

1 

0 

2 

0 

1.23 

.72 

1 

,0 

0 

2 

1 

0 

THQMASVILLE 

83.0 

54.7 

66.9 

2 . 2 

92 

7 

34 

30 

59 

4 

0 

0 

0 

.61 

-  1.93 

.  36 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TROY 

80.7 

57.2 

69.0 

1.7 

89 

6 

34 

30 

41 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-  .23 

1  .66 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

WHATLEY 

86.2 

51.1 

68.7 

95 

6 

29 

31 

45 

13 

0 

2 

0 

1.30 

.60 

16 

,0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

68.3 

1.0 

1.09 

-  1.01 

,0 

»       •  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

83.3 

60.5 

71.9 

92 

6 

41 

30 

20 

4 

0 

0 

0 

2.15 

.85 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

CODEN 

83. 5M 

H 

95 

7 

4 

0 

0 

0 

1.79 

1.79 

12 

.0 

0 

1 

1 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

83.2 

60.3 

71.8 

2.5 

91 

6  + 

39 

30 

23 

3 

0 

0 

0 

1.26 

-  1.76 

.62 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  MORGAN 

84. 5M 

69. 5M 

77. OM 

90 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

1.17 

13 

.0 

0 

2 

MOBILE   WSO  AP 

84.5 

62,7 

73.6 

4.7 

92 

6  + 

42 

30 

18 

6 

0 

0 

0 

2.15 

-  .88 

1.00 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROBERTSOALE   1  E 

84.3 

59.4 

71.9 

92 

7 

39 

30 

24 

5 

0 

0 

0 

1.32 

-  1.82 

.70 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

73.2 

3.6 

1.74 

-  1.17 

.0 

1 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NOBTMERN  VftLLEv 


ATHENS  2 
BELLE  MINI  2  N 
F4LKVUI  E   1  E 
FLD«ENCE 
HODCES 

HUNTSVULE  WSO  flP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOftLS  FAA  AP 
NEM  MARKET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WSO  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT 

COILINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

macella 

ONEONTA 

PALMERDALE  2  w 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  9  W 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
SANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  I  SF 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORCAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAV  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 


SSE 


PLANTERSVILLE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THGRSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELtJ  2  SW 


EASTERN  VALLEY 


OA 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  M 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 

CHILDERSBURC  wTp  PLANT 

GADSDEN  STEAM  PI  ANT 

JACKSONVILLE 

LEE5BURC 

MONTEVALLO 

PELL  CITY   1  NNE 

SYLACAUCA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAHP  HILL  2  NH 

DlOEVtLLE 

DELTA 

HEFLIN 
HICHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 

OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNH 
ROCK  MILLS 
TNURLOW  DAM 
WADLEY 


06 


WETUHPKA 


PRAIRIE 
CUBA 

DAYTON  I  N 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


3.92 
3.20 
3.69 


».77 
3.5B 
3.64 


.2S 
.OB 
.15 


2.04 
1.58 
2.84 
3.62 


3.06  .43 


2.86 
1.41 
1.92 

2.94 
1.58 
2.26 


3.54 
4.68 
1.45 
2.92 


1.59 
1.10 
2.6! 
1. 60 


2.35 
1 .49 
1.74 


2.86 

.72 
.92 
1.77 
2.02 
.85 

1.55 
2.01 
1.61 

.28 

1.74 


1.25 
1.46 
1.35 


10     U     12     13     14  15 


1.22 

1.27 
.19 


1.65 
1.23 


Sm  iaf*i*nc«  noiet  laUowmg  Siaiion  lodM. 
-  4  - 


25     26     27     28     29     30  31 


.73 

1.23 
.69 


DAILY  PRECIPITATION 


MAVhfcVU  LE 

MARION  7  '46 

V-iRlO'J   JUNCTION  2  N£ 

MiTHE«S  3  5W 

MiLSTFAn 
MINTEB    ■»  NH 

ORftVIl LF 
PERBVVILLE 

PINE  t.EVEL 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

MiRRIIR  LOCK   ANf.  OAH 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


?.33 
.03  .0? 
.02  .11 


.35  .15 
.21  .26 


19      20  21 


COiSTAU   PLAIN  0 

ABBEVILLE    1  NWH 
ALBERTA 

ANOALi'SIA    I  NW 
96ATRICF   I  E 
BRANTLEY 

BREMTON  3  SSE 
9RUNDIDCE 
CAHDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBHRNE 

CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS   2  NH 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EuFflULA  WILOLIPE  BEF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

georgi anna 

cilbertown 
greenville 
headlano 

HlCNLANO  HOWE 
KINSTQN 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTQN 

OZARK   6  NNM 

PMENIx  CITY  2  NNW 

PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
TMO>"ASVILLE 
TRQY 


.  17 
.00 
l.*2 


1.30 
.55 


1.66 
.35 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRhOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULP  SHORES  P  0 


Sm  ralM«nc«  noi*i  loUowing  Suuon  I 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBEK  1973 


Station 

Day  ol  Month 

age  [ 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

'i- 

9 

10 

U 

12 

,13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«          *  * 

NnRTHERN  V4LUEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

76 

84 

63 

84 

86 

90 
62 

80 

84 
60 

87 
64 

79 
66 

85 
57 

84 

84 

82 

81 

77 

80 
52 

75 
39 

77 
39 

40 

82 

82 

62 
42 

62 
40 

83 
42 

61 
47 

83 
42 

79 
46 

64 

49 

63 

79.6 
51.3 

BELLE  HIN4  2  N 

MAX 
MIN 

83 

84 

87 

88 

83 

84 

86 
60 

82 
65 

63 
63 

63 
59 

82 

81 

83 
64 

79 

77 

76 

70 

75 

78 

80 

81 

81 

61 

62 

61 

81 

78 

74 

54 

60 

55 

78.9 
51.9 

PALKVIllE   1  E 

MAX 
MIN 

75 

63 
67 

85 

67 

88 
60 

82 

85 
56 

85 
64 

80 
65 

83 

60 

63 

82 

80 

83 

70 

75 

72 

70 

74 

78 

79 

83 

81 

80 

81 

81 
4  5 

80 
47 

79 

62 

49 

63 

78.0 
61.4 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

61 

85 

89 

86 

76 
58 

81 

88 
60 

81 
64 

85 
66 

86 
56 

85 

84 

79 

75 

77 

73 

71 

76 

60 

82 

82 

82 

82 

83 

87 

64 
46 

78 

72 
39 

50 

63 

57 

78.5 
48.4 

huntsville  WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 
68 

83 
67 

86 
65 

87 
66 

63 
64 

85 

60 

85 
64 

79 
67 

84 
66 

84 
63 

83 

81 

63 

75 

78 
5  5 

76 
54 

70 
45 

76 
42 

7S 
4  5 

80 
48 

82 
53 

81 
54 

80 
50 

61 
48 

81 
49 

61 
54 

60 
51 

66 
47 

52 

62 
43 

58 
4  5 

78.2 
55.8 

MADISON 

MAX 
MIN 

8<. 
67 

83 
69 

86 
65 

87 
65 

83 
64 

85 
64 

63 
63 

82 
67 

84 

66 

64 

62 

62 
63 

81 
63 

84 
6t 

76 
59 

78 
54 

76 
58 

70 
44 

75 

42 

78 
44 

80 
47 

81 
52 

81 
53 

79 
49 

61 
47 

81 
47 

61 
54 

80 
50 

69 
46 

55 
46 

63 
42 

58 
44 

78.5 
55.5 

MDULTON  2 

MAX 
MIN 

84 
68 

85 
67 

66 
6 1 

89 
62 

83 
6  1 

86 
63 

85 
63 

79 
64 

86 
61 

67 
59 

80 

63 
59 

62 

77 
66 

79 
50 

74 
56 

73 
40 

76 
36 

81 
40 

84 
44 

85 
39 

83 
45 

83 
45 

85 
43 

83 
46 

63 
52 

79 
48 

70 
48 

53 
4  I 

64 
36 

55 
4  6 

79.5 
52.8 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

63 
65 

84 
63 

64 

61 

84 
61 

75 
61 

81 
55 

86 
67 

81 
66 

84 
63 

66 
59 

66 
6 1 

85 
59 

76 
66 

74 
5  5 

76 
5 1 

75 
53 

70 
46 

76 
40 

79 
45 

81 
46 

82 
44 

82 
46 

76 
46 

84 
49 

85 
47 

84 

50 

81 
50 

66 
46 

52 
43 

66 
39 

57 
4  1 

78.3 
53.0 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

69 

66 
64 

69 
64 

86 
65 

83 
66 

66 
58 

68 

63 

85 
65 

65 
62 

66 

63 

85 
63 

83 
62 

82 
53 

79 
54 

75 
59 

73 
44 

77 
43 

82 
46 

83 
47 

85 
54 

83 
43 

84 
49 

84 
51 

81 
53 

62 
55 

79 
55 

78 
48 

50 
40 

64 
37 

56 
48 

55.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

B'. 
65 

60 
57 

89 
57 

88 
59 

84 
58 

84 
55 

85 
61 

80 
62 

84 

60 

83 

57 

82 
51 

80 
60 

83 
63 

73 
59 

81 
54 

75 
48 

70 
40 

76 
35 

81 
36 

82 
40 

83 
45 

81 
45 

61 
45 

63 
40 

62 
42 

61 
50 

79 
44 

67 
42 

52 
42 

62 
35 

66 
41 

78.4 
50.0 

RJSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

78 

82 
62 

64 
59 

66 
59 

86 
60 

76 
5  5 

84 
55 

85 
65 

80 
62 

84 

57 

64 

83 

60 

82 

76 

74 

76 
48 

72 

70 
35 

75 
36 

79 

80 
4  I 

81 
4  2 

80 
40 

63 
40 

63 
42 

82 
43 

62 
45 

78 
46 

63 

52 

64 
36 

79.3 
49.9 

WATERLOO 

«          «  « 

MAX 
MIN 

66 
66 

86 
58 

90 
60 

87 
59 

74 
62 

87 
54 

64 
57 

61 
64 

85 
60 

83 
57 

85 
59 

85 
61 

83 
64 

75 
62 

84 
46 

72 
49 

69 
34 

77 
31 

61 
38 

62 
41 

62 
42 

63 
39 

83 
38 

65 
42 

62 
44 

84 
48 

73 
45 

73 
41 

46 
45 

65 
37 

79.8 
50.2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

78 
64 

81 
68 

66 
64 

85 
63 

84 
61 

82 
58 

83 
59 

81 
64 

84 
61 

83 
60 

81 
60 

79 
56 

79 
58 

78 
63 

76 
53 

73 
55 

68 
44 

73 
39 

78 
46 

76 
49 

82 

51 

80 
48 

79 
52 

60 
48 

79 
47 

78 
56 

78 
52 

70 
49 

53 
39 

61 
36 

66 
44 

77.0 
53.9 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

79 

81 

85 

87 

80 

81 

81 
61 

82 
60 

83 
63 

80 
62 

79 

79 

81 

81 

78 

76 
54 

74 

77 

81 
4  2 

80 

81 

78 

76 

77 

79 

60 

60 
4 1 

70 
41 

53 

61 

62 

77.9 
53.3 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 

83 

65 

66 

86 

84 

84 
65 

83 
65 

84 
62 

84 

62 

83 

81 

82 

72 

78 

75 

72 

77 

79 
42 

61 

63 

60 

80 

81 

81 

81 

80 

5 1 

66 

43 

54 

65 

61 

76.5 
54.6 

bRIDOEPORT 

MAX 
MIN 

GUNTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

60 

82 

85 

86 

84 
67 

83 

85 
63 

64 
67 

64 
66 

64 
61 

62 

80 
6  1 

82 

80 

75 

75 
56 

71 
50 

73 

77 
4  5 

79 

81 
5  2 

60 
5  6 

79 
5 1 

79 

60 

80 
53 

61 
50 

73 
50 

61 

62 

59 

76.3 
56.0 

UN60NTA 

MAX 
MIN 

72 
65 

82 
66 

80 
61 

86 
6 1 

88 
61 

85 
59 

65 
59 

66 
61 

64 
61 

66 
58 

65 

58 

65 
58 

82 
62 

83 
62 

70 
58 

77 
53 

75 

46 

69 
36 

76 
38 

73 
4  1 

60 
42 

63 
45 

61 
47 

80 
40 

82 
41 

82 
42 

62 
45 

71 
43 

60 
4  I 

52 
37 

64 
4  1 

76.3 
51.2 

Saint  Bernard 

MIN 

73 
62 

81 
64 

85 
57 

86 
59 

87 
59 

84 
5* 

57 

60 

79 
56 

84 
54 

84 
53 

83 
54 

82 
56 

83 
60 

71 
48 

75 
49 

74 
40 

69 
33 

73 
34 

76 
38 

60 
41 

82 
45 

80 
43 

77 
39 

61 
39 

81 
42 

78 
43 

77 
44 

65 
38 

57 
34 

62 
42 

48.3 

SAND  MT  substa  ah 

MAX 

77 
62 

61 
65 

85 
58 

63 
56 

85 

60 

82 
54 

82 

61 
62 

62 
59 

82 
58 

79 
58 

76 
55 

80 
56 

76 
59 

75 
46 

75 
50 

70 
39 

74 

36 

78 
41 

79 
41 

60 
44 

77 
54 

79 
50 

76 
41 

79 
43 

79 
51 

77 
45 

75 
49 

53 
39 

58 
39 

67 
40 

76.6 

scottssoro 

MAX 
MIN 

73 
62 

81 
62 

63 
64 

66 
61 

67 
61 

87 
59 

85 
59 

84 
62 

86 
62 

65 
57 

87 
57 

79 
57 

7p 
56 

76 
58 

70 
54 

78 
54 

78 
46 

73 
36 

77 
36 

79 
38 

63 

41 

62 
44 

63 
46 

82 
40 

83 
40 

74 
44 

76 
41 

75 
41 

67 
41 

45 
43 

57 
45 

78.0 
50.5 

VALLEY  HEAD 

.           .  . 

MAX 
MIN 

72 
63 

75 
61 

84 
65 

86 
53 

86 
52 

83 
54 

62 
59 

86 
59 

8 1 
57 

83 
54 

83 
53 

74 
54 

76 
56 

79 
57 

70 
59 

77 
48 

76 
33 

68 
28 

75 
29 

76 
33 

81 
35 

80 
36 

79 
44 

78 
35 

60 
35 

80 
35 

80 
35 

61 
35 

57 
36 

48 
36 

59 
33 

76.6 
46.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICeVULE 

MAX 
MIN 

PANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

76 
65 

87 
65 

85 
62 

69 
62 

91 
62 

86 
60 

89 
64 

66 
62 

89 
62 

86 
59 

86 
58 

86 
56 

84 

57 

64 
63 

74 
62 

84 
58 

75 
48 

72 
41 

76 
40 

83 
48 

85 
46 

65 
49 

63 
53 

85 
47 

64 
47 

65 
46 

85 
46 

84 
54 

66 
35 

67 
35 

69 
34 

82.4 
53.2 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

CLANTON 

MAX 
MIN 

82 

61 
67 

84 
62 

83 
62 

88 
63 

89 
62 

87 
63 

85 
61 

85 

58 

64 
58 

84 
59 

62 

60 

82 
61 

82 
62 

78 
63 

81 
56 

72 
52 

74 
37 

78 
40 

60 
42 

61 
45 

63 
45 

82 
46 

81 
46 

62 
42 

64 
46 

83 
50 

82 
54 

66 
38 

58 
34 

66 

37 

80.5 
52.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
63 

80 
63 

82 
5  8 

63 

78 
55 

80 
58 

82 
60 

62 
62 

78 
56 

80 
56 

82 
57 

60 
55 

79 
56 

80 
60 

78 
52 

79 
56 

80 
44 

71 
38 

73 
39 

75 
45 

73 
47 

75 
46 

60 
49 

79 
47 

75 
47 

73 
47 

74 
47 

76 
50 

61 
36 

50 
35 

60 
35 

75.8 
51.1 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

73 

82 

84 

66 

67 
55 

84 
53 

86 
53 

65 
62 

84 
57 

84 
53 

85 

63 
52 

62 
5 1 

81 
60 

71 
55 

75 

53 

74 
41 

68 
34 

75 
36 

77 
36 

81 
37 

62 
40 

61 
40 

81 
40 

61 

40 

46 

83 
44 

76 
44 

67 

54 

64 

78.5 
47.5 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

75 

63 
66 

86 

87 

68 
64 

81 
59 

85 

60 

85 
63 

78 
62 

84 

60 

85 
60 

84 
58 

83 
55 

80 
63 

71 
54 

77 
54 

73 
45 

71 
40 

71 
41 

80 
47 

82 
49 

63 
5 1 

81 
49 

62 
49 

63 
49 

62 
51 

82 
55 

78 
48 

64 
39 

52 
36 

65 
39 

78.7 
53.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

MIN 

79 
67 

84 
62 

65 
61 

66 
60 

86 
60 

82 
56 

85 
56 

86 
62 

80 
59 

85 
56 

66 
55 

85 
55 

84 
55 

80 
65 

73 
51 

79 
51 

76 
40 

72 
34 

76 
34 

81 
38 

83 
39 

64 
42 

62 
41 

82 
41 

63 
42 

62 
42 

82 
47 

78 
47 

65 
33 

53 
32 

6- 
32 

79.7 
48.9 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

73 
67 

79 
64 

82 
63 

83 
61 

84 
61 

83 
58 

83 
59 

63 
59 

82 
60 

81 

66 

83 
56 

81 
55 

80 
56 

60 
61 

71 
59 

74 
55 

74 
46 

69 
36 

73 
36 

75 
40 

73 
41 

79 
41 

77 
44 

78 
42 

78 
42 

78 
44 

80 
47 

72 
47 

62 
37 

50 
33 

63 
39 

76.2 
50.5 

prattville 

MAX 
MIN 

8? 
68 

86 
67 

89 
69 

89 
64 

89 
64 

88 
63 

86 
64 

86 
61 

85 
61 

8! 

61 

84 

60 

84 

59 

85 
61 

63 
63 

84 
62 

76 
57 

75 
44 

78 
40 

61 
42 

82 
46 

63 
46 

82 
50 

82 
51 

86 
47 

63 
50 

86 
50 

84 
50 

81 
55 

63 
38 

71 
33 

68 
48 

82.2 
54.9 

Sea  R*t«reiic»  Nolea  FoUowlng  StaUon  Ind«x 


-   6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

tt 
0> 
fl 

1   1  2 

3 

4 

S 

e 

7  j   8  1  9 

1 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

17 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

l2S 

1 

26 

27 

1  28 

1 

29 

30 

31 

Aver 

THORSBV  EXP  ST4TIDN 

t^X 
MIN 

62 

63 

59 

60 

60 

60 

58 

56 

56 

! 

56 

57 

55 

57 

60 

60 

56 

47 

42 

44 

43 

50 

! 

48 

48 

46 

44 

46 

46 

46 

35 

32 

44 

51.7 

TUSC*l.0DS4  F44  4P 

MAX 
MIN 

S6 

70 

85 
68 

87 
64 

88 
64 

87 
66 

87 
63 

86 
66 

85 
68 

87 
75 

89 
63 

85 
62 

63 
65 

64 
66 

74 
67 

80 
62 

75 

'  59 

74 

47 

76 
43 

79 
46 

60 
47 

82 
51 

62 
51 

81 
50 

82 
49 

81 
46 

82 
52 

81 
52 

68 
42 

58 
39 

68 
35 

64 
45 

80. 1 
56.4 

TUSC4L00S4  OLIVE"  04H 

MAX 
MIN 

73 
70 

85 
66 

85 
66 

89 
66 

69 
67 

88 
63 

89 
64 

87 
69 

87 
67 

86 
63 

86 
63 

64 
64 

64 
64 

65 
66 

75 
67 

1  61 
62 

76 
53 

7 1 
43 

77 
42 

79 
45 

60 
48 

8 1 
51 

63 
51 

82 
52 

50 

48 

53 

79 
93 

65 
39 

57 

37 

67 
34 

80.5 
56 . 4 

VERNON 

«           •  • 

MAX 

MIN 

87 
69 

87 
65 

90 
60 

88 
61 

85 
61 

87 
56 

89 
63 

86 
65 

87 
61 

86 
58 

86 
58 

85 
57 

84 
66 

77 
68 

61 
67 

77 
60 

71 
43 

76 
35 

80 
40 

81 
41 

63 
46 

83 
45 

81 
44 

64 
44 

81 
45 

61 
50 

76 
51 

69 
45 

55 

35 

65 

32 

57 

5.0 

80.3 
52  .6 

E4STERN  V4LL6Y  04 

4NNIST0N  F44  4P 

MAX 
MIN 

78 
66 

83 
67 

86 
63 

89 
63 

87 
61 

88 
61 

88 
62 

84 
63 

64 
62 

83 
59 

61 
61 

78 
56 

83 
59 

73 
62 

80 
67 

76 
52 

70 
41 

76 
37 

79 
40 

79 
43 

82 
47 

78 
52 

79 
49 

80 
45 

80 
42 

81 
50 

83 
46 

64 
43 

56 
42 

64 
37 

63 
47 

78.5 
52.6 

C4LER4  2  SW 

MAX 
MIN 

65 
64 

84 
66 

88 
66 

91 
64 

89 
60 

88 
60 

87 
61 

86 
60 

89 
58 

87 
55 

64 
53 

84 
57 

83 
6r 

76 
66 

83 
63 

80 
54 

76 
50 

76 
35 

61 
40 

82 
42 

86 
50 

63 
52 

84 
52 

83 
42 

62 
46 

84 
47 

79 
53 

81 
42 

73 
36 

68 
32 

64 
45 

62.2 
52.7 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

75 
63 

77 
64 

81 
61 

66 
60 

88 
61 

86 
58 

64 
56 

85 
62 

86 
58 

87 
56 

83 
55 

65 
53 

80 
55 

82 
57 

72 
48 

77 
50 

78 
41 

73 
32 

79 
36 

80 
37 

83 
41 

84 
45 

81 
44 

80 
41 

79 
38 

61 
45 

83 
39 

83 
48 

59 
40 

52 
37 

62 
38 

79.  1 

CHILOERSBURC  WTR  PL4NT 

MAX 
MIN 

84 
65 

85 
69 

89 
62 

91 
62 

67 
62 

89 
59 

86 
61 

86 
60 

66 
56 

66 
55 

64 
55 

62 
54 

85 
55 

81 
49 

80 
60 

78 
53 

75 
46 

77 
34 

70 
36 

60 
39 

86 
43 

84 
44 

61 
47 

81 
43 

61 
40 

83 
44 

84 
46 

60 
56 

62 
36 

66 
35 

64 
46 

81.5 
50.8 

C40SDEN  ST64H  PL4NT 

MAX 

MIN 

71 
65 

78 
63 

79 
62 

77 
63 

87 
63 

80 
60 

85 
60 

63 
60 

61 
60 

82 
60 

81 
57 

80 
58 

79 
58 

82 
54 

69 
54 

74 
48 

76 
39 

67 
39 

74 
40 

75 
42 

83 
44 

79 
48 

76 
46 

77 
45 

76 
45 

78 
45 

80 
46 

81 
42 

58 
44 

52 
40 

61 
40 

76.2 
51.3 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

MIN 

71 
65 

81 
65 

82 
61 

84 

60 

84 
60 

85 
59 

65 
59 

63 
58 

63 
59 

83 
56 

82 
55 

80 
54 

77 
54 

61 
55 

70 
59 

75 

52 

76 
49 

69 
36 

76 
36 

77 
39 

79 
40 

82 
46 

79 
46 

78 
42 

78 
41 

80 
40 

60 
46 

60 
45 

61 
40 

53 
37 

64 
39 

77.4 
50.1 

SVL4C4UG4  «  NE 

MAX 
MIN 

83 
67 

83 
67 

87 
60 

92 
61 

88 
62 

88 
56 

66 
65 

67 
61 

65 
61 

86 
59 

82 
55 

79 
63 

84 
62 

76 
62 

80 
60 

75 
53 

74 
49 

79 
35 

8  2 
36 

8  2 
38 

82 
42 

48 

8 1 
46 

43 

40 

49 

46 

50 

56 
36 

66 
31 

63 
45 

60.2 
51.9 

T4LL4DEG4 

*          •  • 

MAX 
MIN 

80 
61 

83 
63 

86 
56 

65 

56 

69 
56 

87 
54 

85 
55 

86 
57 

85 
55 

82 
53 

63 
54 

79 
54 

89 
55 

79 
54 

60 
57 

74 
49 

74 
45 

78 
30 

81 
41 

65 
41 

86 
45 

85 
50 

65 

52 

81 
48 

82 
46 

83 
36 

79 
42 

65 
40 

55 
41 

65 
40 

63 
60 

80.0 
49.6 

PIEDMONT  PL4TE4U  05 

4LEX4N0ER  CITY 

MAX 
MIN 

83 
64 

77 
65 

84 

60 

68 
63 

89 
63 

88 
61 

88 
60 

86 
60 

87 
60 

86 
59 

89 
58 

83 
57 

82 
55 

85 
58 

76 
58 

80 
54 

72 
49 

76 
41 

80 
41 

82 
44 

82 
45 

85 
49 

61 
49 

80 
46 

82 
44 

81 
45 

63 
50 

63 
90 

65 
39 

59 
33 

69 

37 

80.9 
5  2*2 

45HL4ND 

MAX 
MIN 

80 
62 

74 
63 

79 
59 

82 
60 

84 

60 

84 

60 

82 
58 

81 
59 

61 
58 

81 
57 

81 
57 

79 
55 

77 
55 

80 
57 

73 
55 

78 
55 

71 
48 

66 
43 

74 
43 

77 
44 

78 
47 

80 
50 

77 
49 

76 
46 

77 
46 

77 
46 

79 
49 

79 
49 

61 
40 

53 
36 

62 
40 

76.3 
51.9 

C4MP  HIlL  2  NW 

MAX 
MIN 

86 
65 

78 
65 

81 
60 

87 
60 

88 
60 

86 
60 

86 
59 

85 
57 

65 
56 

65 
56 

64 
58 

83 
55 

83 
54 

83 
56 

75 
56 

81 
51 

73 
50 

72 
36 

77 
37 

79 
40 

80 
42 

83 
44 

80 
47 

74 
44 

78 
42 

79 
42 

82 
46 

80 
46 

68 
38 

56 
31 

66 
37 

79.6 
50.0 

HEFLlN 

MAX 
MIN 

85 
60 

80 
62 

82 
59 

87 
56 

69 
56 

90 
55 

86 
59 

86 
59 

86 
55 

86 
54 

86 
57 

83 
51 

77 
50 

81 
52 

73 
46 

82 
46 

80 
47 

70 
31 

75 
33 

60 
34 

77 
35 

83 
41 

80 
41 

80 
40 

60 
38 

80 
39 

81 
40 

78 
43 

69 
39 

54 
35 

61 
37 

79.6 
46.9 

L4F4VETTE 

MAX 
MIN 

76 
64 

80 
65 

85 
61 

88 
62 

88 
62 

86 
62 

85 
59 

85 
60 

85 
59 

85 
58 

84 
58 

78 
56 

83 
56 

77 
62 

80 
55 

74 
53 

73 
49 

77 
37 

80 
42 

61 
47 

87 
47 

80 
53 

81 
60 

79 
49 

80 
47 

83 
49 

82 
50 

75 
50 

58 
38 

65 
35 

60 
48 

79.4 
53.0 

M4RTIN  04M 

MAX 
MIN 

78 
65 

82 
66 

85 
64 

85 
65 

86 
64 

89 
68 

86 
64 

66 
60 

84 
63 

89 
62 

63 
63 

62 
61 

84 

60 

78 
60 

81 
64 

74 
56 

72 
56 

76 
43 

77 
46 

76 
50 

83 
50 

80 
57 

79 
62 

80 
48 

79 
48 

80 
50 

64 
51 

75 
56 

57 
41 

66 
38 

64 
50 

79.  3 
56.2 

0PELIK4 

MAX 
MIN 

88 
65 

73 
65 

81 
62 

85 
61 

87 
60 

83 
59 

85 
62 

84 
56 

83 
56 

82 
58 

82 
57 

81 
58 

7b 
5« 

84 
59 

76 
60 

81 
5? 

72 
52 

72 
43 

76 
44 

78 
48 

79 
46 

81 
50 

79 
49 

78 
46 

78 
45 

7n 
45 

82 
47 

81 
43 

69 
39 

57 
34 

66 

36 

78.7 
52 . 3 

RGCKFDRD  2  NNK 

MAX 
MIN 

85 
62 

78 
62 

85 
58 

86 
59 

90 
59 

68 
60 

86 
58 

86 
59 

67 
59 

86 
57 

85 

53 

84 
56 

82 
55 

65 
62 

76 
56 

62 
55 

71 
48 

75 
41 

80 
41 

82 
46 

82 
47 

65 
49 

83 

50 

8  1 
46 

83 
48 

8? 
50 

83 
48 

83 
47 

65 
38 

58 
34 

68 
38 

61.2 
51.9 

Rnr  u  M  T 1  1  c 

MAX 
MIN 

87 
64 

74 

83 
59 

86 
58 

89 
59 

90 
58 

85 
57 

85 
57 

84 
54 

64 
54 

83 
55 

8c 
52 

82 
55 

72 
53 

80 
50 

76 
49 

74 
35 

en 

37 

80 
38 

82 
42 

82 
45 

8n 

44 

81 
42 

81 
40 

82 
42 

83 
42 

82 
44 

67 
40 

65 
35 

67 
40 

60.2 
48.6 

PR4IRIE  06 

DAYTON  I  N 

MAX 
MIN 

80 

?7 

67 

89 

90 

91 

89 

87 

86 

66 

86 

87 

85 

86 

81 

79 

70 

74 

79 

82 

84 

83 

83 

82 

83 

83 

83 

62 

66 

60 

71 

62.0 

OEHOPOUIS  LOCK  AND  0411 

MAX 
MIN 

78 
66 

87 

85 
65 

66 
64 

90 
65 

88 
66 

89 
65 

66 
68 

86 
65 

86 
64 

85 
64 

85 
64 

84 
62 

83 
66 

82 
67 

80 
64 

67 
53 

72 
44 

77 
42 

78 
46 

80 
47 

82 
51 

82 
52 

82 
50 

62 
51 

82 
51 

63 
55 

83 
54 

66 
39 

59 
37 

71 
37 

80.8 
56.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

75 
67 

85 
67 

83 
64 

86 
64 

87 
64 

87 
62 

87 
62 

66 
65 

66 
62 

86 
60 

87 
60 

86 
61 

86 
62 

85 
65 

73 
66 

80 
61 

69 
48 

71 
42 

75 
47 

78 
44 

79 
48 

81 
50 

60 
49 

80 
49 

81 
49 

81 
49 

62 
54 

80 
55 

64 
38 

59 
35 

66 
37 

79.9 
64.9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
67 

86 
63 

90 
66 

89 
66 

86 
60 

87 
67 

87 
66 

86 
63 

86 
63 

86 
63 

85 
63 

64 
65 

83 
68 

61 
66 

70 
61 

72 
51 

77 
40 

79 
48 

81 
49 

63 
51 

62 
54 

81 
53 

83 
49 

82 
47 

64 
53 

84 
54 

65 
47 

58 
37 

68 
33 

67 
60 

80.6 
56.5 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 
MIN 

88 

70 

91 

90 
69 

87 
66 

89 
65 

92 
62 

89 

88 

87 

85 

61 

87 
59 

86 
60 

85 
64 

78 
67 

80 
66 

78 
61 

76 
46 

75 

40 

79 
41 

63 
45 

83 
47 

85 

48 

8! 
48 

86 
47 

83 
46 

84 
50 

86 
52 

80 
54 

63 
37 

60 
32 

67 
36 

62.4 
54.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

85 
68 

84 
66 

84 
64 

87 
65 

88 
64 

88 
65 

68 
64 

86 
65 

85 
62 

89 
62 

84 

62 

84 
61 

82 
61 

86 
63 

81 
65 

83 
61 

71 
53 

73 
41 

77 
41 

60 
45 

80 
49 

62 
51 

81 
51 

80 
51 

81 
47 

80 
47 

83 
93 

83 
53 

63 
37 

59 
35 

66 
35 

60.7 
55.1 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

84 
69 

83 
67 

84 
66 

85 
66 

86 
66 

87 
66 

87 
66 

85 
66 

84 
63 

84 
62 

64 
63 

83 
59 

84 
58 

63 
63 

83 
67 

60 
56 

69 
53 

72 
43 

75 
43 

79 
52 

79 
52 

62 
52 

81 
51 

80 
50 

80 
51 

79 
51 

81 
S3 

62 
57 

64 
38 

58 
37 

68 
37 

79.8 
56.3 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

B2 
69 

87 
66 

89 
66 

89 
65 

90 
64 

89 
62 

87 
66 

87 
62 

86 
62 

66 
61 

69 
61 

85 
60 

85 
62 

63 
63 

85 
63 

75 
59 

75 
45 

78 
40 

61 
43 

82 
46 

84 
47 

83 
50 

82 
50 

61 
48 

81 
46 

63 
51 

84 
53 

68 
46 

60 
39 

66 
36 

69 
51 

81.6 
55.0 

SELM4 

MAX 
MIN 

86 

70 

87 
66 

90 
70 

91 
69 

90 
69 

90 
62 

88 
69 

69 
68 

86 
65 

88 
62 

67 
62 

87 
60 

87 
60 

67 
68 

65 
64 

64 
62 

76 
56 

80 
44 

82 
46 

62 
45 

66 

53 

65 
52 

84 
56 

63 
53 

83 
49 

65 
53 

89 

56 

78 
46 

63 
40 

69 
38 

70 
53 

83.7 
57.7 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

88 
66 

76 
65 

84 

65 

67 
65 

90 
64 

90 
64 

90 
63 

86 
63 

66 

62 

86 

62 

86 
61 

64 

60 

83 
59 

84 
60 

64 
65 

84 
58 

71 
52 

75 
44 

76 
45 

61 
50 

80 
51 

63 
53 

80 
53 

60 
50 

79 
49 

60 
50 

82 
56 

63 
56 

72 
39 

56 
37 

66 
39 

81.1 
55.7 

S««  R*l«r*DC*  No(»t  Following  SuUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1973 


Station 

Day  oi  Month 

o 
O) 
n 

2 

3 

5  j 

g 

'i' 

g 

10 

12 

13 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

«          *  « 

COASTSL   PL4IN  07 

ANDALUSIA  I  NW 

MAX 

87 
66 

76 
63 

87 
62 

66 
61 

88 
60 

87 
59 

69 
56 

66 
62 

67 
56 

85 
59 

89 
58 

89 
59 

85 
59 

85 
57 

84 
58 

82 
60 

70 
55 

75 
40 

75 
39 

76 
44 

79 
41 

81 
47 

82 

50 

79 
47 

80 
45 

78 
44 

60 
42 

81 
49 

73 

37 

56 

32 

67 
41 

60.9 
51.9 

SEATRICe   1  E 

MAX 
MIN 

89 
68 

85 
61 

89 
59 

69 
61 

90 
62 

91 

60 

92 
59 

91 
52 

90 
52 

85 
51 

69 
52 

87 
64 

67 
64 

67 
62 

83 
62 

82 
55 

75 
50 

83 
51 

62 
49 

62 
52 

79 
49 

83 
48 

82 

50 

82 
49 

79 
49 

81 
47 

85 

50 

76 
45 

68 
42 

67 
37 

72 
39 

63.4 
52.9 

BHANTLEY 

MAX 

MIN 

90 
65 

82 
63 

69 
62 

69 
60 

90 
59 

90 
60 

89 
59 

91 
59 

88 
58 

87 
58 

87 
57 

85 
55 

86 
55 

86 
57 

67 
58 

85 
59 

66 
52 

77 
36 

79 
38 

79 
42 

60 
45 

85 

40 

64 
46 

82 
43 

82 
41 

62 
42 

65 
43 

64 
44 

68 
34 

60 
29 

70 
42 

82.8 
50.4 

SREWTON  3  SS6 

MAX 
MIN 

84 
66 

87 
63 

89 
62 

90 
61 

89 
61 

69 
60 

87 
63 

87 
63 

66 
62 

85 
61 

84 
59 

86 
59 

66 
64 

85 
59 

68 
64 

79 
63 

76 
56 

77 
37 

81 
38 

60 
41 

82 
44 

83 
46 

81 
49 

82 
44 

8  1 
43 

83 
43 

82 
48 

75 
49 

67 
37 

71 
30 

74 
43 

82.5 
53.0 

CAMDEN  3  NW 

MAX 
MIN 

85 
63 

86 
59 

88 
59 

90 
61 

90 
60 

90 
59 

89 
59 

87 
58 

87 
56 

68 
56 

87 

56 

87 
53 

87 

58 

84 
61 

62 
62 

78 
55 

74 
47 

78 
37 

60 
39 

60 
43 

63 
44 

63 
45 

81 
49 

63 
45 

61 
43 

83 

45 

63 
48 

75 
51 

60 
31 

71 
29 

72 
46 

62.4 
50.9 

CHATCH  3  N 

MAX 
MIN 

86 
64 

85 
66 

97 
63 

89 
66 

88 
65 

90 
64 

67 
65 

87 
65 

87 
65 

86 
65 

86 

61 

82 
62 

65 
64 

80 
66 

81 
65 

80 
61 

73 
55 

77 
44 

60 
45 

81 
48 

82 
52 

83 
53 

82 
55 

82 
48 

83 
50 

63 
52 

83 
56 

80 
44 

76 
41 

75 
37 

73 
54 

62.6 
56.6 

CLAYTOM 

MAX 
MIN 

86 
65 

77 
63 

82 
63 

65 
65 

85 
65 

65 

64 

66 
63 

84 
62 

63 
61 

62 
61 

82 
62 

82 
59 

80 
62 

85 
65 

83 
67 

62 
61 

77 
53 

72 
48 

74 
48 

79 
53 

60 
52 

80 
55 

79 
53 

78 
53 

78 
52 

79 
54 

80 
54 

8 1 
55 

73 
37 

68 
36 

69 
40 

56.5 

ENT6RPKISE 

MAX 
MIN 

74 
67 

87 
64 

85 
65 

89 
66 

90 
64 

89 
64 

86 
65 

67 
64 

87 
62 

87 
62 

87 

62 

85 
61 

84 
62 

85 

60 

86 
60 

65 
62 

73 
53 

75 
44 

78 
45 

80 
49 

6 1 
56 

84 

56 

83 
56 

8 1 
51 

60 
48 

80 
48 

82 
52 

83 
55 

68 
40 

70 
36 

66 
36 

61.9 
56.0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 
I4IN 

92 
66 

64 

63 

67 
62 

89 
59 

60 

89 
60 

89 
59 

90 
59 

66 
57 

86 
59 

65 
56 

66 
57 

66 
56 

60 
62 

55 

54 

75 
36 

36 

80 
41 

8 1 
41 

48 

64 
48 

44 

41 

42 

44 

50 

7 1 
40 

60 
33 

68 
41 

82.5 
51.5 

6VERGRSEN 

MAX 
MIN 

87 

71 

85 
66 

87 
68 

69 

67 

89 
66 

69 
66 

90 
68 

67 
67 

66 
65 

87 
63 

86 
62 

85 
63 

86 
66 

65 

65 

85 
66 

85 

65 

70 
57 

74 
46 

76 
45 

78 
48 

60 
49 

82 
51 

82 
56 

60 
50 

6  1 
48 

8  2 
48 

83 
49 

8 1 
53 

70 
37 

60 
34 

68 
37 

81.6 
56.9 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

82 
70 

85 
66 

87 
64 

89 
64 

89 
64 

89 
65 

90 
65 

87 
66 

88 
64 

87 
64 

67 
64 

86 
62 

66 
63 

86 
65 

64 

67 

64 
64 

66 
54 

74 
48 

76 
47 

79 
49 

60 
53 

83 

57 

65 

56 

6 1 

52 

62 
49 

60 
49 

63 
51 

63 
51 

70 
36 

61 
35 

70 
33 

62.0 
56.7 

GENEVA 

MAX 

MIN 

CILSERTOWN 

MAX 
MIN 

65 
71 

82 
64 

65 
65 

87 
64 

88 
65 

67 
63 

86 
63 

69 
65 

66 
63 

86 
64 

64 
59 

63 
58 

83 
58 

78 
57 

78 
69 

78 
62 

7 1 
52 

75 

41 

77 
4? 

79 
45 

6 1 
48 

6 1 
49 

6 1 
50 

49 

8 1 
47 

51 

53 

77 
57 

60 
38 

70 
33 

7  1 
54 

60.5 
55.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

85 
69 

8  1 
66 

65 
66 

69 
65 

89 
65 

90 
65 

87 
62 

86 
62 

87 
62 

86 
62 

64 

60 

85 

63 

83 
63 

82 
65 

80 
62 

62 
53 

75 
44 

78 
45 

30 
48 

32 
50 

64 
54 

8  2 
54 

6 1 
50 

62 
50 

82 
50 

50 

50 

8  3 
55 

70 
35 

59 
35 

76 
36 

81.9 
55.4 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

67 

64 

65 

65 

65 

64 

69 
64 

86 
6i 

60 

61 

63 

63 

62 

59 

59 

64 

54 

45 

45 

47 

50 

54 

53 

50 

50 

50 

51 

55 

41 

37 

40 

81.8 
55.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

88 
67 

80 
63 

86 
64 

69 
65 

89 
64 

89 
65 

90 
63 

88 
60 

88 
59 

87 
59 

87 
58 

86 
57 

86 
56 

87 
63 

84 
64 

83 
58 

74 
52 

76 
46 

30 
46 

82 
50 

63 
52 

65 

53 

84 

55 

62 
54 

63 
51 

82 
53 

64 
55 

8 1 
56 

70 
37 

60 
35 

69 
40 

82.6 
55.5 

OZARK   6  NNW 

MAX 
MIN 

75 
66 

86 
63 

89 
66 

90 
65 

69 

65 

87 
65 

86 
63 

86 
62 

86 
62 

84 
62 

84 
62 

83 
60 

84 
62 

87 
61 

34 
63 

64 
62 

77 
52 

60 
45 

63 
49 

64 
56 

64 
55 

64 
59 

64 
59 

63 
55 

83 
54 

65 
57 

65 
59 

85 
56 

65 
36 

70 
38 

72 
48 

62.6 
57.8 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

PITTSVIEW 

MAX 
MIN 

92 
65 

77 
64 

83 
61 

86 
60 

88 
58 

88 
57 

88 
58 

85 
55 

85 
55 

84 

54 

65 
53 

63 

53 

82 
53 

85 

56 

84 

56 

84 
54 

75 

50 

75 

76 

80 

63 

60 
38 

64 
41 

64 
46 

73 
40 

60 
28 

69 
29 

61.4 
51.5 

ThOHASVILLB 

MAX 
MIN 

82 

70 

68 

65 

67 
64 

69 
64 

91 
66 

90 
66 

92 
65 

89 
64 

90 
61 

69 

60 

89 
61 

67 

58 

66 
58 

86 
55 

62 

66 

62 
62 

68 
51 

75 
41 

79 
41 

62 
45 

63 
49 

64 

50 

65 

51 

63 
51 

84 
49 

64 
49 

65 
53 

84 
55 

66 
36 

61 
34 

72 
37 

63.0 
54.7 

TROY 

MAX 

MIN 

78 
66 

86 
63 

86 
66 

87 
66 

87 
64 

89 
66 

86 
65 

86 
64 

65 
64 

66 
64 

84 
62 

83 
62 

65 
62 

84 
63 

64 
65 

74 
61 

74 
52 

76 
45 

30 
50 

81 
50 

83 
52 

82 
58 

60 
55 

80 
52 

80 
50 

63 
54 

64 
55 

73 
56 

59 
37 

69 
34 

69 
50 

80.7 
57.2 

WHATLEY 

.            •  . 

MAX 

MIN 

90 
61 

92 
55 

93 
57 

92 
54 

94 

53 

95 
57 

92 
58 

93 
59 

91 
61 

92 
60 

90 
55 

91 
56 

90 
58 

89 
57 

86 
54 

89 
56 

75 
49 

76 
49 

84 

50 

86 
49 

68 
45 

84 
46 

85 
49 

83 
45 

83 
44 

84 
52 

65 
55 

80 
43 

75 
38 

73 
30 

72 
29 

66.2 
51.1 

GUlF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 
67 

69 
66 

90 
66 

90 
68 

92 
68 

90 
68 

89 
68 

68 
66 

86 
66 

86 
65 

65 
65 

64 
68 

66 
66 

85 
67 

76 
63 

75 
56 

49 

8 1 
52 

82 
54 

83 
56 

58 

83 
69 

57 

56 

56 

59 

59 

65 
42 

73 
41 

75 
53 

63.3 
60.5 

COOEN 

MAX 
MIN 

81 

83 

88 

9 1 

90 

9  \ 

95 

89 

87 

8  8 

8  6 

69 

66 

67 

8  5 

6  1 

70 

72 

63.5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

85 

70 

85 
70 

89 
67 

90 
68 

91 
67 

91 
60 

69 
67 

89 
69 

88 
68 

88 
68 

66 

67 

84 
67 

67 

68 

38 
66 

63 
66 

79 
68 

77 
56 

60 
49 

62 
49 

62 
54 

65 

5! 

85 
59 

83 

61 

82 

56 

81 
56 

82 
53 

81 
56 

77 
57 

70 
44 

69 
39 

72 
50 

63.2 
60.3 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

85 
64 

S3 
71 

63 
71 

87 
75 

88 
76 

89 
77 

87 

75 

90 
77 

87 
77 

65 
75 

87 
75 

86 
71 

65 
68 

85 

70 

87 

74 

85 
68 

83 
62 

77 
49 

77 
54 

78 
63 

79 
66 

80 
68 

84.5 
69.5 

MOBILE   WSO  AP 

MAX 

MIN 

87 

73 

86 
71 

90 
69 

92 
71 

92 
70 

92 

70 

69 
69 

90 
70 

89 
70 

90 
71 

87 
70 

82 
69 

87 
71 

87 
69 

85 
69 

78 
65 

77 
59 

61 
51 

63 
52 

64 
55 

65 
59 

38 
61 

84 
61 

84 
60 

86 
60 

66 
58 

65 
60 

76 
50 

66 
43 

73 
42 

76 
57 

64.5 
62.7 

RDBERTSDAlE   1  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

80 
69 

85 
69 

66 
67 

90 
67 

91 
66 

91 
67 

92 
67 

90 
66 

69 
67 

69 

67 

68 
65 

87 
66 

87 
67 

68 
64 

87 
65 

88 
67 

80 
55 

76 
49 

79 
48 

62 
51 

81 
54 

65 

57 

86 
59 

81 
53 

84 
54 

63 
52 

86 
55 

65 

56 

79 
42 

66 
39 

72 
48 

84.3 
59.4 

Se»  Rel«t*nc«  Nola*  FoUowlng  Station  Ind«x 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
OCTOBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
overages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1° 

Resultant 
Speed 

o> 

ion  of 
t  mile  j 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.50-. 99 

o> 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Averc 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00-1 

2.00 
ond  c 

Total 

BIRMINGHAM 

WSO  AP 

6 

1.2 

5. A 

32 

SE 

31 

88 

91 

55 

75 

3 

1 

5 

0 

c 

0 

9 

77 

4.3 

HUNTSVILLE 

WSO  AP 

11 

0.7 

5.8 

23++ 

29 

31  + 

82 

85 

53 

65 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

7 

4.4 

MOBILE  WSn 

AP 

6 

3.1 

7.0 

21++ 

31 

31 

75 

78 

47 

61 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

8 

4.2 

MONTGOMERY 

WSO  AP 

5 

1.6 

4.8 

18 

W 

31  + 

84 

8e 

49 

65 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

It 

3.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMA 

OCTOBER  1973 


Station 

J3 

<1> 

Day  of  month 

0) 

"S. 

ai 

Q 

(  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

AUBURN  ACRONOHV  FARM 

2 

MA) 

9 1 

71 

7( 
71 

7( 

b<. 

6* 

l< 

6< 

61 

67 

6' 

6' 

89 
66 

61 

6( 

6' 

6( 

61 

51 

51 

I' 

6: 

si 

61 

6C 

51 

51 

6( 

6' 

51 

4' 

4' 

83.9 

4 

MA) 

MIN 

S6 
7* 

77 
7ft 

S3 

7i 

84 
72 

86 
72 

84 
72 

85 

7; 

85 
72 

84 

7; 

85 

7 '. 

94 

7 ', 

91 

8( 

9; 

77 
70 

8; 

74 
6! 

7' 

77 
5 ' 

76 

6i 

76 

61 

7' 

75 
61 

78 
64 

78 
63 

78 
63 

77 
64 

7' 

6' 

6( 

68 
52 

79 , 3 
66.9 

{ 

MAX 
MIN 

7; 

76 
74 

71 

60 
74 

8  2 
74 

86 
73 

8  2 
74 

8  ] 
73 

8 1 
74 

9  ] 
72 

7( 

6: 

6- 

I'. 

71 
72 

71 

7; 
68 

7; 
64 

7; 

64 

6< 

61 

71 
65 

74 

67 

71 
66 

74 
66 

74 
66 

71 
66 

61 

61 

51 

65 
54 

76,1 
67.9 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 
MIN 

S4 
73 

74 
72 

78 
72 

91 
73 

90 
72 

90 
72 

80 
71 

80 
72 

79 
71 

79 
70 

79 
71 

77 
70 

77 
66 

76 
70 

77 
70 

78 
72 

72 
68 

73 
63 

74 
62 

72 
63 

72 
62 

76 
64 

73 
65 

75 
6! 

72 
64 

72 
64 

72 
64 

74 
66 

73 
6C 

65 
57 

64 
56 

75.5 
67.2 

HEADLAND 

"i 

MAX 

MIN 

93 
74 

78 
72 

71 

85 
76 

88 
71 

88 
73 

87 
72 

98 
74 

98 
72 

96 
71 

86 
72 

84 
71 

81 
71 

81 

70 

81 
70 

84 
73 

7S 
66 

77 
62 

90 
62 

6C 
61 

76 
61 

80 
64 

79 
66 

80 
64 

79 
64 

76 
62 

78 
63 

77 
64 

7! 
58 

6; 

55 

65 
54 

80.8 
67. 1 

PITTSVIEH 

<i 

MA) 

nit 

87 
7( 

78 
74 

82 
71 

83 
f.9 

84 
69 

83 
72 

83 
69 

83 
72 

83 
68 

82 
70 

82 
66 

80 
67 

79 
66 

90 
70 

79 
70 

82 
70 

75 
68 

79 
64 

76 
67 

77 
66 

77 
64 

75 

63 

76 
62 

78 
63 

72 
62 

7C 
59 

70 
56 

79. 1 
67,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  '^'bah. 


Station 

Day 

OI  Month 

3  w 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

■ 

31 

H  °< 

PIEDMONT  PL4TE/1U 

09 

MARTIN  D4M 

EVAP 
WIND 

0 

.08 

0 

.18 

0 

.09 

0 

.12 

.11 
9 

.18 

1 

.19 
1 

.15 

2 

.23 

1 

.13 

3 

.12 

3 

.10 
6 

.07 

0 

.15 
« 

.10 

2 

.21 
79 

.17 

16 

.13 

16 

.11 

.10 

3 

.10 

<i 

.08 

1 

.1* 

1 

.08 

0 

.02 

1 

.11 

1 

.08 

0 

.11 

7 

.0« 

5 

.18 

3 

3.836 
171 

*       •  • 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.08 
i 
62 

70 

.16 

3 
87 
69 

.11 

3 

8'! 

67 

.U 

0 
87 
67 

.10 

0 
90 
70 

.U 
9 

90 
70 

.16 

1 
90 
68 

.U 

8e 

69 

.12 

3 

K 

68 

.12 

18 
86 
66 

.23 

22 
86 
66 

.39 

29 
83 
64 

.12 
28 

82 
62 

.13 

22 
82 
67 

.05 

u 

80 
70 

.08 

2 
80 
67 

.09 

31 
68 
56 

.U 

25 
72 
51 

* 

3 
72 
50 

.30 

5 
75 
59 

.10 

1 

77 
57 

.08 

0 
79 
56 

.14 

5 
80 
62 

.13 

0 
81 
62 

.06 

0 
81 
96 

.08 

1 

80 
56 

.13 

1 
79 
98 

.13 

3 
82 
61 

.11 
43 
69 
42 

.08 
40 

62 
42 

.09 

7 
70 
45 

3.93 
320 
80.4 
61.1 

*      «  • 

GULF 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.03 

93 

71 

.12 

93 
72 

.16 
95 

70 

.10 
95 
72 

.1* 

95 
70 

.18 

96 
70 

83 
68 

.15 

92 
70 

.32 

98 
63 

.16 

95 
70 

.  U 

92 
69 

.11 

88 
66 

.09 

89 
69 

.13 

89 
68 

.10 

86 
68 

.11 

B<> 
71 

.11 

82 
61 

.15 

81 
50 

.16 

83 
52 

.14 

83 
51 

.15 

87 
56 

.09 

86 
60 

.12 

86 
62 

.13 
85 
58 

.11 
85 
35 

.09 

83 
62 

.12 

84 
62 

.11 

81 
62 

.15 

71 
48 

.11 
75 
43 

.04 

74 
96 

3.958 

86.7 

62.7 

S««  Relerenc*  NoIm  Following  Sutlon  Indax 


STATION  INDEX 


ALABAMA 

OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

LI  T  M  C  T  n  M 
W  I  N  i  T  UN 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

C 

PKur.    PALMcK  ouUScY 

ALBERTA 

Ol'tO 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HARDY/  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0U8 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

66 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON   FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE   4  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHclNS  2 

0395 

01 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

oAf^T^l    cTaTthm    m  iuij 

ATMORE    1  SW 

0407 

07 

ESCAMBIA 

3  1 

01 

87 

3  1 

294 

4  P 

4P 

C  H 

INACTIVE  9/28/73 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUr,AVlLLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES   B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GRDVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLiNGSLEY    1  SE 

0823 

03 

A  I  1  T  A  II  r  A 

AUTmUoA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

iHuKI     D  TUnMAC 

JUnlN    K  •  TnUrlAo 

BIRMINGHAM  WSD  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C   H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

C 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BRODKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDI DGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WI LCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

r  A  M  D     u  T  1  1      "5     M  I.I 
LArir    MILL    £  InW 

1324 

05 

TAi I  ADnncA 

11 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

CARBON  HILL 

1 377 

03 

WALKER 

2 

3  J 

54 

87 

32 

430 

7  A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRP   5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

P6 

20 

413 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOLLIE   L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRs  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

LUrrcb    orKifNbS    ^:  INW 

1807 

07 

0  C  IN  t  V  A 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

6A 

HtNKY    hi  KtLLCT 

COLBERT   STEAM  PLANT 

I8l9 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

r 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R   0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM   L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

n  P 1  T  A 

U  C  L  1  A 

2235 

05 

t  \   A  V 
W  L  A  T 

U 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

Ul  T  1    1    T  A  M     LI     C  \/  A  Kl  C 

DEMDPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

M  H  RQNEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

67 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS   CLYDE   F  JACKSON 

eufaula  wildlife  ref 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  RDBISON 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

C  H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

96 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS   GLADYS  MCKENZIE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

89 

51 

110 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEQRGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T.   E.  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

13 

31 

53 

88 

20 

126 

6P 

6P 

H 

ALTUN   Gt  LAND 

GURGAS 

3'f30 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

J.   A.  BLACK 

GULF   SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

6 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

TVA-765 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

C 

H 

JAMES  E.  EIDSQN 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

67 

59 

518 

7A 

7A 

C 

H 

EDDIE   L.  PEARCE 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HAYNEVILLE 

3748 

06 

L  U  n  1^  U  C  0 

1 

32 

11 

86 

36 

180 

8A 

8A 

H 

inuhj   M   nnCuci  1 
JUMPJ    n  UUSntLL 

He ADLAND 

•a  ^  1 

07 

HENRY 

5 

3 1 

2 1 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

BA 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTDWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

7A 

ARLON  L.  DTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSD  AP 

406't 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

r 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

C 

INACTIVE  9/29/71 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER   4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A,  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

c  u  n  u  r\  c 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALADAnA    rUWcK  UU« 

K I NSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

11 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M,  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

B.   B.   WILLIAMSON/  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

!P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  7  NE 

5112 

06 

O  C  D  p  V 

r  c  K  "  T 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

C 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS   3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

MELVIN 

535<t 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

8S 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  M,  WALKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

c 

H 

HENRY  J,  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

211 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

C  U  C  1  D  V 
0  n  C  L  D  T 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1 8 

86 

24 

183 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTHN 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEDNTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

lonnie  r.  norris 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

1 1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

DRRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

n  A 1  e: 
U  A  L  c 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

PAINT  ROCK   2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

PALMEPDALE   2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTA  EDDINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  APPLE 

6't36 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUS  S  ELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

MURL  D  Franklin 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAIFORO  C.   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY  W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

< 
> 
u 

SPECIAL 

CSEC  NOTTS)  1 

ROBERTSDALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

OIIQCCll\/TllC  7 
MJoaCLLViLLt  c 

7131 

01 

C  R  A  Mk 1   T  N 
r  ^  M 1'  Hi  L  ill 

12 

34  31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86 

47 

802 

7  A 

MIC 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

OE  KALB 

12 

34  17 

85 

58 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86 

58 

304 

7A 

MiRAM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBDRC 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31  07 

65 

36 

248 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87 

11 

145 

7A 

J.  F.   SUTTLE^  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

C.   D.  WEAVER 

TUnMACV/TI    1  C 

1 nUnflbV 1 L  L  c 

8178 

07 

r  1  A  D  k 

13 

31  55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

C 

LtRUY  OArto 

THGRSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMDRE 

11 

32  32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

34  54 

86 

44 

750 

C 

TVA-5a6 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87 

35 

152 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B,  MEINSLER 

UNIONTQWN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87 

31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYQN 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34  34 

85 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

C  e  H  LUMBER  COMPANY 

V/  c  D  M  n  M 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88 

07 

190 

5P 

7A 

C  H 

t  1  T  1  1   T  A  111     n        I.I  1 1  C  C  1  C  n 

WILLIAM   B»  WHtcLtR 

WADLEy 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85 

34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87 

12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86 

57 

640 

7A 

C 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87 

50 

110 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

6686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  RLDCTON 

8809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMDRE 

7 

32  33 

86 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87 

50 

468 

7A 

ROBERT  A.   MQORE^  JR. 

1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF     10-PEA     11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE     13-TOMB J'-BEE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevlllo,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  ihe  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soi  1  temper.-itures . 
DAILY  auiL  lami-i^ruiiu   Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :   Dothan  sandy   loam,   bare.     Slope  unknown.      Palmer  dial   type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soi 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

33  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     S2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  SI. 00  additional  for  foreign  mailing;  20^  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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nflYNtvlLLt 

72.2 

46.0 

59.1 

83 

23  + 

30 

30+ 

216 

0 

0 

5 

0 

3.85 

.0 

LlVINGS'^'ON   2  SW 

73.2 

44.5 

58,9 

85 

2^ 

27 

11 

226 

0 

0 

5 

0 

3.29 

1,37 

21 

6 

3 

1 

MiRION   JUNCTION   2  NE 

70 . 7 

45.5 

58. 1 

85 

27 

30 

12* 

239 

0 

0 

3 

0 

3,57 

1,05 

2  g 

.  0 

7 

i 

1 

69.71' 

46. 2M 

58. DM 

81 

27* 

33 

30  + 

243 

0 

0 

0 

0 

3.68 

,85 

28 

.0 

7 

4 

0 

MnNTGOVIERY   WSD  4P  R 

72.2 

47.2 

59,7 

5.5 

83 

26 

31 

12 

195 

0 

0 

1 

0 

4.31 

1.29 

1.30 

20 

.0 

7 

3 

2 

SELMA 

7li2 

47,4 

59,3 

2.7 

79 

26  + 

31 

11 

190 

0 

0 

I 

0 

3.15 

.03 

1 .08 

28 

,0 

7 

2 

1 

UNION  SPRINGS 

71.1 

47,4 

59,3 

3.1 

33 

27 

29 

29 

203 

0 

0 

3 

0 

3.45 

.58 

.75 

28 

,  0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

58,7 

3.0 

4.04 

.83 

,0 

*       *  • 

ANDALUSIA   1  NM 

71,8 

45 . 8 

58.8 

83 

26 

29 

30+ 

223 

0 

0 

5 

0 

3.63 

.77 

21 

,0 

0 

a 

4 

0 

ATMnRE 

7<,,6 

SO. 2 

62.4 

85 

5 

33 

30 

148 

0 

0 

0 

0 

1.30 

10 

.0 

0 

9 

1 

BEATRICE   1  E 

74, 9M 

M 

M 

85 

26 

34 

12  + 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

BRANTLEY 

7*, 9 

45.1 

60,0 

84 

26  + 

27 

12  + 

195 

0 

0 

5 

0 

4.43 

1.30 

1.08 

25 

.0 

9 

4 

1 

QDCUTHM    3  CCC 
OKbWfUIN    3  d^C 

74.2 

48. 1 

61 ,2 

4.9 

83 

27  + 

27 

1 1 

174 

0 

0 

6 

0 

5  .42 

2  •  04 

1.33 

21 

.0 

0 

g 

5 

3 

CAMDEN  3  NW 

72.8 

43.5 

58,2 

83 

26  + 

25 

29  + 

231 

0 

0 

6 

0 

3.57 

.97 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

CHATOM  3  N 

75.5 

49,3 

62,4 

85 

27 

31 

11 

145 

0 

0 

1 

0 

3.77 

1.25 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

CLAYTON 

70.9 

48,8 

59.9 

62 

27 

32 

11 

186 

0 

0 

1 

0 

1.65 

-  1.32 

,65 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

ENTERPRISE 

74  ■  2 

49 . 3 

61.8 

86 

27 

32 

30 

151 

0 

0 

1 

0 

4.75 

1.88 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

EUFAULA   WiLOLIFf  REF 

73.3 

45.0 

59.2 

83 

26  + 

27 

12 

202 

0 

0 

4 

0 

4.07 

1 .03 

28 

.0 

0 

6 

4 

1 

EVERGREEN 

72,5 

48 . 1 

60.3 

83 

27  + 

32 

30+ 

192 

0 

0 

3 

0 

4.73 

1.10 

16 

.0 

0 

9 

5 

1 

FRISCO  CITY 

73.9 

48.9 

61.4 

84 

26  + 

32 

29 

172 

0 

0 

1 

0 

5.03 

1.01 

1.12 

23 

*  0 

0 

9 

4 

1 

CENFVA 

4.81 

1.74 

1 .  10 

21 

•  0 

0 

6 

4 

2 

GILBERTDWN 

74.5 

46,0 

60,3 

33 

27 

30 

12  + 

181 

0 

0 

4 

0 

2.95 

.70 

28  + 

•  0 

0 

7 

3 

0 

face  kitf  T  1  1  e 

71  .  1 

47,6 

59,4 

2.6 

82 

5 

32 

30  + 

201 

0 

0 

2 

0 

6.11 

2.27 

2.68 

21 

.0 

0 

8 

4 

1 

HEAOLaND 

72.8 

48.3 

60,6 

83 

27 

33 

12 

175 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.25 

22 

.0 

0 

6 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

72.9 

43.2 

60,6 

4.0 

34 

5 

29 

11 

179 

0 

0 

2 

0 

4.62 

1 .27 

1 .94 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

UZARK   6  NNW 

73.9 

51.8 

62.9 

4.9 

84 

4 

31 

11 

126 

0 

0 

1 

0 

3.97 

1 .00 

2,00 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

P  T  TT       T  P  U 

73.0 

44,0 

58,5 

63 

28  + 

24 

12  + 

222 

0 

0 

7 

0 

3.48 

1.62 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

THOHASVILLE 

72,8 

46.5 

59 , 7 

3.8 

84 

27  + 

30 

11 

206 

0 

0 

4 

0 

4,57 

.92 

1 . 76 

28 

,0 

0 

5 

4 

2 

TROY 

72.7 

50.4 

61,6 

5.2 

82 

26  + 

33 

30+ 

144 

0 

0 

0 

0 

4.39 

1 .14 

,87 

2  1 

.0 

0 

8 

5 

0 

WHATLEY 

76.7 

43. 9M 

60. 3M 

87 

26  + 

29 

29  + 

180 

0 

0 

6 

0 

4.11 

1.21 

21 

.0 

0 

6 

5 

1 

DIVISION 

60,5 

3.9 

4.19 

.87 

.0 

*       •  • 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

75.7 

53.2 

64,5 

86 

4 

36 

11 

93 

0 

0 

0 

0 

3.08 

.82 

15 

.0 

0 

5 

5 

0 

CDUEN 

77, IM 

M 

85 

3 

0 

0 

0 

0 

2.87 

1.50 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

FlIRHOPE   2  NE 

75,9 

53.6 

64,8 

5.9 

34 

2 

36 

30 

97 

0 

0 

0 

0 

3.59 

.43 

1.64 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE   WSO  AP 

76.3 

54.3 

65.3 

6.9 

85 

4  + 

37 

11 

91 

0 

0 

0 

0 

4.52 

1.17 

2.07 

15 

•  0 

0 

5 

3 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

76.4 

52.5 

64,5 

86 

5 

36 

30  + 

no 

0 

0 

0 

0 

4.49 

1.21 

1,21 

25 

.0 

0 

7 

6 

1 

DIVISION 

64,8 

5.9 

3.71 

.27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

NOVEMBER  1973 
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Day  oi  Month 

Station 

 1  

1  p 

 1_ 

1  _ 

,  1  1  

1  1  1 

1  1- 

]  p 

 r 

1  r 



1  r- 

 P 

1   1  2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1112 

13  1  14  I  IS 

16  1  17 

16 

19 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  I 

29  1 

30 

31 

•     «  • 

N0RT>4E<tN  VAILEV  Ot 

ATHENS  2 

6.63 

.15 

.05 

.16 

•  16 

.35 

T 

1.60 

.  14 

1  ^62 

2.20 

86LLE  MIN4  2  N 

T 

■.09 

.03 

.60 

•  04 

T 

T 

1.65 

.02 

•  2  1 

PALXVlLLE    1  f 

4.52 

.39 

.09 

T 

.11 

1 .60 

.02 

!25 

.02 

.32 

l!53 

7.83 

.11 

.32 

.01 

.36 

.03 

.16 

.01 

T 

.03 

1.62 

.01 

.05 

.32 

1.14 

2.37 

1.27 

HOOCES 

8.56 

■  46 

.40 

.02 

.  14 

.28 

1.99 

.06 

.16 

.09 

1. 7b 

3.00 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

6.79 

■  04 

.02 

T 

•  46 

T 

.12 

T 

1.70 

.06 

T 

.20 

•  86 

3.33 

MADISON 

9.58 

.06 

T 

.50 

■  04 

T 

.20 

T 

2.13 

.02 

T 

.28 

•  60 

2.20 

3.51 

MQULTCIN  2 

9.33 

.03 

.13 

.03 

.45 

.03 

■  u 

.29 

.09 

1.6» 

.06 

T 

.19 

1^26 

4.37 

.63 

HUSCLE   SHQ&LS   ^AA  AP 

6.<>5 

.47 

T 

T 

.32 

T 

T 

1.36 

.02 

.01 

.34 

1  •OB 

2.36 

NEW  MARKET  2 

8.6S 

•  70 

* 

* 

■  30 

■ 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1.4' 

.23 

1^60 

2  .40 

1 .95 

RED  BAY 

6.12 

- 

.23 

•  14 

•  31 

T 

.18 

1.S7 

.05 

.30 

.19 

3.10 

.05 

redStoni:  arsenal 

5.53 

.  12 

.08 

T 

.46 

.02 

.10  .08 

.60 

.05 

.36 

.44 

3^19 

.05 

RUSSELLViLLE  2 

6.B5 

.52 

.37 

•  31 

•  06 

1.93 

.02 

.21 

•  10 

.90 

2.91 

WATERLOO 

9.22 

.53 

.17 

•  28 

.10 

i.eo 

.20 

1.29 

4.09 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

3.77 

.2* 

•  25 

1.25 

.20 

.30 

•  19 

1.10 

BESSEMER  SSW 

•  10 

.16 

T 

1  .Ofc 

.29 

1.30 

BIMHINCHAH  WSO  AP  R 

*'.9l 

.12 

T 

.01 

1.66 

.06 

.16 

.07 

1.22 

.02 

!26 

.06 

1.24 

.03 

BOAZ 

A.  U 

.03 

.31 

.36 

l.** 

.19 

.25 

.11 

.13 

1.29 

BRI DCEPHRT 

COLLINSVRLE 

7.89 

•  21 

.25 

2.60 

3.21 

1.58 

FORT  PAYNE 

6.72 

.26 

T 

T 

T 

•  25 

.25 

2.00 

T 

.26 

T 

.36 

.05 

3.27 

.02 

GARDEN  CITY 

4.30 

.27 

.07 

•  14 

•  57 

.37 

l.<>6 

.17 

.10 

1.15 

CUNTERSVlLLE 

3.51 

.03 

.36 

.36 

.02 

1.27 

.25 

.  1 1 

.02 

1.07 

LEEDS 

7.61 

.07 

.03 

•  10 

1  •  31 

.30 

1 .90 

T 

T 

.20 

T 

.40 

3.30 

T 

HACGLLA 

5.59 

.09 

.13 

2.16 

.03 

.90 

.36 

.26 

.  10 

1.49 

.09 

ONEONTA 

5.19 

.51 

.05 

.03 

.52 

.08 

1.6B 

.23 

.19 

1.78 

.12 

PALMEROALE  2  W 

9.02 

.  15 

.10 

1.15 

.10 

l.«C 

.05 

.07 

2.00 

SAINT  BERNARD 

3  .*9 

.07 

.22 

.13 

1(25 

•  14 

1.26 

SANO   MT  SUBSTA  AU 

9.69 

.01 

.02 

.01 

•  27 

.39 

.  13 

1.51 

.02 

loo 

.44 

.26 

1 .99 

SAYRE 

5.29 

.12 

.05 

.30 

1.70 

.05 

.95 

.14 

.16 

1.82 

SCOTTSBORO 

4.63 

.46 

.05 

T 

T 

.39 

.22 

1*0* 

.17 

.41 

•  10 

.06 

1.73 

T 

VALLEY  HEAD 

7.39 

.34 

T 

T 

.02 

T 

.03 

.45 

2.12 

.22 

T 

.32 

•  12 

.14 

3.31 

T 

WARRIOR  5  W 

*.*3 

.  12 

•  30 

.82 

•  1 2 

1(02 

.08 

T 

.14 

.10 

•  30 

1.43 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

6.40 

.16 

.76 

.14 

2 .35 

1(60 

.09 

1.12 

ARLEY  3  S 

5.11 

.35 

.07 

.02 

.10 

.  55 

.06 

1  (60 

•  02 

.03 

•  06 

.22 

1 .73 

AUTAUCAVlLLE  3  N 

3.64 

.33 

.03 

•  31 

.39 

1>2> 

!25 

1.09 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

6.69 

.11 

.  34 

.01 

.02 

•  10 

2^21 

.03 

1.70 

•  09 

.01 

.09 

.03 

2,03 

BILLINCSLEY  I  SE 

4.63 

.26 

.32 

•  10 

1  .25 

.07 

1.25 

.03 

1.35 

BROCKWOnO 

4.7fl 

,04 

.27 

.03 

•  04 

1  ^82 

.10 

1.09 

.02 

.09 

.12 

1.16 

CARSON  HILL 

6.78 

.31 

.22 

.01 

.51 

1  .67 

.20 

1.57 

.01 

•  29 

.01 

2  .02 

CENTREVllLE 

CLANTQN 

4. 27 

.  12 

.30 

T 

1  ^30 

.15 

1)40 

•  10 

T 

.90 

CORDOVA 

6.80 

.  10 

.20 

•  40 

1.91 

2.24 

.05 

.05 

.09 

1.80 

OOUBLf  SPRINGS 

6.64 

.43 

•  25 

.  30 

.07 

1.82 

.02 

.02 

.32 

.10 

1.02 

2.29 

ELRDO 

4.54 

.13 

.90 

.  10 

•  05 

1.25 

.20 

1.18 

1.13 

FAYETTE 

8.45 

.10 

.45 

.12 

.56 

2 . 25 

1.7! 

.03 

.24 

.33 

.29 

2.35 

.  Oi 

GORCAS 

6.26 

.23 

•  10 

2.61 

1.53 

•  08 

.12 

.10 

1.51 

HALEYVILLE 

8.75 

.34 

T 

•  1' 

.47 

.10 

2.61 

.04 

.  10 

.06 

1.91 

2.87 

T 

HAMILTON  3  S 

8.62 

.55 

.41 

T 

T 

.30 

1  •  69 

.06 

T 

2.01 

•  01 

.01 

.21 

2.21 

1.36 

T 

JASPER  *  N 

6.25 

.20 

.25 

T 

•  12 

.  90 

.09 

1.63 

•  04 

.03 

.25 

•  10 

.72 

1 .92 

LAY  0AM 

4.83 

.04 

.40 

1  •  24 

.46 

1.25 

•  43 

.01 

•  03 

.97 

MITCHELL  0AM 

9.49 

.29 

•  02 

1.58 

.22 

1.10 

•  59 

.08 

.32 

1.25 

PICKENSVILLE 

9.93 

.  1 1 

.73 

T 

.22 

.06 

2.78 

T 

1.30 

2  .94 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

3.62 

•  10 

•  15 

•  65 

.17 

.95 

1*60 

PftATTVlLLF 

6.15 

.36 

.02 

.21 

•  28 

.31 

.01  .06 

1.76 

1.08 

•  04 

T 

.20 

•  18 

1.43 

.11 

REFORM 

9.35 

.  15 

.62 

.13 

.04 

1.9* 

.02 

.03 

.09 

1.72 

2.71 

THQRS8Y  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

5.97 

•  41 

.  14 

1^19 

•  62 

.37 

J 

1.37 

T 

T 

T 

T 

1 .87 

TUSCALOOSA  OLIVER  OflM 

6.27 

.16 

.35 

.02 

.02 

■  1 1 

1 .64 

.08 

2.02 

•  09 

.03 

.01 

.02 

1.68 

.02 

VERNON 

8.20 

.99 

.  14 

1.71 

•  14 

.26 

2.19 

.63 

.64 

1 .90 

WEST  BLHCTQN 

4.05 

.15 

.05 

.30 

1.00 

.25 

.09 

1.15 

HINFIELH  2  SH 

9.62 

•  20 

.40 

.06 

•  60 

.05 

2.»9 

T 

T 

.08 

.04 

1.62 

2.62 

EASTFRN  VALLFY  0* 

ANMSTON  PAA  AP 

3.91 

.04 

.02 

.66 

.36 

.25 

.23 

1.26 

T 

.08 

.19 

,57 

.27 

ASHVILlE  <i  W 

CALERA  2  SW 

4.37 

1 . 18 

1.40 

.28 

1.03 

.48 

CENTRE   5  SW 

6.85 

.16 

T 

•  23 

.96 

1 .26 

•  07 

T 

.23 

.18 

4.16 

childersburg  wtp  plant 

5.22 

.23 

•  71 

.58 

.22 

.03 

1.96 

.20 

.03 

.90 

.74 

GADSDEN  STEAM  Pi. ANT 

6.68 

.02 

.19 

.28 

1.21. 

.19 

.26 

.17 

4.31 

JACKSINVILLE 

5.22 

•  42 

.22 

1.19 

.32 

.93 

.94 

2.00 

leesburc 

6.19 

.  19 

.05 

•  12 

.45 

(*2 

.30 

.37 

.  10 

4. 15 

MQNTEVALLO 

4.86 

.  17 

.23 

.06 

1 .00 

.15 

Idi 

.27 

.51 

1.35 

PELL  CITY  I  NNE 

6.07 

.12 

1.45 

1  (20 

4.10 

SYLACAUGA  4  NF 

3.56 

.15 

.44 

.24 

.02 

09 

I  80 

.07 

.09 

10 

.60 

TALLADEGA 

4.33 

.05 

.04 

.92 

.36 

.17 

.13 

l!o9 

.02 

.22 

.03 

!56 

,72 

WALNUT  GROVF 

4.  14 

*35 

.60 

I.!' 

1.65 

•       *  * 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

5.72 

.25 

.16 

.03 

2  .43 

.15 

1.20 

.34 

.05 

T 

.09 

1.06 

ASHLAND 

.22 

.07 

1  •  10 

.10 

.98 

.40 

.02 

•  06 

.07 

.46 

CAMP  HILL   2  NW 

6.16 

.27 

.09 

•  02 

2.30 

.33 

.92 

.31 

.03 

.03 

•  03 

.27 

1.56 

OAOEVILLE 

6.5c 

.21 

.09 

•  02 

2.46 

.47 

.95 

•  37 

.01 

.07 

.19 

1.70 

DELTA 

3.46 

.17 

.66 

.16 

1.08 

.40 

.03 

•  08 

.20 

.48 

HEFLIN 

3.49 

1 .00 

.20 

.30 

1.24 

.75 

HIGHTOWER 

3.77 

.30 

.52 

.21 

.2! 

1.07 

.45 

.05 

.  IC 

.06 

.74 

JORDAN  HAM 

9.36 

.40 

.17 

•  03 

.68 

.09 

.05 

1.31* 

.98 

.03 

2.00 

LAFAYETTE 

3.9« 

.  1 1 

•  46 

.61 

.  12 

1.0* 

.02 

•  06 

T 

1.07 

MARTIN  DAM 

4.94 

.16 

.04 

•  49 

•  68 

.34 

.09 

1.2^ 

.09 

.11 

.02 

1 .68 

□  PELKA 

4.13 

.36 

.12 

•  01 

1.53 

T 

.32 

.3C 

.62 

T 

.OA 

.03 

•  07 

.03 

.66 

ROCKFnRD  2  NNW 

6.14 

.23 

T 

.20 

1 .69 

ROCK  MILLS 

4.10 

.  17 

.05 

i  0 1 

.92 

.15 

1.4' 

•  28 

01 

* 

.  17 

!87 

THURLOW  DAH 

3.37 

.41 

.09 

T 

.66 

.06 

.7( 

.50 

.05 

.07 

.83 

WAOLEY 

3.19 

.32 

.90 

.26 

.61 

.65 

.34 

WETUKBKA 

5.73 

.31 

.04 

•  16 

1 .02 

1 .  OB 

.27 

.06 

.09 

2.11 

•       «  • 

PRAIRlf  06 

CUBA 

3.69 

.21 

1.01 

.22 

.03 

l.»! 

.o; 

.14 

.61 

DAYTON  I  H 

4.71 

.18 

.74 

•13 

•  25 

.76 

• 

.98 

T 

.76 

.97 

OEHDPOLIS  LOCK  AND  OAM 

4.90 

.26 

.80 

•  10 

.32 

.42 

1.21 

.09 

.08 

.42 

•  05 

.Ofi 

1.03 

CAtWESVILLE 

4.81 

.19 

.87 

.01 

.08 

•  20 

.87 

i.s: 

.01 

T 

7 

.08 

T 

.97 

GREENSBORO 

4.51 

.03 

.12 

.40 

.01 

.22 

.62 

.62 

.01 

T 

T 

i.i; 

.02 

.51 

•  07 

.20 

.55 

ncuvi  loUowing  SUiion 

Indn. 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


1   1  2 

3 

4 

5  1 

s 

7 

8 

g 

10  1  11  1  12 

13  1  14^  15 

Ifi  1  17 
JO  1  1/ 

18 
ID 

19  1  20  j 

21 

22  1 

23  [ 

24 

25  j 

28  1 
a,  1 

27 

28  1 

29  1  30 

3.ej 

7 

1.79 

3.2' 

.97 

.09 

.12 

.11 

1.37 

.20 

■  93 

*.95 

.17 

.42 

.02 

.29 

1.29 

.52 

1.02 

.07 

.26 

.99 

3.57 

.32 

.97 

.01 

T 

•  20 

•  32 

.08 

.84 

.12 

T 

.06 

1.09 

7 

2,77 

01 

.63 

3.oa 

.41 

.06 

T 

.03 

•  98 

.06 

1.04 

.11 

7 

.07 

.72 

3. Si 

.37 

.02 

.66 

.04 

.09 

.27 

.80 

.18 

.60 

.04 

.85 

».31 

.24 

T 

.10 

■17 

.21 

.07 

1.30 

.91 

T 

T 

.03 

.08 

i.ie 

.02 

t.36 

.01 

.49 

.29 

.70 

.04 

1.26 

.34 

T 

T 

T 

1.29 

T 

3.94 

.50 

.19 

.14 

.30 

.21 

.82 

.16 

.79 

.91 

3.19 

.35 

.39 

.17 

.08 

.10 

.24 

.72 

7 

1.08 

.02 

•  .*3 

.  15 

.91 

.08 

.24 

.44 

• 

•  • 

1.70 

.13 

1.18 

3.49 

.99 

.12 

.  67 

01 

.27 

.91 

.  3 1 

01 

.09 

04 

.75 

3.62 

.15 

.65 

T 

•  12 

7 

.29 

1.19 

7 

.49 

.85 

3. '9 

.23 

.70 

.34 

•  91 

1.10 

.09 

.05 

.18 

.75 

2.77 

.29 

.16 

.32 

1.18 

.11 

.75 

9.50 

.37 

.60 

.03 

U02 

7 

1.10 

T 

7 

.29 

2.09 

3*63 

.22 

•  07 

26 

.  64 

.77 

■  50 

7 

T 

.64 

- 

.61 

.10 

l!30 

.50 

.89 

.05 

.1« 

.10 

.90 

.97 

.97 

1 .26 

♦  .♦3 

.43 

.24 

•  02 

.12 

T 

.93 

.89 

.41 

UOB 

.19 

.96 

5.«2 

.42 

.90 

•  03 

1.10 

1.33 

.23 

.71 

•  10 

1 .00 

2.53 

.22 

.18 

•  01 

•  01 

.20 

.05 

1.47 

.OR 

7 

7 

.31 

T 

3.57 

.98 

.04 

•  09 

.25 

.06 

.10 

.01 

.96 

.01 

.37 

.06 

.09 

.97 

3.77 

.66 

.07 

•  06 

.  12 

.19 

T 

1. 10 

.01 

.23 

.08 

1.29 

4.6B 

.33 

.49 

•  05 

.06 

1.19 

.45 

■  60 

.77 

.24 

.  94 

1.69 

.13 

.10 

.10 

.22 

.34 

.  1 1 

.65 

2.10 

.10 

T 

.30 

.20 

1.30 

.90 

4.39 

■  34 

•  2 1 

.40 

1.40 

.60 

.  13 

.68 

4.79 

.40 

T 

.02 

•  07 

•  02 

.29 

.62 

.16 

1*89 

.  I' 

1.10 

4,07 

.13 

.07 

•  02 

.90 

.09 

.22 

•  83 

.72 

.07 

.03 

1.03 

4.73 

.60 

.40 

•  10 

.30 

T 

1.10 

.70 

.90 

7 

.20 

•  93 

9.03 

.69 

.29 

T 

•  11 

7 

.39 

.93 

.90 

.22 

.31 

7 

.09 

K12 

•  30 

.90 

1.10 

■  94 

.  13 

1  ^05 

6.03 

.45 

.34 

•  07 

.41 

.89 

2.52 

.62 

.30 

.09 

.09 

.33 

2.»9 

.70 

.40 

7 

T 

T 

.90 

.40 

.10 

7 

.15 

.70 

6.11 

.64 

.23 

.03 

.34 

.92 

2.68 

.41 

.03 

.20 

.03 

.60 

3.99 

.35 

.28 

.40 

1.29 

i  15 

1.19 

*  26 

30 

1.94 

.94 

.30 

.73 

4.69 

.30 

.29 

.06 

.67 

1.37 

1.10 

.02 

.  13 

.72 

.01 

3.91 

.13 

.23 

.06 

.22 

.27 

1.47 

.58 

.02 

.01 

.IS 

.07 

.97 

4.29 

1.15 

1.95 

1.15 

3.02 

.27 

.17 

.04 

.19 

.05 

.97 

.  17 

.02 

1.14 

3.97 

.25 

.02 

.04 

.09 

.30 

2.00 

.18 

.n\ 

1.12 

4.26 

.30 

.17 

.39 

.22 

lt52 

.29 

•  20 

1.25 

3.41 

.41 

.05 

•  06 

.12 

.26 

.20 

1.62 

.03 

.73 

2.94 

.44 

.23 

.06 

.49 

.77 

.3B 

.61 

4.57 

.52 

.93 

.01 

.25 

.02 

T 

.02 

.01 

1.35 

■  09 

.02 

.03 

1.76 

4.39 

,43 

.24 

.23 

.59 

.87 

■  97 

.63 

.63 

3.79 

.90 

.24 

.70 

•  94 

1*10 

.89 

4.11 

.50 

.89 

1.21 

.20 

.90 

3.09 

.96 

.02 

.96 

.82 

.50 

.02 

.60 

2.87 

1.90 

.40 

7 

.65 

.32 

3.59 

.99 

•  16 

1.64 

.46 

.2<< 

.90 

.17 

.07 

.46 

.17 

.32 

4.52 

.53 

.48 

•  03 

2.07 

T 

.92 

.07 

T 

.47 

.02 

4.49 

.60 

.63 

.04 

.54 

.03 

.32 

.50 

L.21 

.99 

HAYNEVILLE 
LIVINGSTON  2  $U 
HARlQN  7  NE 
HiBlON  JUNCTION  2  NF 
MiTMEtiS   3  5W 

HiLSTf iO 
MINTEB    3  NW 
MONTCDMFRV  HSO  AP 

PERBVVILLE 

PINE  LEVEL 
SELM4 

Suttlf 

union  springs 
uniontohn 

marr13r  lock  ano  oah 


COASTAL    PL*IN  0 

ABBEVILLE    1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA   I  NH 
ATmORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
B<tEtiT3N  3  SSE 
BRUNOIOCE 
C&mOEN  3  NM 
CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFPEE  springs  ?  NH 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAU.A  WILPLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORCIANNA 
CiLflERTDWN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HICXL&NO  NOME 

KINSTIN 

LOUISVILLE 

HEIVIM 

nemton 
ozark  6  nnw 

pine  apple 
pittsview 
river  falls 
tmohasvule 

TROY 


2  E 


GULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  N 
FGRT  MORGAN 
GULP  SHORES 


<•  loUowing  Suuon  ladat. 


DAILY  TEMPERATURES 


MOVEXBEH  1973 


Station 

Day  oi  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,1. 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9! 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  • 

NDHTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

55 
31 

72 
40 

78 
52 

78 
47 

65 
29 

56 
34 

56 
44 

62 
45 

51 
28 

56 

22 

59 
26 

66 

i-} 

74 
44 

78 
57 

76 
36 

29 

65 

66 
42 

76 
51 

75 
49 

66 
39 

72 
50 

69 
60 

72 
56 

74 

64 

75 
61 

70 
49 

52 
29 

56 
29 

66.9 
41  .9 

BELLE  >'IN4  2  H 

MAX 
MIN 

70 
35 

75 
41 

78 
52 

79 
42 

70 
46 

57 
30 

57 
37 

63 
50 

62 
47 

51 
26 

58 
26 

65 
30 

71 
3' 

77 
46 

75 
56 

66 
36 

62 
32 

66 
44 

74 
45 

74 

50 

69 
52 

71 
40 

71 
54 

75 
57 

71 
58 

76 
61 

75 
60 

TO 
45 

55 
33 

67 
33 

66,5 
43*4 

FALKVIllE   1  E 

MAX 
MIN 

55 
38 

71 
38 

75 
54 

79 
58 

79 
50 

52 
31 

57 

55 
48 

64 
49 

56 
27 

50 
24 

59 
26 

61i 
3' 

70 
47 

76 
56 

74 
41 

58 
28 

63 
31 

75 
49 

67 
42 

7S 
51 

73 
51 

70 
49 

69 
51 

59 

70 
59 

76 
67 

79 
5? 

54 
29 

55 
30 

66.4 

Florence 

MAX 
MIN 

72 

78 
42 

78 
61 

75 
49 

65 
39 

58 
26 

57 
35 

61 
4  5 

60 
39 

52 
21 

62 
23 

68 
28 

75 
37 

76 
47 

76 
56 

70 
33 

66 
26 

65 

32 

72 
4? 

76 
47 

69 
43 

68 
39 

70 
52 

73 
56 

71 
f  I 

71 
53 

73 
55 

69 
38 

58 
27 

68 
27 

69.5 
40.3 

HUNTSVILLE  HSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
'lO 

74 
4B 

79 
57 

79 
56 

67 
40 

60 
39 

54 
47 

03 
50 

56 
34 

48 
29 

56 
28 

61 
33 

72 
37 

76 
47 

73 
51 

57 
39 

62 
32 

64 
42 

72 
45 

72 
52 

66 
44 

69 
43 

69 
55 

73 
58 

70 
59 

73 
61 

72 
61 

63 
37 

54 

33 

64 
32 

66.4 
44  .  3 

MADISQi^ 

MAX 
MIN 

71 
"iO 

74 
47 

78 
56 

79 
54 

69 
50 

60 
37 

54 
4  1 

63 
49 

61 
46 

48 
27 

56 
26 

61 
32 

7? 
3"- 

76 
46 

73 
55 

64 
39 

62 
32 

65 

72 
46 

72 
51 

64 
52 

69 
42 

69 
55 

70 
58 

68 
59 

73 
60 

72 
69 

68 

54 
32 

64 
32 

66.7 
45.3 

MOULTQ.>l  2 

MAX 
MIN 

71 
36 

76 
50 

80 
58 

78 
56 

68 
46 

59 
31 

55 
42 

64 

52 

63 
43 

53 
25 

60 
25 

66 

30 

74 
36 

79 
56 

75 
57 

66 
40 

67 
30 

69 

40 

75 
35 

74 
50 

70 
50 

73 
40 

68 
58 

7! 
64 

72 
59 

75 
60 

73 
62 

69 
42 

55 
32 

67 
31 

69.0 
44.5 

MUSCLE  SHDALS  FA4 

AP 

MAX 
MIN 

72 

78 
46 

78 
57 

79 
55 

67 
43 

58 
39 

58 
47 

63 
55 

59 
39 

51 
31 

60 
30 

67 
34 

75 
39 

79 
52 

74 
50 

60 
40 

64 
34 

67 
40 

73 
45 

75 
51 

69 
43 

69 
41 

70 
59 

75 
64 

72 
58 

77 
60 

76 
60 

60 
36 

55 
35 

68 
33 

68.3 
45.3 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

72 

47 

65 
37 

54 
34 

40 

60 
51 

42 

33 

65 

71 
34 

76 
53 

67 
37 

40 

70 

70 
56 

76 
56 

76 

70 
40 

59 
27 

65 
30 

RED  BAV 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 
48 

74 
51 

76 
56 

65 
47 

60 
34 

55 
43 

65 
55 

64 
48 

53 
28 

61 
29 

67 
34 

74 
41 

76 
52 

74 
61 

72 
39 

70 
33 

73 
49 

7? 
51 

72 
57 

72 
52 

73 
43 

69 

51 

74 
65 

73 
58 

77 
61 

74 
64 

64 
45 

59 

30 

69 
31 

69,  1 
46.5 

REOSTOi^lE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

72 
34 

74 
44 

79 
42 

79 
52 

64 
34 

60 
26 

55 
40 

64 
49 

57 
31 

51 
25 

60 
26 

66 

29 

7? 
31 

76 
46 

75 
47 

73 
31 

64 
29 

68 
46 

7S 
41 

72 
55 

70 
39 

74 
37 

70 
53 

72 
58 

72 
58 

73 
64 

77 
62 

65 
39 

57 
32 

68 
32 

66,5 
41.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

55 
34 

69 
34 

74 
51 

80 
51 

78 
49 

50 
33 

53 
33 

54 
44 

64 
49 

57 
26 

49 
24 

60 
25 

65 
2"" 

72 
54 

75 
56 

74 
40 

59 
27 

68 
27 

66 
38 

74 
43 

73 
49 

67 
35 

73 
41 

70 
56 

74 
56 

69 
59 

75 
67 

72 
50 

52 
29 

57 
29 

65.9 
41.4 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 

71 
34 

71 
51 

71 
55 

75 
51 

62 
40 

57 
27 

59 
36 

60 
47 

59 
44 

56 
23 

59 
24 

68 
27 

7? 
32 

76 
46 

75 
61 

67 
32 

64 
29 

62 
37 

67 
45 

71 
52 

66 
49 

64 
35 

70 
54 

77 
62 

69 
55 

73 
55 

72 
60 

61 
40 

60 
27 

71 
29 

67.0 
42.0 

APPALACHIAN 

ALBEfTVILLE  2  SE 

MAX 

68 
41 

73 
43 

77 
58 

78 
56 

71 
50 

60 
32 

52 
36 

62 
49 

58 
49 

56 
28 

56 
27 

62 
33 

71 
3n 

76 
42 

72 
51 

63 
40 

64 
35 

65 
42 

75 
46 

71 
51 

65 
51 

72 
45 

75 
5! 

78 
61 

65 
56 

79 
60 

74 
64 

66 
43 

53 
32 

66 
34 

67.5 

45.0 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

72 
38 

76 
43 

77 
50 

81 
54 

70 
48 

61 
34 

61 
37 

68 
53 

63 
45 

60 
30 

56 
28 

63 
30 

72 
34 

74 
48 

77 
60 

69 
42 

68 
40 

69 
39 

74 
42 

70 
48 

69 
53 

75 
43 

73 
56 

72 
60 

71 

to 

81 
59 

79 
70 

75 
45 

55 
31 

63 

31 

69.9 
45.0 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
38 

75 
42 

63 
57 

80 
54 

66 
39 

60 
35 

55 

67 
54 

63 
34 

47 
25 

57 
33 

63 
31 

71 
36 

75 
48 

77 
55 

60 
36 

6* 

32 

68 
40 

74 
42 

71 
49 

69 
44 

74 
44 

72 
59 

72 
64 

71 
61 

80 
67 

78 
63 

64 
40 

54 

32 

63 
30 

69.1 
44.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

GUNTERSVlLLE 

MAX 

70 
41 

74 
44 

78 
59 

78 
57 

75 
48 

56 
40 

57 

64 
50 

64 
51 

53 
31 

57 
31 

65 
32 

72 
35 

78 
47 

75 
53 

72 
44 

64 
37 

67 
42 

73 
43 

71 
52 

69 
53 

70 
45 

76 
53 

74 
54 

72 
60 

78 
62 

77 
65 

74 
46 

55 
35 

65 
33 

69.2 
46.2 

QNEDNTA 

MAX 
MIN 

59 
36 

71 
38 

75 
41 

80 
55 

81 
58 

64 
34 

61 
39 

55 
45 

66 
52 

56 
27 

51 
26 

59 
26 

61 

26 

74 
33 

78 
49 

74 
42 

60 
30 

65 
34 

69 

40 

74 
42 

73 
46 

69 
39 

73 
62 

79 
60 

73 
64 

71 
60 

78 
69 

79 
52 

55 
32 

56 
28 

69.0 
42.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

55 
36 

68 
34 

74 
39 

79 
51 

78 
49 

68 
31 

60 
33 

54 

42 

63 
47 

5! 
24 

50 
21 

54 
25 

63 
26 

71 
30 

76 
48 

75 
39 

64 
27 

63 
33 

66 
37 

72 
40 

71 
47 

66 
34 

72 
43 

70 
53 

71 
56 

69 
56 

79 
60 

80 
46 

55 
27 

53 
25 

66 . 4 
38.6 

Sand  mt  substa  au 

MAX 
MIN 

68 
39 

73 
46 

78 
51 

78 
51 

71 
48 

56 

30 

54 
39 

59 
45 

62 
44 

51 
25 

55 
26 

65 
31 

65 
39 

75 
49 

72 
54 

69 
39 

61 

30 

65 
42 

73 
43 

68 
47 

69 
48 

70 
45 

74 
54 

70 
60 

67 
57 

76 
59 

73 
67 

70 
45 

52 
31 

64 
29 

66.9 
43.8 

scottsporq 

MAX 

50 
35 

68 
37 

71 
46 

7! 
54 

77 
54 

57 
32 

51 
40 

52 
44 

55 
50 

51 
26 

53 
26 

53 
26 

61 
29 

69 
34 

75 
47 

73 
42 

54 
30 

63 
34 

65 
34 

72 
42 

72 
49 

65 
37 

70 
45 

76 
52 

70 
60 

66 
60 

75 
6" 

71 
54 

56 
'  30 

54 
29 

64.1 
4  1.5 

VALLEY  HEAD 

•          •  • 

MAX 

54 

30 

68 
34 

71 
35 

76 
50 

78 
54 

60 
26 

58 
28 

51 
40 

59 
45 

54 

20 

50 
22 

55 
22 

64 
24 

71 
26 

75 
36 

72 
35 

58 
23 

62 
25 

65 
35 

73 
36 

69 
49 

65 
36 

74 
42 

79 
45 

71 
52 

69 
54 

75 
59 

71 
45 

56 
24 

53 
23 

65,2 
35.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

77 
39 

77 
46 

78 
39 

64 
36 

65 
31 

69 
3" 

73 
44 

74 
46 

69 
39 

68 
37 

70 
60 

77 
60 

79 
59 

82 
66 

82 
50 

56 
29 

60 
27 

BANKHEAD   LOCK  AND 

0AM 

MAX 

65 
39 

72 
42 

75 
46 

85 
48 

84 
53 

71 
36 

64 
35 

60 
4  1 

68 

52 

62 
29 

55 
28 

60 
29 

69 
3? 

75 
35 

77 
45 

77 
42 

62 
34 

66 
42 

71 
45 

75 
49 

75 
50 

71 
47 

71 
46 

69 
57 

74 
65 

75 
67 

84 

70 

65 
51 

60 
31 

60 
30 

70.6 
43.9 

centreville 

MAX 

Clanton 

MAX 

66 
36 

71 
37 

77 
42 

80 

50 

81 
54 

72 
39 

66 
40 

58 
44 

64 

56 

65 

32 

57 
27 

59 
26 

65 
34 

74 
41 

75 
47 

71 
43 

65 
33 

65 
34 

72 
38 

75 
45 

71 
51 

67 
45 

72 
50 

67 
56 

73 
59 

79 
64 

82 
66 

79 
52 

60 
33 

58 
29 

69.5 
43.6 

dourle  springs 

MAX 

52 
36 

70 
37 

74 
51 

78 
57 

76 
50 

52 
35 

57 
36 

55 

63 
49 

55 
27 

49 
29 

58 
31 

64 

35 

73 
37 

75 
52 

73 
39 

58 
33 

63 
39 

67 
44 

74 
49 

71 
49 

67 
41 

73 
42 

66 
62 

72 
58 

69 
60 

75 
67 

74 

50 

52 
29 

56 
30 

65.4 
43.3 

Fayette 

MAX 

55 
31 

70 
37 

75 
42 

80 
46 

77 
53 

55 
32 

60 
36 

62 
50 

62 
50 

5B 
24 

51 
22 

58 
26 

63 
31 

71 
44 

77 
54 

75 

40 

61 
30 

66 
36 

69 
42 

75 
50 

72 
50 

68 
40 

67 

60 

65 
63 

74 
60 

75 
61 

82 
69 

79 
53 

55 

31 

59 

32 

67.2 
43.3 

HALEYVULE 

MAX 
MIN 

54 
41 

71 
43 

76 
50 

80 
57 

76 
50 

51 
35 

61 
35 

55 
44 

63 
48 

57 
27 

51 
28 

60 
32 

66 
37 

72 
44 

74 
55 

75 
39 

59 
35 

65 
35 

67 
43 

74 
50 

71 
48 

67 
46 

71 
47 

65 
60 

72 
58 

70 
56 

75 
67 

73 
50 

52 
32 

56 
32 

66.0 
44  ,  2 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

55 
32 

71 
32 

76 
39 

80 
50 

77 
54 

55 
30 

62 
30 

55 
44 

64 

50 

60 
26 

54 
24 

61 
24 

66 
27 

74 
30 

77 
42 

77 
36 

63 
27 

67 
27 

69 
36 

77 
44 

73 
49 

69 
35 

71 
38 

68 
64 

75 
59 

72 
59 

78 
67 

75 
53 

55 
27 

59 
27 

67.9 
39.4 

JASPER  <>  N 

MAX 
MIN 

56 
34 

66 
35 

72 
37 

75 

50 

75 
53 

60 
33 

59 
35 

55 
45 

65 
51 

5S 
29 

50 
27 

55 
27 

6? 
29 

70 
31 

77 
46 

73 
39 

58 
26 

62 
30 

64 
37 

72 
42 

71 
49 

65 
37 

66 
45 

65 
59 

71 
60 

70 
60 

77 
66 

79 
49 

54 
31 

57 
29 

65.3 
40.8 

PRATTVILLB 

MAX 
MIN 

72 
39 

79 
42 

80 
56 

81 
51 

72 
46 

66 
40 

61 
43 

73 
53 

68 

45 

58 

34 

58 

32 

67 
30 

75 
46 

77 
53 

73 
54 

66 

41 

68 
34 

73 
39 

75 

37 

77 
50 

71 
5! 

79 
56 

72 
60 

73 
60 

32 
65 

83 
68 

82 
67 

75 
43 

59 
35 

64 
32 

72.0 
46.9 

S«a  R«f»r«DC«  No1«i  FoUowing  Slation  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES 


r<OVEHBEII  H73 


Station 

Day  of  Month 

01 

2  ' 

1 

3 

4 

s  1 

6 

9 

"1 

12 

13 



IS 

I 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
•< 

THCRSBV  ExP  STiTION 

MAX 
MIN 

TUSdLilOSA  F14  AO 

MAX 
MIN 

71 
37 

77 
40 

81 
55 

83 
54 

67 
43 

65 
39 

56 

42 

64 

56 

63 
42 

55 
33 

60 
31 

65 
32 

7-" 
35 

46 

79 
51 

63 
39 

67 
35 

71 
37 

75 
43 

74 
46 

72 
45 

70 
42 

69 

57 

78 
65 

74 
67 

82 
71 

84 
66 

66 
39 

59 
34 

67 
32 

70.2 
49.2 

TUSC41.I10SA  0L1V6«  DAM 

MAX 
MIN 

6<. 
«3 

72 
44 

76 
44 

82 
56 

82 
56 

66 
36 

64 
37 

60 
46 

66 
58 

63 
35 

54 
32 

61 
32 

67 
37 

75 
39 

76 
52 

79 
47 

62 
35 

66 

36 

70 
41 

76 
44 

74 
53 

69 
45 

70 
52 

69 
63 

77 
65 

73 
65 

83 

70 

83 
55 

97 
35 

60 
35 

70.1 
46.9 

VEBNDN 

*           •  • 

MAX 
MIN 

7* 
33 

76 

80 
50 

61 
56 

69 
49 

64 

57 

66 
54 

65 

52 

60 

65 

7'. 

77 

76 

71 
39 

61 
29 

70 

7? 

72 
90 

72 

65 
37 

68 
63 

75 
65 

74 

60 

60 
60 

75 

69 

71 
47 

57 
26 

67 
29 

69.7 
44,6 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTGN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
37 

77 
36 

81 
^3 

83 
52 

70 

63 
35 

58 
39 

67 

64 

52 

57 

64 

75 

75 

75 
50 

59 
36 

66 
30 

70 
40 

7« 
30 

72 

70 
49 

77 
49 

78 
50 

71 
55 

73 
66 

61 
65 

81 
65 

69 
38 

96 

33 

69 
29 

69.9 
43.0 

CALERA  2  SK 

MAX 

MIN 

77 

74 

81 

83 

74 

68 

61 

68 

63 

58 

62 

67 

73 

76 
43 

75 

68 
45 

70 
33 

72 
35 

76 
42 

74 

70 
52 

75 
40 

72 
50 

73 
62 

78 
65 

82 
67 

78 
65 

73 
45 

58 
30 

68 
33 

71.6 
49,1 

CENTRE  5  Sw 

MAX 
MIN 

59 
38 

72 

75 
46 

79 

50 

82 

69 
26 

62 

53 

61 
49 

56 

54 

58 

64 

73 
35 

79 

74 

54 
27 

64 
33 

70 

75 
4 1 

72 

67 
39 

74 

77 

71 

71 
59 

80 
66 

75 
50 

60 

55 
27 

67,9 
40.2 

chiloersburg  wtr  plant 

MAX 
MIN 

75 

79 

84 

81 

82 

63 

60 
37 

67 

65 

56 

61 

67 

76 
3 1 

78 

77 
5  3 

70 

66 
29 

71 
35 

72 
36 

72 

69 

76 
43 

77 
53 

72 
58 

76 

63 
65 

61 
71 

77 
49 

97 
30 

66 
28 

72.1 
43.7 

l.ADSOEtl  STEAK  PLANT 

MAX 
MIN 

59 
39 

69 
41 

71 
40 

77 
52 

79 
53 

68 
34 

58 
34 

51 
43 

62 

49 

57 
28 

50 
29 

54 
29 

6' 

31 

68 

32 

74 
43 

73 
33 

58 
33 

60 
33 

65 

39 

69 
39 

69 
46 

64 
42 

67 
61 

73 
51 

69 
56 

69 
68 

78 
63 

73 
54 

98 

31 

54 
31 

69.2 
41,6 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 
MIN 

60 
35 

70 
35 

76 
35 

60 
51 

60 
51 

69 
34 

60 
34 

55 

41 

64 
51 

59 
28 

51 
24 

56 
25 

63 
27 

71 
30 

75 
44 

74 
42 

60 
30 

64 
33 

70 
38 

73 
40 

71 
48 

66 
40 

73 
48 

75 
54 

70 
62 

74 
61 

80 
66 

79 
52 

99 
32 

95 
28 

67,6 
40.7 

SVLACAtiCA  «  NE 

MAX 
MIN 

75 
35 

7B 
36 

62 
53 

63 
48 

72 
54 

66 
34 

60 
35 

6  ' 
52 

65 
52 

56 
32 

61 

30 

67 

31 

74 

33 

75 
41 

73 
55 

67 
43 

68 
32 

73 
33 

77 
37 

70 
44 

70 
54 

79 

42 

73 
53 

71 
55 

75 
67 

81 
63 

60 
69 

75 
47 

97 
30 

66 
29 

71.2 
44,0 

TALLADcGA 

•          •  • 

MAX 

MIN 

75 

7B 

7S 

60 

75 

62 
39 

60 

65 

67 

55 

60 

67 
3 1 

74 

77 
42 

74 
5  3 

74 
44 

64 
35 

73 
35 

77 
3 1 

68 
45 

69 
55 

77 
4  1 

80 

71 

79 
60 

82 
63 

81 
70 

75 
47 

95 
3 1 

63 
34 

71.2 
44.3 

PIEOHUNT  PLATEAU 

05 

ALEXANCER  CITY 

MAX 
MIN 

61 
37 

75 
36 

76 

82 

50 

83 
5  5 

74 
36 

69 
39 

59 
45 

65 
55 

66 
29 

60 
28 

62 
30 

68 

75 

74 
46 

70 

65 

66 
36 

74 
39 

77 

70 
52 

69 
47 

76 
55 

73 

70 

60 

81 
69 

78 

64 

58 
29 

70.9 
43.8 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

59 
39 

70 
39 

73 
42 

77 
52 

79 
5  5 

71 
37 

68 
38 

56 

64 

55 

60 

58 
29 

55 
30 

63 

70 
37 

72 
49 

68 
45 

60 

63 
3  g 

70 

70 

74 

64 

75 
52 

73 

67 

76 

77 

75 

59 

32 

49 

32 

67.2 
43.7 

CAMP  HILL   2  NH 

MAX 
MIN 

62 

72 

76 

60 

81 

75 

66 

60 

66 

66 
29 

55 

57 

66 

73 
34 

71 

74 

65 
3 1 

65 

32 

7? 
37 

76 
39 

72 
54 

67 

72 

74 

71 

78 
64 

81 
69 

76 
55 

64 

56 
28 

69,7 
42  .4 

riEFLiN 

MAX 
MIN 

55 
32 

71 

75 

78 

60 
46 

67 
29 

64 

58 

61 

61 

55 

60 

66 

73 
26 

78 

71 

59 

65 
27 

7! 

78 

70 

67 

78 

74 

73 

74 
60 

79 
65 

79 
50 

55 

53 
23 

68.3 
36.8 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

74 

77 

80 

61 

75 
59 

66 
36 

60 

65 

67 

56 
28 

56 

63 
30 

75 
3S 

74 
50 

72 
55 

69 
44 

65 
34 

73 
40 

75 
4? 

70 
50 

66 
54 

75 
52 

69 
58 

70 
55 

76 
63 

60 
65 

76 
69 

72 
50 

56 
30 

66 
30 

70.1 
46.7 

HARTIf*  0AM 

MIN 

73 
42 

78 
39 

81 
52 

63 
51 

73 
58 

64 
44 

58 
42 

65 
56 

67 

52 

59 
38 

60 
33 

67 

32 

75 
30 

73 
43 

73 
50 

65 

51 

66 
43 

74 
39 

76 
46 

72 
49 

69 
54 

76 
53 

70 
42 

71 
55 

79 
65 

80 
64 

76 
69 

74 
50 

55 
35 

64 
33 

70.6 
47 . 2 

OPELIKA 

MAX 

61 
37 

72 
36 

76 
39 

79 
42 

82 
44 

75 
38 

66 
39 

62 
45 

68 
57 

67 
31 

54 
29 

55 
29 

66 
31 

74 
36 

74 
49 

73 
49 

74 
47 

75 
39 

72 
39 

73 
39 

71 
55 

62 
52 

74 
55 

68 
52 

71 
56 

78 
61 

79 
66 

78 
58 

65 
31 

56 
30 

70,1 
43.8 

RDCKFORO  2  NNW 

MAX 

62 
3S 

73 
40 

78 
45 

62 
55 

84 
58 

72 
36 

69 
37 

57 
45 

65 
56 

66 
28 

57 
28 

60 
30 

69 
33 

75 
39 

75 
48 

70 
45 

64 
33 

66 
38 

73 
44 

76 
47 

71 
53 

68 
49 

79 
53 

70 
58 

70 
65 

80 
67 

79 
70 

77 
52 

61 
29 

97 
29 

70.2 
44.9 

KOCK  MILLS 

•          »  * 

MAX 
MIN 

61 
35 

75 
32 

77 
44 

82 
47 

82 
57 

77 
35 

68 
35 

58 
44 

65 
55 

66 
30 

57 
25 

57 
26 

6? 
3C 

75 
37 

75 
44 

73 
41 

66 
30 

66 
31 

7? 
37 

77 
39 

78 
51 

64 
45 

76 
46 

66 
52 

70 
60 

72 
57 

78 
68 

78 
56 

65 
29 

57 
27 

69.8 
41.6 

PRAIRIE 

06 

DAYTQN  I  N 

MAX 

MIN 

71 

7B 

62 

61 

64 

75 

69 

62 

75 

6! 

64 

59 

60 

77 

79 

78 

65 

66 

73 

74 

76 

68 

74 

78 

78 

80 

63 

83 

59 

59 

72.8 

DEH0PQLI5  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

70 

73 

79 

63 

83 
5  3 

67 

66 
39 

58 

69 

64 

55 

60 

66 

77 
36 

79 

79 

64 

65 

38 

74 

70 

68 

5^ 

71 

79 

78 

82 

83 

58 

59 
33 

70.8 
46.0 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

67 

73 

79 

82 

83 

65 

64 

59 

67 

62 

55 
29 

60 

65 

75 

38 

78 
50 

79 

63 

66 

70 

75 
47 

75 

50 

66 

69 
5  J 

71 

60 

75 

82 

80 
53 

57 
33 

58 

32 

70.1 

GREENShORD 

MAX 
MIN 

71 

78 

80 

63 

67 

64 

58 

65 

64 

54 

59 

65 

75 

76 

77 
56 

67 

66 

71 

74 

75 
54 

74 
55 

72 
48 

73 
63 

77 
59 

76 
53 

81 
66 

63 
55 

68 
47 

58 
33 

66 

31 

70.6 

HAVNfVILLE 

MAX 
MIN 

66 

70 

60 

61 

63 
5 1 

71 
38 

67 

4  1 

61 

75 

69 

57 

60 

6-' 

77 

79 

72 

67 

67 

74 

76 

77 

67 

83 
60 

76 

75 

82 

83 

83 

62 
33 

59 

30 

72.2 

LIVINGSTON  2  SU 

MAX 
MIN 

6(> 

76 

80 

82 

84 

66 

62 

70 

71 

60 

62 

67 

6fl 

79 

60 

82 

68 

70 

75 

76 
46 

76 
50 

75 

77 
49 

74 
62 

64 
67 

85 

83 

77 
52 

57 
33 

60 
2B 

73.2 

HARIDN  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

6S 
39 

72 
4  1 

80 

80 
53 

83 
53 

69 
38 

66 
38 

58 

75 

63 
33 

56 

58 

65 

78 
38 

78 
5 1 

76 

64 
35 

65 

71 

73 

75 

67 

71 

70 

77 

78 

85 

81 

99 

33 

59 

31 

70.7 

"INTER  3  NW 

MAX 
MIN 

70 
42 

70 
42 

78 
47 

78 
54 

81 
56 

70 
40 

66 
40 

60 
50 

76 
56 

66 
34 

55 
33 

59 
33 

65 
3"; 

73 
41 

76 
51 

69 
49 

64 

40 

64 

40 

70 
42 

74 
47 

76 
55 

66 
53 

80 
71 

81 
72 

80 
55 

57 
36 

97 
33 

69.7 
46.2 

MONTGOMERY  HSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
40 

SO 
4 1 

81 
57 

82 

51 

73 
47 

66 
4 1 

59 
44 

74 

69 
4  5 

56 
35 

59 

67 
3 1 

76 

77 

73 

67 
42 

68 
35 

73 

76 

76 

71 

79 

73 

74 

62 

83 

82 

68 

59 
36 

65 
33 

72,2 
47,2 

SELMA 

MAX 

MIN 

71 
<•(• 

72 
43 

79 
60 

79 
35 

71 
63 

66 
41 

65 
39 

66 
56 

61 
52 

69 
37 

62 
31 

64 

33 

76 
39 

79 
47 

78 
49 

75 
55 

66 
39 

69 

40 

74 
4? 

76 
52 

68 
57 

74 
53 

72 
63 

75 
60 

74 
63 

79 
62 

78 
61 

73 
35 

62 
37 

61 
35 

71,2 

UNION  SPRINGS 

MAX 

IkUN 

67 
«0 

71 
42 

77 
46 

79 
53 

82 
55 

73 
39 

68 
41 

65 
51 

76 
55 

69 
34 

55 
32 

57 
35 

67 
37 

75 
44 

75 
52 

77 
51 

66 
37 

65 
40 

72 
44 

74 
45 

68 
55 

64 
55 

78 
59 

72 
60 

73 
64 

61 
65 

83 
70 

80 
99 

64 
29 

56 
32 

71,1 
47,4 

S«*  n*f*i«oc«  NoUi  ToUowlng  SuUon  Indtx 


DAILY  TEMPERATURES 


MOVEMBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

■age 

I 

2 

3 

4 

5  1  e 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

•  » 

C04ST4L  PL4IN 

« 

07 

ANDALUSU   1  NH 

MAX 
MIN 

72 
*0 

70 
40 

79 
SI 

79 
55 

80 
61 

70 
40 

69 
40 

66 
47 

61 
92 

72 
33 

57 
29 

59 
30 

67 
32 

74 
41 

75 
51 

73 
54 

63 
35 

66 
35 

70 
37 

74 
36 

74 
92 

69 
49 

76 
61 

75 
56 

78 
61 

83 
67 

62 

70 

82 
57 

63 
32 

58 
29 

71.8 
45  .  8 

iTMORE 

MAX 
MIN 

74 
43 

76 
46 

82 
56 

84 

54 

85 
64 

72 
43 

70 
48 

69 
49 

83 
63 

71 
39 

60 
34 

63 
37 

72 
3fl 

79 
36 

76 
52 

75 
54 

70 
39 

69 
41 

74 
46 

75 
54 

60 
94 

66 
55 

77 
62 

60 
62 

79 
64 

84 

71 

62 
74 

83 
95 

63 
37 

62 
33 

74.6 
50.2 

BE4TRICE   1  E 

MAX 

MIN 

78 
42 

82 
47 

80 
40 

82 
44 

63 

70 
39 

68 
44 

69 

70 
38 

34 

34 

74 
37 

80 
41 

70 
44 

79 

68 
35 

73 
37 

74 

71 

60 

69 

78 

80 

78 

65 

60 

81 

62 
40 

58 
35 

74.9 

BRiNTLEY 

MAX 
MIN 

71 
37 

75 
36 

76 
40 

77 
48 

64 
56 

71 
36 

71 
41 

66 
51 

62 
60 

72 
39 

68 
27 

62 
27 

71 
34 

78 
45 

60 
53 

75 
52 

74 
31 

72 
33 

75 
35 

77 
40 

77 
56 

78 
55 

79 
95 

78 
52 

83 
60 

84 
67 

63 
71 

83 

60 

65 
31 

59 
28 

74.9 
45.1 

BRCWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

74 
36 

81 
40 

81 
95 

81 
58 

72 
63 

70 
42 

71 
43 

62 
55 

73 
63 

64 
38 

61 
27 

70 
28 

72 
31 

79 
48 

77 
57 

69 
94 

67 

30 

71 
34 

72 
38 

60 
49 

74 
59 

78 
56 

79 
62 

61 
61 

83 
64 

63 
69 

83 
70 

76 
95 

61 
32 

61 
29 

74.2 
48.1 

C4MDEN  3  NW 

MAX 
MIN 

73 
34 

81 
40 

BO 
53 

83 
49 

74 
51 

66 
35 

60 
39 

80 
49 

68 
92 

59 
29 

61 
25 

66 
28 

76 
34 

78 
44 

70 
54 

68 
43 

66 
32 

73 
34 

75 
40 

79 
46 

73 
48 

75 
45 

78 
57 

78 
58 

82 
02 

83 
65 

61 
63 

76 
44 

59 
25 

64 
26 

72.8 
43.5 

CHATDM  3  H 

MAX 
MIN 

74 
40 

78 
41 

83 
40 

84 
54 

76 
56 

70 
40 

65 
45 

82 
54 

75 
58 

60 
37 

62 
31 

71 
35 

60 
4(1 

80 
50 

75 
60 

70 
90 

69 
33 

76 
39 

77 
46 

63 
56 

80 
91 

77 
57 

78 
66 

80 
69 

81 
69 

83 
70 

65 
71 

77 
51 

63 
35 

70 
36 

75.5 
49 .  3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

70 
42 

72 
47 

77 
53 

80 
56 

80 
58 

72 
40 

67 
46 

66 
53 

70 
54 

72 
34 

55 
32 

57 
36 

6t 
40 

71 
43 

75 
47 

77 
55 

67 
39 

68 
40 

70 
40 

73 
54 

75 
97 

68 
55 

69 
57 

73 
61 

73 
63 

80 
66 

82 
68 

80 
58 

65 
34 

57 
37 

70.9 
48.8 

ENTERPRISE 

MAX 

73 
42 

73 
44 

79 
41 

82 
58 

81 
63 

70 
41 

70 
41 

69 
50 

61 
59 

80 
39 

80 
33 

60 
33 

69 
37 

75 
46 

78 
53 

77 
55 

70 
39 

68 
41 

71 
45 

74 
91 

75 
99 

70 
56 

73 
61 

74 
63 

79 
64 

82 
67 

66 
69 

84 
59 

66 
35 

58 
32 

74.2 
49.3 

EUFAUL4  WILDLIFE 

REF 

MAX 
MIN 

70 
38 

75 
33 

80 
43 

81 
43 

63 
49 

74 
37 

70 
42 

66 
92 

77 
53 

74 
33 

57 
28 

59 
27 

68 
33 

75 
41 

74 
90 

78 
92 

75 
35 

72 
31 

76 
45 

77 
46 

77 
98 

67 
56 

71 
54 

76 
55 

77 
6? 

83 
62 

62 
70 

81 
60 

67 
35 

58 
28 

73.3 
45.0 

EVERGREEN 

MAX 

MIN 

71 
41 

71 
42 

79 
49 

80 
55 

61 
58 

70 
4  1 

66 
43 

67 
48 

82 
98 

71 
37 

57 
32 

59 

33 

67 
34 

79 
42 

77 
50 

76 
92 

67 
40 

66 
41 

71 
4? 

74 
44 

79 
56 

69 

55 

76 
62 

77 
64 

79 
64 

83 
67 

83 
71 

82 
57 

63 

32 

59 

32 

72.5 
46. 1 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

73 
40 

75 
42 

82 
53 

61 
54 

84 
62 

70 
40 

70 
41 

67 
51 

82 
98 

69 
36 

57 
35 

61 
36 

10 
3f 

78 
46 

79 
54 

71 
90 

66 
38 

75 
40 

74 
46 

75 
49 

62 
94 

70 
94 

77 
61 

80 
63 

80 
65 

84 
68 

63 
71 

83 
94 

60 
32 

59 
33 

73.9 
48.9 

SENEVA 

MAX 
MIN 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

72 
44 

81 
42 

82 
55 

62 
53 

74 
40 

74 

40 

59 
43 

80 
56 

69 
90 

68 
36 

61 

30 

68 

30 

7H 
3S 

80 
50 

77 
57 

67 
42 

66 

32 

75 

34 

76 
43 

62 
43 

82 
52 

75 
44 

75 
60 

82 
60 

78 
60 

81 
64 

83 

70 

78 
52 

62 
33 

69 
31 

74.5 
46.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

il 
40 

72 
42 

75 
46 

81 
46 

82 
54 

69 
40 

68 
42 

63 
51 

78 
58 

69 

35 

56 
33 

59 
34 

67 
36 

75 
47 

75 
51 

70 
50 

65 
39 

66 

42 

71 
44 

75 
44 

73 
95 

73 
94 

75 
61 

74 
62 

74 
64 

79 
67 

81 
71 

80 
55 

60 
32 

57 

32 

71.1 
47.6 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

73 
45 

72 
42 

78 
50 

60 
50 

80 
50 

70 
42 

68 
42 

70 
44 

80 
99 

74 
36 

57 
34 

58 
33 

bs 
3!> 

75 
45 

77 
48 

79 
96 

70 
38 

67 
43 

70 
44 

73 
46 

77 
62 

80 
56 

70 
60 

75 
62 

72 
63 

82 
67 

63 
69 

80 
58 

67 
36 

60 
34 

72.8 
48.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

69 
43 

75 
44 

80 
48 

82 
53 

84 
56 

70 
40 

70 
41 

64 
90 

79 
60 

66 
33 

58 
29 

61 
33 

71 
39 

77 
46 

77 
56 

74 
90 

67 
38 

69 
40 

74 
44 

80 
52 

7! 
54 

67 
54 

60 
60 

75 
60 

75 
63 

81 
66 

83 

70 

82 
55 

62 

32 

59 
35 

72.9 
48.2 

UZARK  0  NNU 

MAX 
MIN 

74 
48 

80 
48 

83 
55 

64 
63 

77 
63 

72 
40 

67 
47 

60 
97 

75 
64 

69 

34 

61 
31 

70 
36 

7ft 
4e 

77 
56 

77 
57 

72 
54 

70 
38 

71 
47 

76 
50 

75 
55 

72 
59 

70 
58 

75 
60 

76 
62 

80 
65 

82 
69 

79 
69 

73 
55 

59 
35 

68 
36 

73.9 
51.6 

PITTSVIEH 

MAX 
MIN 

67 
36 

73 
32 

80 
43 

60 
47 

82 
47 

74 
35 

74 
35 

67 
49 

74 
97 

73 
31 

57 
24 

58 
24 

6i> 
34 

76 
40 

76 
45 

79 
50 

69 
37 

68 
32 

73 
45 

75 
43 

78 
56 

70 
55 

73 
55 

75 
54 

77 
61 

63 
65 

83 

70 

83 
60 

67 
30 

59 
26 

73.0 
44.0 

THOMASVI lle 

MAX 
MIN 

72 
40 

74 
41 

81 
46 

83 
54 

64 

55 

67 
3* 

70 
40 

59 
49 

60 
58 

67 
34 

58 

30 

62 
32 

70 
30 

77 
45 

79 
50 

73 
45 

67 

35 

67 
37 

76 
4? 

77 
44 

60 
52 

69 
50 

76 
56 

75 
64 

78 
65 

80 
69 

84 
70 

82 
53 

57 
31 

61 
31 

72.8 
46.5 

TROY 

MAX 

74 
41 

80 
45 

82 
55 

82 

57 

70 

69 

65 
46 

78 
57 

73 
58 

56 
35 

60 
34 

70 
38 

77 
44 

78 
55 

74 
57 

67 

51 

39 

72 
47 

76 
46 

75 
55 

72 
95 

75 
58 

75 
62 

60 

65 

67 

70 

48 

5  8 
33 

67 
33 

72.7 

WHATLEY 

*  * 

a 

MAX 
MIN 

74 
32 

84 
37 

87 
45 

66 
49 

79 
55 

72 
35 

70 
39 

63 
49 

82 
57 

60 
30 

60 
29 

61 
31 

b" 
4^ 

74 
44 

74 
48 

77 
41 

77 
42 

76 
39 

77 
43 

76 
41 

64 
43 

62 
51 

82 
62 

83 
53 

85 
60 

87 
61 

65 

73 

69 
29 

73 

76.7 
43.9 

GULF 

OB 

BAY  NINETTE 

MAX 

75 
51 

82 
51 

84 
57 

86 
57 

71 
63 

71 
44 

74 
50 

82 
61 

72 
56 

60 
40 

65 
36 

73 
40 

80 
47 

80 
53 

73 
64 

70 
54 

71 
43 

76 
46 

7B 
50 

82 
57 

75 
94 

78 
57 

81 
69 

80 
66 

82 
66 

80 
70 

81 
69 

76 
51 

62 
38 

70 
37 

75.7 
53.  2 

COOEN 

MAX 
MIN 

73 

82 

85 

63 

74 

75 

78 

80 

80 

75 

65 

72 

73 

80 

75 

73 

70 

78 

77 

76 

77 

82 

79 

60 

83 

80 

80 

82 

68 

77.1 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
46 

84 
51 

82 
5» 

83 
55 

61 
65 

70 
45 

78 
49 

83 
62 

75 
50 

65 
42 

64 
37 

72 
39 

Br 
46 

79 
55 

77 
64 

70 
54 

66 
43 

72 
51 

77 
45 

82 
59 

75 
55 

76 
59 

81 
67 

80 
66 

82 
67 

61 
71 

82 
75 

76 
55 

66 
39 

66 
36 

75.9 
53.6 

FORT  Mi'RGAN 

MAX 
MIN 

61 
63 

76 
63 

77 
58 

73 
51 

69 
52 

75 
54 

77 
62 

79 
53 

79 
59 

62 
65 

Bl 
63 

80 
70 

61 
68 

84 

71 

83 
60 

64 
37 

63 

MOBILE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

74 
49 

83 
54 

89 
58 

85 
58 

73 
54 

71 
49 

60 
52 

83 
63 

»76 

53 

62 
44 

65 
37 

73 
41 

7<< 
49 

61 
57 

75 
66 

71 
50 

70 
43 

77 
48 

78 
5? 

64 
64 

76 
54 

81 
63 

83 

70 

81 
71 

64 
71 

82 
73 

62 
61 

62 
47 

64 
39 

70 
39 

76.3 
54.3 

ROBFRTSOALC  1  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

74 
44 

75 
49 

83 
S7 

65 
98 

86 
62 

72 
45 

71 
47 

79 
59 

83 
64 

75 
41 

61 
36 

65 

40 

73 
44 

81 
52 

81 
56 

80 
55 

73 
41 

70 
43 

77 
49 

78 
54 

83 
55 

71 
55 

78 
66 

82 
65 

79 
66 

82 
69 

83 
73 

82 
57 

66 
37 

64 
36 

76.4 
52.5 

S«»  R«f*i*nc*  Not«*  FoUowlng  Slatlon  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
NOVEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


go 


0)  •- 


5-D 

■3  "> 

Qj  Q. 
DC  00 


0^  -2 

u    (/)  I  n  I/) 

5^ 


Relative  humidity     Number  of  days  with 
averages- 


percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 


precipitation 


1-  o 
9)  0)  ~ 
O)   >  9) 


—    CN  O  (- 


BIRMINGHAM  WSn  AP 
HUNTSVILLF   WSO  AP 
MOBILE   .VSn  AP 
MONTGGMeRY  WSH  iP 


1.9 
1.9 
<t.O 
0.8 


7.1 
8.3 
9.0 


38 
29++ 
25  +  * 

30 


SW 
14 


27 
21  + 


19  27 


NW 


21 


89 
82 
78 
85 


93 
86 
81 
88 


63 
60 
54 
58 


79 
68 
68 
70 


55 


58 


5.4 
5.7 
4.9 
4.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ALABAMA 

NDVEMBEP  1973 


Station 

;  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUBUKN   ACRONOHV  FARM 

2 

MAX 

61 

77 

73 

80 

73 

70 

61 

66 

6  1 

6  1 

65 

69 

69 

6& 

68 

66 

7C 

65 

66 

73 

67 

68 

73 

74 

73 

68.4 

M  I  N 

47 

49 

49 

60 

62 

49 

46 

52 

59 

43 

42 

43 

42 

47 

53 

54 

45 

46 

49 

50 

55 

60 

61 

60 

63 

65 

67 

63 

45 

43 

52.5 

MAX 

61 

68 

67 

73 

74 

69 

67 

61 

65 

67 

6U 

59 

60 

65 

66 

65 

65 

61 

65 

67 

64 

6» 

66 

65 

65 

69 

71 

71 

67 

51 

65.3 

Hit. 

54 

62 

63 

54 

53 

56 

61 

50 

47 

47 

50 

56 

56 

51 

53 

54 

64 

62 

6-< 

65 

65 

69 

67 

51 

48 

56.2 

8 

MAX 

62 

65 

66 

69 

71 

66 

64 

60 

64 

67 

58 

56 

57 

60 

62 

62 

62 

56 

60 

62 

62 

63 

76 

64 

65 

67 

69 

70 

67 

57 

63.8 

MIN 

57 

53 

53 

61 

62 

57 

55 

53 

56 

53 

50 

49 

47 

46 

52 

52 

53 

51 

53 

50 

52 

56 

58 

64 

64 

64 

66 

67 

54 

50 

55.5 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

65 

67 

67 

71 

73 

68 

67 

66 

70 

69 

63 

58 

60 

63 

65 

67 

67 

61 

62 

62 

65 

65 

67 

67 

68 

70 

72 

71 

69 

59 

66.  1 

5S 

58 

57 

62 

67 

60 

60 

59 

63 

58 

54 

52 

52 

55 

61 

61 

56 

56 

55 

56 

59 

63 

63 

65 

64 

66 

69 

69 

57 

53 

59.6 

HEADLAND 

!• 

MAX 

65 

67 

6S 

71 

73 

69 

66 

65 

72 

70 

61 

60 

60 

65 

65 

70 

68 

60 

61 

65 

66 

68 

65 

68 

67 

72 

72 

75 

69 

6U 

66.8 

HI^ 

56 

53 

53 

61 

65 

56 

55 

56 

60 

52 

49 

48 

47 

52 

54 

58 

50 

50 

52 

53 

56 

64 

63 

65 

67 

65 

70 

68 

60 

48 

56.9 

PITTSVIEW 

MAX 

66 

69 

ft? 

71 

72 

69 

67 

63 

69 

74 

62 

59 

60 

64 

65 

66 

67 

63 

63 

66 

67 

68 

68 

66 

74 

74 

77 

79 

71 

61 

67.6 

MU 

59 

56 

54 

61 

60 

57 

56 

56 

60 

57 

51 

50 

49 

50 

56 

59 

55 

51 

54 

54 

58 

63 

64 

60 

63 

63 

62 

62 

56 

54 

57.1 

• 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


n0v6"BEI>  li-fi 


I>*7    Ol  Month 


8      9     10    11     12    13     U    15     16     17    18    19    20     21    22    23    24    25    26    27    26    29  I  30  31 


PIEDMONT  PL4TEiU 
N4STIN  DAM 


PRAIRIE  06 
DEMOPOLlS  LOCK  AND  DAM 


GULP 

FAIRhQPE  2  NE 


EVAP 
MIND 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,06  ,12 
U  16 
72  75 
46{  '>9 


.10  .12 

0  16 

eo|  so 

601  59 


.0}| .lOl .16 
I     »7  90 


,11 


.20  .1* 

2       6  66 

!6  66  69  63 
Jo     56     39  36 


17     41  *« 


.19 


.11  .14 

«6  26 
72  73  65 
5«     531  "iZ 


.07 


.01 

0 


.10 
16 


.26 
9 
73 
58 


,06 

37 


.19  .23 

lai  e 


59  J7 
36  37 


.18  .06  .06  .08   .0«   .06    .09  .03  .07 


60  93;  82,  72  66  72  76  75  73 
53     69     60     95     40     A2|    91     60,  64 


77  71,  73 
60     471  51 


76  62  78  79  8« 
50     77     52     53  75 


18   .08  .13 

64 
41 


"3  70 
70  51 


2.26B 
490 


2.79B 

801 
69.2 
50.8 


77.7 
96.3 


I 


Sm  R«f«r«nc«  NoIm  following  Station  Indvx 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

NOVEMBER  1973 


0 1 A 1  L\JVi 

INDEX  NO. 

DIVISION 

POTTMTY 
\^\J  U  IN  1  I 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

v./DO£jn  V  LaIX 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

<  a 
u  „ 

CO  - 

ABBEVILLE   l  NNW 

oooe 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDI SDN 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

C 

PROF.   PALMER  GDDSEY 

ALBERTA 

01^0 

07 

WILCOX 

\ 

32 

1 4 

87 

25 

175 

7  A 

C 

SIDNEY  J.   HAROYj  sr. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  n,  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

S6 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES   P ,   GI LL I S 

ANNISTDN   FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

W I NSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

fl5 

50 

1080 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE   4  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

66 

20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMDRE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

9 

31 

01 

h  7 

294 

9  A 

9  A 

C  H 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE   J.  JONES 

AUTAUGAVILLF   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO   AP  R 

08  31 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

r 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTl  E Y 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.    E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDI DGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE   L  HICKS 

CALPRA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

S7 

7  A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R,  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

0^ 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTP  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOLLIE   L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHI LTQN 

7 

32 

51 

66 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS   ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

P8 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

6A 

HENRY  F,  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1  8  1  9 

0  1 

COLBERT 

1 2 

34 

44 

87 

^  0 

C 

TVA-462 

COLLINSVlLLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMB I  A 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

U 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTQNTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVI LLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

35 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

C 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON  I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIAM   H  FVANS 

DEMOPDLIS   LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

3 1 

H7 

50 

100 

6A 

6A 

6  A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

M  H  RQNEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  9RUNS0N 

ELRDO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS   HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

C  gh 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAUlA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

3A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  PQRISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

67 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

h 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

C  A  1    1/  W  T  1    1    C      1  C 
r«Lf^VlLLC     1  C 

2840 

01 

M  n  o  r  A  M 
n  U  f\  U  M  IN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

inuKl     M  ntlMAlJAV 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  0.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

C  H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

8! 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS   GLADYS  MCKENZIE 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

NOVEMBER  1973 


STATION 


O 

X 

u 
Q 


COUNTY 


u 

Q 

H 
H 
< 


U 
Q 

H 

o 
z 
o 


z 

o 

> 

u 
>-] 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  i 

w  2 


OBSERVER 


GENEVA 

GEQRGT ANNA 

GILBERTOWN 

GDRGA"; 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P  Q 

GUNTERSVI LLE 

GUMTERSVILLE  TVA 

HALEYVILLF 

HAMILTON  3  S 
HANCtVlLLE 
HAYNEVI LLE 
HEADLAND 
HEEL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE   WSD  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER   4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  7  NE 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MIL5TEAD 

MINTER   3  NW 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WSO  AP 
MDNTEVALLO 
MONTGOMERY  WSD  AP 
MDULTON 
MOULTHN  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
NEWTUN 
ONEONTA 

OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK   2  N 
PALMERDALE   2  W 
PELL   CITY   \  NNE 
PERRYVI LLE 
PETERMAN 

PHENIX   CITY   2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

PRATTVILLF 

RED  BAY 

REDSTClNE  ARSFNAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER   FALLS   2  NE 


3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

PB 

20 

128 

6P 

6P 

3^30 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

B 

7A 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

3620 

03 

W I NSTDN 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

11 

£6 

36 

180 

7A 

7A 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

3775 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

2't 

1 175 

7A 

3899 

01 

FRANKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

4306 

05 

ELMDRE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

4431 

07 

COFFEE 

1 0 

3 1 

14 

86 

1 1 

270 

7  A 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

B30 

5P 

5P 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

66 

33 

636 

7A 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1 1 

85 

46 

589 

7A 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

65 

33 

470 

8A 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

''7 

13 

200 

7  A 

7A 

5140 

05 

ELMDRE 

1 1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1 1 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

3  1 

56 

88 

27 

350 

7A 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

5465 

03 

CHILTON 

i 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

5478 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

41 

88 

15 

211 

MID 

MID 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

2A 

183 

MID 

MID 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

P7 

37 

536 

MID 

MID 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

38 

35 

23 

750 

7A 

7A 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

1* 

200 

8A 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

35 

41 

470 

5P 

5P 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

36 

20 

635 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

637C 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

P7 

00 

230 

7A 

6466 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

664C 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

68 

08 

680 

5P 

5P 

6832 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

6841 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

SS 

01 

228 

7A 

693"! 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

66 

31 

180 

7A 

6942 

07 

COVINGTON 

4 

31 

22 

86 

31 

190 

H 
H 
H 

C  H 

H 

C  H 

C  H 

H 
GH 
H 
H 

C  HJ 


6P 


C 

C  H 

C  HJ 

C  HJ 
C 

H 
H 
H 

H 

H 

H 


GH 

H 
H 
H 


J   R  BELL 
T.   E.  MASON 
ALTON  G,  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 
J.   A.  BLACK 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 

JAMES  E.  EIDSON 

EDDIE   L.  PEARCE 
JAMES  E  MC  CRAVY 
DAISY  0  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLDN  L.  QTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INACTIVE  9/29/71 

MARY  LOU  WILKERSON 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
FRED  W.  WOOD 
MISS   MAYMIE  LANDRUM 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.    MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
B.   B.   WILLIAMSON,  JR. 
JOHN  B.  ARD 


JOHN  D 

ALABAMA 

JACK  R 

AUBURN 

ALABAMA 

HOUSTON 

ERNEST 

ALFRED 

JAMES  M 

HENRY  J 


STQNER  JR 

POWER  CO. 
SNOW 

UNIVERSITY 
POWER  CO. 
FLOYD 
H.  LAND 
S.  ADAMS 
WALKER 
YATES 


ALABAMA  POWER  CO. 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LQNNie   R.  NQRRIS 

RADIO  STATION  WJHO 
EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H,  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS   EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 

INACTIVE  9/1/73 
MRS  GRACE  ONEAL 

MRS.  EVA  R.  RAY 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
SAM  P.  RUSSELL 
THOMAS  E.  FISCHER 
JOE  CQSTELLO 
WRMG  RADIO 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORO  C.   MC  COOL 
JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

NOVEMBER  1973 


STATION 


O 

X 

w 

Q 


COUNTY 


Q 
H 


H 
O 

O 


O 

H 

> 

U 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


►J  _ 
<  a 

u  i 

u  „ 

w  - 


OBSERVER 


ROBERTSDALE   1  E 
RGCKFnRO  2  NNW 
RDCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORD 

SELMA 

SLDCDMB 

SUTTLE 

SYLACAUGA  h  NE 

TALLADEGA 

THDMASVILLE 

THDRSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TQNEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS 

UNIDNTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  5  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WINFIELD  2  SW 


6988 
7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7576 

7963 
7999 
802« 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 

8^46 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 

8809 
8859 
8867 
8998 


BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

GENEVA 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHI LTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 
ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 


30  32 

32  54 

33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  41 

32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


87  40 

86  14 

85  18 
fl7  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
65  36 

87  11 

P6  12 

S6  06 

87  44 

86  42 

85  54 

86  44 
a5  59 

87  37 
87  35 

B5  43 

87  31 

85  37 

38  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 

87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


155 
670 
745 
880 
802 
1195 
304 
615 
147 
248 

145 
490 
565 
405 
680 
288 
750 
580 
170 
152 

455 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
640 
110 
458 

500 
190 
170 
468 


7A 
7A 
6A 
7A 
7A 
6P 

7A 
5P 


6P 
6P 
7A 
6P 


6P 
MID 
7A 

8A 

7A 
5P 


5P 


5P 


7A 
7A 
6A 
7A 
MID 
6P 
7A 
7A 
7A 
7A 

7A 
6P 
6P 
7A 
6P 
6A 

6A 
MID 
7A 

8A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
6A 
5P 

7A 
7A 
7A 
7A 


C 
C 

C 

C  H 
H 
C  H 


H 

C  H 


MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN   T.  BAILEY 
RADIO   STATION  WWWR 
ST.   BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
MIRAM  W  PRIDMDRE 
RADIU  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
INACTIVE  4/21/71 

J.   F.   SUTTLE/  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO, 
TVA-5Q6 

THOMAS  J.  DILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELLIS  B.  MEINSLER 
JEPTHA  S.  RRANYON 
C   t  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHfELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.    ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  HIGGINS 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
MARION  M.  SANFORD 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE*  JR. 


*  DRAINAGE  CODE; 


1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA 
7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 


4-CHATTAHOOCHEE 
11- TALLAPOOSA 


5-CHOCTAWHATCHEE  C-CONECUH 
12-TENNESSEE  13-TOM.K7-R5-P 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C. 1/3/74-900 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N,C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UWITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sununcr  months  somu  observers   take  the  observations  on  daylight 
saving  lime.     Snow  on  j^round  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Laily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  sol 1  temperatures . 

  Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  mm  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Tempera tures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  lo  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  mo*-e  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (TTiese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soli  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing:   20?  single  copy;   20?  annual 

summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 

Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications,  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  tile  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  26801. 


Director,  Nat lona I  CI ima t Ic  Center 


U  S  DEPARlMfNI  Of  COMMERCE 
NATIONAL  ClIMAIIC  CtNlER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C.  28801 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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CLANTON 

58.2 

32.6 

45.4 

-  1.4 

73 

if 

15 

599 

0 

0 

17 

0 

4.90 

-  .10 

1.75 

25 

.0 

5 

DOUBLE  SPRINGS 

57, OM 

29. 9M 

43. 5M 

73 

3 

12 

23  + 

654 

0 

0 

0 

8.19 

3.41 

25 

.0 

c 

8 

• 

3 

FAYETTE 

c,  *  ^ 

32.3 

44.6 

75 

4 

1 6 

22 

625 

0 

0 

15 

0 

7.51 

5 .  If 

25 

.0 

0 

3 

1 

HALEYVILLE 

5h  •  3 

32.6 

43.5 

71 

S+ 

14 

22 

659 

0 

1 

14 

0 

7,67 

2.6c 

25 

T 

6 

3 

HAMILTON  3  S 

28.3 

42.3 

74 

4 

1 1 

23  + 

0 

0 

19 

0 

6  •  46 

3.12 

26 

.  s 

T 

23+ 

5 

1 

JASPER  4  N 

55.5 

29.2 

42.4 

71 

4 

12 

22 

696 

11,85 

8.10 

26 

T 

0 

8 

5 

1 

PRATTVILLE 

59.5 

34.3 

46.9 

-  2.0 

75 

3 

19 

22 

553 

0 

0 

15 

Q 

5,50 

.66 

1.21 

20 

.0 

0 

9 

i 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

57.9 

34.5 

46.2 

75 

18 

22 

573 

0 

0 

15 

0 

6,82 

2.06 

26 

T 

7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

59.4 

35.1 

47.3 

.1 

76 

20 

23 

543 

0 

0 

13 

0 

7,13 

1.96 

3.23 

26 

.0 

8 

( 

1 

VERNON 

57.4 

33.9 

45.7 

74 

^ 

13 

2  2 

590 

Q 

Q 

1 6 

^ 

6,90 

2.15 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

44.7 

-  2.1 

7.72 

2.58 

T 

*       *  4 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

57.5 

34.3 

45.9 

71 

3+ 

1 6 

22 

566 

0 

0 

17 

0 

7.22 

2.45 

31 

.  5 

21 

G 

1 

3 

CALERA  2  SW 

34  •  0 

74 

3 

10 

22 

543 

0 

0 

16 

0 

10.  18 

5.14 

4.8c 

31 

T 

0 

J 

3 

CENTRE   5  SW 

54.9 

30.0 

42.5 

72 

4  + 

13 

692 

^ 

^ 

f  i 

0 

6.96 

2.64 

26 

1.5 

2 

7 

4 

2 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

60.9 

34.5 

47.7 

76 

2 

14 

22 

530 

0 

0 

1 6 

0 

9.23 

4.96 

31 

.0 

0 

a 

5 

3 

Gadsden  steah  plant 

53.1 

30.0 

41.6 

-  3.2 

68 

27+ 

17 

22  + 

721 

0 

1 

2  1 

0 

7  .75 

2 . 84 

26 

.0 

0 

E 

4 

PELL   CITY   I  NNE 

56. 9M 

30. IM 

43. 5M 

74 

^ 

12 

22 

650 

0 

0 

21 

0 

6.75 

2.65 

26 

T 

0 

7 

6 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

59.5 

33.6 

46.6 

74 

1 

12 

22 

564 

0 

0 

17 

0 

8.03 

2.95 

31 

,3 

T 

2  1 

6 

4 

TALLADEGA 

59.5 

35.6 

47.6 

.8 

72 

^ 

17 

22 

534 

0 

0 

1  ^ 

0 

7.43 

2.61 

3.80 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

D  I V I  S I  ON 

45.4 

-  .3 

7.95 

2.88 

.3 

*       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

59.8 

32.5 

46.2 

75 

3 

17 

22 

576 

0 

0 

18 

0 

5.22 

1.60 

26 

T 

0 

7 

! 

2 

ASHLAND 

55.8 

32.4 

44.  1 

71 

2 

15 

22 

641 

0 

1 

16 

0 

5.20 

1.61 

26 

1.0 

0 

5 

4 

2 

CAMP  HILL   2  NW 

58.5 

31.4 

45  .0 

73 

2 

15 

22 

»12 

0 

0 

20 

0 

7.75 

3.70 

5 

■  3 

T 

21 

9 

4 

2 

HEFLIN 

53. 9M 

28. 6M 

41. 3M 

72 

4 

10 

22 

746 

0 

0 

20 

0 

D  7.10 

2.05 

5 

l.O 

8 

6 

3 

LAFAYETTE 

59.1 

34.7 

46.9 

72 

13+ 

15 

22 

553 

0 

0 

14 

0 

8.45 

2.93 

25 

.5 

1 

21 

6 

4 

2 

MARTIN  DAM 

50.3 

36.9 

46,6 

75 

13 

22 

22 

503 

0 

0 

12 

0 

6.12 

1.21 

1.32 

5 

.0 

0 

9 

S 

3 

OPELIKA 

57,9 

32.2 

45.1 

73 

14 

17 

22 

610 

0 

0 

19 

0 

7.26 

2.27 

5 

T 

0 

8 

6 

2 

RDCKFORD  2  NNW 

56.6 

33.0 

45.6 

74 

4+ 

15 

22 

586 

0 

0 

15 

0 

4.56 

1.25 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

ROCK  MILLS 

58. 4M 

30. 8M 

44. 6M 

75 

2 

15 

22 

639 

0 

0 

0 

5.7S 

1.46 

5 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

45.3 

-  2,6 

6.38 

1.52 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


OECtMBER  1973 


Temperature 


StaOoB 

Averag« 

Average 
Minimum 

Average 

1 

§° 

i  i 

QU. 

Highest 

5 
Q 

Lowest 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

5 

■3 

e 

§1 
|i 

Greatest  Day 

e 
O 

Snow.  Sleet 

1     No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

_ 

0 

1- 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

i 

0 

"■ 

.50  or  Mora 

1.00  or  More 

•°l 

si 

"A 

,°  * 

Si 

0  S 

•      *  * 

PRAIRIE  06 

Dayton  i  n 

59. 8M 

M 

75 

304 

0 

0 

D  6.94 

3.40 

26 

.5 

0 

6 

3 

2 

DEMOPHLIS   LOCK   AND  DAM 

59.4 

33.5 

46.5 

76 

30+ 

17 

23 

566 

0 

0 

17 

0 

7.29 

2.25 

3.37 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

GAINESVILLE 

57.7 

32.9 

45  .3 

76 

30 

16 

22 

604 

0 

0 

17 

Q 

10,27 

4  77 

26 

.8 

j[ 

21 

6 

^ 

CREENSBDRD 

58.2 

33*6 

45.9 

-  3.9 

74 

3 

1  7 
1  ' 

22 

567 

0 

1 

18 

0 

13.36 

8.26 

? '  t2 

31 

T 

0 

f  7 

5 

> 

HAYNEVI LLE 

60*5 

33.6 

47.1 

76 

14+ 

17 

22 

549 

0 

0 

16 

0 

5.27 

1.75 

26 

J 

1  6 

3 

LIVINGSTON  2  SW 

60.3 

32.9 

46.6 

80 

4 

14 

22 

564 

Q 

0 

1 5 

Q 

10.36 

3.16 

25 

T 

0 

7 

5 

5 

MARION  JUNCTION   2  ME 

59.1 

32.8 

46.0 

75 

4 

17 

22 

564 

1 6 

4.69 

2.44 

26 

T 

0 

1  7 

3 

2 

MINTED   J  NW 

57 .  6M 

3^  ,4M 

46. OM 

75 

14 

20 

23  + 

562 

0 

0 

13 

0 

1.42 

20 

1.1 

Q 

2 

MONTCHMERY  WSD   AP  R 

60 1  5 

36.3 

46  4 

.2 

76 

13 

^? 

22 

506 

0 

0 

1 3 

Q 

3.70 

-  1.11 

20 

J 

21 

9 

SELMA 

62«  B 

37  6M 

50. 3M 

-  .5 

fy 

31  + 

2 1 

22 

459 

0 

0 

10 

0 

4.21 

.  86 

* 

.  96 

20 

.0 

0 

8 

4 

0 

UNION  SPRINGS 

60.5 

34.9 

47.7 

-  2.5 

76 

14 

20 

22 

528 

0 

Q 

17 

0 

4.97 

.  37 

1.75 

26 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

4  .0 

-  2.7 

7.11 

2.26 

•  ^ 

*       «  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

60.3 

32.5 

46,4 

74 

14  + 

17 

22 

568 

Q 

0 

17 

Q 

8,23 

3.00 

26 

.0 

0 

5 

S 

4 

ATMORE 

62  1 5 

36 . 6 

50,6 

76 

14 

20 

22 

447 

0 

0 

10 

Q 

4,19 

1,14 

20 

J 

0 

5 

2 

BEATRICE   1  E 

M 

34  i  8M 

0 

0 

\  '  ?c 

26 

,  0 

BRANTLEY 

62  tOM 

30  •  9M 

46 

■jj 

14 

_ 

22 

0 

0 

0 

6.38 

1 .66 

3,15 

26 

7 

* 

_ 
2 

BREWTON  3  SSE 

63  •  H 

36.6 

50  0 

-  1.7 

7  a. 
'  D 

31  + 

17 

22 

466 

0 

0 

15 

0 

6.91 

2  •  34 

3,40 

26 

■ 

6 

3 

CAMDEN  3 

61.5 

32.9 

47.2 

79 

14 

19 

17 

545 

0 

Q 

19 

5.01 

1.49 

20 

.5 

0 

6 

4 

2 

CMATOM  3  N 

63.4 

36  •  4M 

78 

13 

20 

22 

470 

Q 

Q 

1 3 

6.08 

20 

0 

i 

2 

CLAYTON 

60. SM 

36!4M 

46. 6M 

75 

14  + 

19 

22 

499 

0 

0 

1 1 

Q 

4.64 

-  .09 

2!42 

26 

* 

0 

4 

3 

2 

ENTERPRI SE 

61.2 

36.0 

46.6 

75 

30  + 

19 

23+ 

504 

0 

0 

13 

0 

13.76 

5.69 

26 

0 

6 

6 

5 

EUFAULA  WILDLIFE  REE 

61.0 

34.5 

47.6 

75 

30  + 

19 

22 

326 

0 

0 

16 

5.75 

1.93 

26 

0 

7 

S 

2 

Evergreen 

60  •  7 

34  •  0 

77 

14 

19 

23+ 

539 

0 

0 

17 

0 

5.26 

1.90 

26 

,0 

0 

5 

5 

3 

FRISCO  CITY 

61.4 

36.3 

48!9 

77 

14+ 

20 

22 

494 

0 

0 

13 

0 

4.05 

-  1.55 

1.36 

26 

.  2 

T 

21 

6 

3 

2 

GENEVA 

0 

0 

0 

9.02 

4.64 

5.50 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

GI LBERTOWN 

36.0 

49.3 

78 

13 

1 7 

22 

tf  ^ 

0 

0 

16 

0 

6.17 

2.05 

26 

.2 

7 

* 

^ 

GREENVILLE 

59.3 

34.6 

47.0 

-  4.4 

14+ 

1 6 

22 

553 

Q 

Q 

14 

Q 

3.91 

-  1.34 

1.46 

26 

,0 

5 

HEADLAND 

60  i  8 

37,2 

49,0 

75 

30+ 

2 1 

22 

489 

0 

0 

10 

0 

9.00 

4.00 

26 

,  0 

0 

7 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

60. 4M 

35. 2M 

47. BM 

-  3.2 

76 

14+ 

18 

22 

527 

Q 

6.08 

1.12 

2.45 

26 

.1 

0 

6 

3 

3 

OZARK  6  NNW 

62.9 

40.0 

51,5 

-  1.0 

75 

31  + 

20 

22 

417 

0 

Q 

9.72 

5 . 02 

4.25 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

PITTSVIEW 

61.5 

31. 6M 

46, 6M 

77 

14 

17 

23  + 

576 

Q 

0 

Q 

4.73 

2.46 

26 

0 

7 

2 

1 

THOHASVILLE 

61.0 

33.2 

47,1 

-  2.9 

76 

1* 

19 

23+ 

548 

0 

0 

15 

Q 

5.31 

.07 

2.34 

26 

T 

21 

6 

2 

2 

TROY 

61. B 

36.1 

50,0 

.  8 

76 

13 

18 

22 

463 

0 

0 

11 

0 

4.44 

-  .24 

1.76 

2  6 

.  0 

0 

6 

4 

1 

WHATLEY 

63.7 

34, 9M 

49, 3M 

83 

3 

23 

22  + 

494 

0 

0 

14 

0 

5.90 

l.UO 

26 

.8 

1 

21 

7 

4 

2 

DIVISION 

46.5 

-  2.7 

6.41 

1.45 

.1 

*       *  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

63.2 

40. IM 

51. 7M 

76 

13+ 

23 

22  + 

423 

0 

0 

8 

0 

3.34 

.76 

26 

.0 

0 

7 

4 

0 

CODEN 

63.5 

35. 6M 

49. 6M 

77 

3 

IB 

22  + 

493 

0 

0 

14 

0 

1.00 

26 

.0 

0 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

62.4 

41.8 

52.1 

-  1,9 

75 

3 

23 

22 

404 

0 

0 

7 

0 

7.07 

2.26 

2.61 

31 

.0 

0 

10 

4 

2 

FORT  MORGAN 

64. BM 

45. 7M 

55. 3M 

77 

4 

309 

0 

0 

0 

4.99 

1.54 

26 

.0 

0 

6 

5 

1 

MOBILE   WSO  AP 

63.8 

42.0 

52.9 

.0 

77 

13 

25 

22 

377 

0 

0 

6 

0 

4.57 

-  .89 

1.30 

25 

T 

0 

6 

5 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

64.2 

40.2 

52.2 

76 

4+ 

21 

22 

401 

0 

0 

9 

0 

5.79 

.97 

2,36 

26 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

52,3 

-  1,6 

5.15 

.13 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILtBAHA 

DECeMBEK  int 


Station 

13 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

1 

lb 

16  1 

17  j 

18 

19  1 

20  1 

21 

25 

26  ] 

27 

28  1 

29 

30 

31 

NQKTHEftN  VALLEY  01 

ATHENS  ? 

7.61 

.  30 

.92 

.30 

•  60 

4  45 

»fi 

BELLE  HIN&  2  U 

7.9* 

'  Bl 

*0' 

T 

.97 

2 .46 

2.77 

'  IB 

0' 

FALKVILLE   1  E 

7.23 

.02 

.33 

■  01 

.66 

.36 

.12 

4.63 

.20 

.51 

!o! 

'.27 

FLORENCE 

9.31 

.01 

I  .01 

•  04 

•01  .09 

.99 

1.42 

.  02 

HQDCES 

6.33 

!73 

,39 

T 

T 

.91 

•  08 

.60 

2.60 

.10 

!o3 

ill 

'.iZ 

NUNTSVILLE  WSO  AP 

B.44 

.42 

.27 

.03 

T 

.19 

.64 

T 

T 

3.27 

2*93 

.23 

T 

.26 

B.Bl 

.56 

.32 

■  oi 

T 

T 

1.18 

T 

T 

2.62 

3.36 

.26 

.46 

MC3ULT0N  2 

8.4* 

X 

1 ,00 

T 

2,67 

2.96 

MUSCLE  SHOALS   FaA  AP 

5.21 

,0] 

NEW  MARKET  Z 

8.01 

•  30 

.56 

T 

' 

• 

.29 

.75 

RED  BAV 

4.87 

.88 

.01 

T 

T 

T 

T 

.IC 

2.10 

1.23 

.15 

.40 

REOSTONE  ARSENAL 

8.60 

.38 

.05 

.08 

•  0? 

T 

.01 

.20 

•  80 

•  28 

T 

3.60 

2.30 

.03 

.31 

T 

.75 

RUSSELLVlLLE  2 

4.31 

•  60 

.26 

2.31 

WATERLOO 

5.19 

•  42 

.05 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  Z  SE 

7.63 

.81 

.41 

1.05 

BESSEMER  )  SSW 

6.18 

_ 

•  75 

•  21 

T 

1.38 

2  24 

'1 

BIKMISCHAM  WSO  AP  R 

7.58 

.96 

' 

BOAZ 

7.50 

.97 

T 

.1* 

T 

•  64 

.19 

.53 

.6' 

l!03 

BftlOCEPORT 

COLLINSVILLE 

8.41 

•  3* 

FCRT  PAYNE 

6.16 

.86 

T 

•  17 

GARDEN  CITY 

9.30 

Iio 

.74 

•  10 

T 

!46 

l6' 

!io 

5.*  23 

T 

lis- 

!94 

CUNTERSVILLE 

7.73 

.09 

.02 

•  82 

1 .00 

LEEDS 

7.63 

T 

[20 

•  65 

T 

.67 

.12 

3.60 

.60 

l!79 

HACELLA 

8.10 

.70 

.66 

.03 

.85 

.20 

2.21 

1.33 

.30 

1.64 

QNECNTA 

8.06 

1.13 

.33 

'  "L^ 

'\'t 

•  1 1 

PALMEAOALE  2  w 

.92 

•  3B 

* 

.80 

SAINT  BERNARD 

11.44 

•** 

•  IG 

1  '05 

5  62 

SAND  HT  SUBSTA  AU 

6.87 

* 

•  01 

•  19 

•  72 

•  Oj 

•  77 

2  71 

*31 
* 

2] 

I'lO 

SAYRE 

8.16 

.85 

.26 

.71 

.04 

.75 

3.50 

.07 

•  36 

.60 

1.00 

scottsboro 

8.7i 

.05 

•  06 

•ij 

VALLEY  HEAD 

•  05 

•  24 

_ 

'  64 

tZ'i 

- 

2,24 

'ns 

'9  J 

WARRIOR  5  W 

7)72 

'  «f 

'  87 

•  25 

4  (33 

* ,, 

•       *  • 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVI LLE 

•  06 

•  59 

ARLEY  3  S 

9.4« 

.  05 

•  59 

•  9^ 

.32 

'  ^ 

.08 

.03 

AUTAUCAVILLE  3  N 

2.B5 

•  66 

1*04 

'21 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

6.27 

.03 

.66 

.37 

[77 

.22 

,01 

4!67 

.01 

.04 

1.49 

BILLINCSLEY  1  SE 

4.24 

.76 

.23 

.65 

.17 

1.61 

.90 

.12 

BROOKWOnO 

9.72 

.22 

•  84 

.10 

CARBON  HILL 

7,11 

.67 

T 

.98 

•  1 1 

,37 

4,52 

.46 

CENTREVILLE 

CLANiriN 

4.90 

UlO 

.50 

,65 

1.75 

•  70 

CORDOVA 

6.90 

.75 

.06 

.66 

.02 

6.40 

•  32 

.47 

DOUBLE  SPRINGS 

B.  19 

.  67 

.02 

1 .05 

1 .90 

3,41 

■  10 

.6( 

.  19 

ELROD 

B.49 

.30 

.45 

•  52 

1 .00 

4.20 

.20 

FAYETTE 

7.51 

.65 

.06 

^  *33 

CORCAS 

8.99 

.78 

,39 

,60 

.99 

4,46 

.93 

.24 

.40 

halEyville 

7.B7 

.48 

.32 

.02 

l.U 

.01 

T 

2.45 

2.60 

.09 

.60 

HAMILTON  3  S 

•  24 

T 

T 

,  63 

tZi 

T 

3.12 

.03 

•  01 

•  1] 

.91 

JASPER  4  N 

U.89 

■  05 

.51 

T 

•  0 

,08 

.6i 

.53 

LAY  DAM 

4.16 

.67 

.55 

.02 

!96 

!o6 

165 

!62 

,37 

.06 

MITCriELL  0AM 

PICKENSVILLE 

6.59 

.83 

.02 

.23 

1,41 

T 

1.92 

2.08 

•  01 

T 

.04 

.09 

T 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

3.38 

1,00 

.10 

.40 

.45 

3.10 

.33 

PRATTVULE 

5.50 

•  B4 

.31 

.91 

1.21 

.  86 

.48 

.21 

.  66 

7.97 

.98 

.  1 1 

1.22 

•  01 

.83 

4.70 

.12 

THORSSY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6  .62 

'  ' 

,70 

.  6 

.21 

'  ' 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

7.13 

.03 

.64 

•  62 

.82 

.21 

.02 

3.23 

.20 

.41 

.75 

VERNON 

6.90 

,74 

1 .26 

2a  15 

.47 

.26 

WEST  BlOCTON 

7  .90 

■  05 

,65 

1 .49 

WINFIFLO  2  SW 

8.19 

•  75 

.34 

1 . 03 

•  31 

.76 

3.92 

.15 

.76 

.  17 

•       *  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTQN  FAA  AP 

7.22 

.42 

T 

.60 

1  •  23 

1 , 30 

.77 

.35 

2.45 

ASHVILLF  4  M 

CAIERA  Z  SW 

10.16 

.42 

,58 

CENTRE  5  SH 

6.96 

,42 

T 

T 

T 

.38 

T 

^[99 

•  21 

2)64 

T 

!73 

I'.M 

CKILDER5BURD  WTR  PLANT 

9.23 

.30 

.12 

.85 

1,03 

.06 

.13 

1.09 

.69 

4.96 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

7.75 

1 .22 

.40 

'0^ 

^ ' 

'^0 

1 .67 

JACKSONVILLE 

5.48 

•  54 

LEESbJRr. 

7.58 

•  72 

•  37 

.65 

2 .62 

.45 

•  75 

1.90 

HONTEVALLO 

9.63 

.94 

T 

,80 

*3 1 

.19 

2 ,97 

PELL   CITY  1  NNE 

6.75 

.70 

•  70 

.65 

T 

2.65 

.30 

.85 

.70 

SYLACAUCA  4  NE 

6.03 

,57 

1*01 

•  04 

•  20 

1.92 

.48 

2.95 

TALLADEGA 

7.43 

.26 

.40 

.01 

.71 

•  9* 

•  08 

•  05 

•  IS 

.95 

.09 

3.80 

WALNUT  GROVE 

• 

•  50 

•  65 

4,48 

.10 

1 .35 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

5.22 

1 .20 

•  OS 

.65 

.80 

T 

1  .60 

•  12 

.70 

,  10 

ASHLAND 

5.20 

.  60 

.02 

.68 

1  ,56 

.0? 

1  .61 

•  01 

.33 

.10 

CAMP  4ILL  2  NW 

7.75 

3,70 

.15 

,49 

,60 

.15 

•  79 

1.25 

.14 

.07 

daoeville 

5.1ft 

1.62 

•  08 

.24 

,68 

.13 

.63 

.90 

.20 

DELTA 

5.46 

1.30 

Its 

,85 

.14 

.80 

.40 

.02 

.20 

HEFLIN 

J  7. 10 

2,05 

•  61 

i.osn 

.IC 

.40 

1.90 

.88 

.91 

HICHTOWER 

7.39 

1.27 

.73 

.65 

1.92 

,73 

1.87 

JORDAN  DAH 

4.17 

,92 

•  02 

•  04 

.4B 

,68 

*0* 

.19 

1.48 

.2t 

.04 

LAFAYETTE 

8.45 

.13 

2,72 

•  25 

•  79 

,80 

.OS 

2.93 

.02 

.33 

.43 

MARTIN  DAM 

6.12 

1  •  32 

.11 

•  71 

•  12 

1.21 

.  36 

1.01 

QPELIKA 

7.26 

2,27 

.02 

.71 

.55 

T 

.10 

1.64 

.99 

.60 

.38 

ROCKFnRO  2  NNW 

4.56 

.59 

T 

.98 

.96 

.14 

1  .25 

.16 

.40 

.06 

ROCK  >1ILLS 

5.75 

1.46 

•  10 

•  59 

.02 

.9* 

.26 

.90 

1.16 

.09 

THURLOW  DAM 

6.12 

.05 

.80 

:ll 

WADLEY 

6.31 

1.54 

• 

• 

l!l4 

.93 

•  IC 

!72 

1.76 

!oa 

!04 

WETLM»K4 

4.23 

1.03 

T 

.40 

.04 

T 

.68 

•  04 

.27 

1.54 

.13 

.07 

PRAIRIF  OA 

CUBA 

8.86 

.93 

.42 

1.24 

2.«> 

3.36 

.1! 

.35  . 

DAYTON   I  N 

0  6.94 

.85 

.15 

1.740 

.0! 

3.^»0 

.it 

.37  . 

DEM0P3LIS  LOCK   AND  OA** 

7.29 

.15 

.68 

.49 

1.50 

.03 

3.37 

.06 

.69  . 

GAINESVILLE 

10.27 

.35 

.51 

.90 

T 

1,37 

.oe 

1.3. 

4.77 

.09 

.79  . 

GREENSBORO 

13. 3e 

1.00 

.01 

.33 

.01 

.01 

1,46 

1.10 

4.50 

4.60  . 

owing  Station 

DAILY  PRECIPITATION 


HAYNEVULS 
LIVINGSTON  2  SM 
N»mON  7  NE 
HtKiaN  JUNCTION  2  NE 
NAT^EKS  3  SM 

NIlSTFtO 
HINTER  3  NM 
HONTCOHERV  WSO  *P 
DiRVULE 
PE«»»VIILE 

PINE  LEVEC 

SELKl 

SUTTLt 

UNION  SPRINGS 
UNICNTOMN 

NARRIOR  LOCK  AND  DAH 


S.2T 

lo.ie 

5.77 
A.»« 
«.86 

«.(» 

3.70 

9.2A 

9.39 
A. 21 
J. 71 
».»7 
9.19 


1 .06 
1.12 
.90 


2.ai 

.26 
.17 

.99 

1.33 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22    23  24 


1.A7 
1.12 
1.10 
1 .00 
1.12 


1.70 
1.13 


25  I  26  I  27  28 

1.79 
3,16  2.60 
2.60 
2.AA 
1.96 

1.66 
1.00 
.10  .92 

1.29  1.A8 

1.99  1.29 

.97 
2.00 

1.79  1.02 
1.90 


COASTAL   PLAIN  0 

AeeEVlLLE    1  NNM 
ALtERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATHORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREHTDN  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CAMDEN  3  NM 
CMATOH  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NN 

COTTONTDN 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCfl  CITY 

GENEVA 

CEORCIANNA 
CILBERTOHN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTDN 
LOUISVILLE 
HELVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNM 

PINE  APPLE 
PITTSVICW 
RIVER  FALLS 
THOWASVILLE 
TROY 


6.91 
4.92 
9.01 
6. OB 


1.00 
1.39 
1.00 


.29 
l.AO 
1.35 


1.3a 
1.A9 
l.U 


.69 
1.9S 
.66 


7.29 
9.31 
4.AA 


2.00 
1.2B  2.09 
1.A6 


1.33 

2.  A6 

3.  BB 
2.3* 


GULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  Q 


.39  .76 
1.00 
.22  1.90 
,20  1.94 


MM  loUowtng  Sui 
5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


UECewPEB  1973 


Day  ol  Month 

0) 

tJI 

Slalion 

a 

1  1 

2 

3 

4 

5  { 

6 

'  1 

8 

9 

10  1 

u  j 

12 
12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  ! 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*         •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

71 

70 

71 

68 

52 

52 

34 

52 

49 

41 

45 

63 

63 

5  J 

45 

36 

35 

45 

55 

46 

32 

45 

53 

59 

60 

65 

50 

58 

65 

65 

53.2 

MIH 

31 

44 

54 

42 

28 

26 

25 

22 

30 

15 

25 

43 

36 

35 

31 

18 

19 

29 

38 

15 

10 

20 

38 

45 

49 

34 

22 

28 

35 

38 

30.8 

BELLE  HIN4  2  N 

MAX 

70 

69 

70 

68 

66 

50 

44 

46 

47 

45 

42 

59 

62 

50 

47 

47 

35 

46 

55 

49 

36 

43 

S3 

57 

60 

65 

54 

59 

65 

62 

H6 

54. J 

MIN 

3'! 

36 

44 

57 

43 

30 

29 

29 

26 

33 

20 

34 

40 

36 

37 

30 

21 

25 

3! 

31 

18 

15 

30 

36 

50 

49 

33 

28 

47 

37 

39 

33.9 

FiLKVlLLE  1  E 

MAX 

69 

70 

70 

70 

68 

52 

53 

34 

51 

50 

44 

46 

63 

65 

52 

48 

36 

47 

55 

49 

30 

44 

54 

62 

62 

64 

53 

56 

64 

67 

55.0 

MIN 

31 

36 

42 

47 

41 

28 

27 

26 

24 

26 

18 

20 

43 

37 

37 

34 

24 

24 

35 

20 

12 

12 

41 

38 

50 

35 

25 

29 

38 

39 

31.5 

FLORENCE 

MAX 

72 

72 

74 

71 

62 

53 

42 

48 

49 

44 

49 

63 

63 

51 

46 

39 

37 

46 

59 

49 

32 

49 

56 

51 

59 

60 

51 

60 

66 

54 

64 

54.5 

MIN 

32 

33 

40 

52 

36 

28 

24 

21 

21 

26 

16 

32 

39 

31 

31 

23 

14 

21 

28 

22 

16 

10 

26 

35 

43 

39 

33 

23 

42 

29 

30 

29,9 

HUNTSVlLLE  WSO  AP 

MAX 

65 

66 

67 

66 

52 

50 

36 

51 

46 

41 

44 

60 

60 

50 

48 

38 

34 

46 

55 

48 

31 

44 

54 

60 

60 

65 

51 

58 

64 

63 

65 

52.9 

MIN 

36 

38 

47 

52 

39 

32 

30 

29 

29 

27 

23 

37 

43 

36 

38 

26 

23 

26 

33 

27 

19 

16 

32 

39 

50 

41 

37 

29 

40 

39 

36 

33.9 

MADISON 

MAX 

65 

66 

67 

66 

65 

50 

42 

51 

48 

44 

44 

57 

61 

50 

38 

45 

54 

49 

32 

41 

54 

58 

55 

65 

51 

59 

64 

57 

62 

53.4 

MIN 

35 

46 

57 

43 

31 

29 

27 

28 

31 

22 

36 

45 

29 

38 

25 

21 

25 

32 

32 

19 

13 

31 

38 

50 

41 

36 

28 

46 

39 

36 

33.6 

MDULTON  2 

MAX 

71 

72 

72 

71 

65 

55 

40 

52 

46 

44 

49 

61 

63 

53 

48 

56 

49 

32 

46 

53 

61 

61 

65 

51 

59 

67 

57 

66 

55.1 

MIN 

35 

46 

46 

60 

43 

35 

26 

26 

27 

29 

20 

39 

46 

37 

37 

29 

23 

24 

31 

29 

17 

14 

35 

44 

52 

45 

37 

25 

47 

37 

38 

34.9 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

70 

70 

73 

72 

53 

S3 

36 

48 

49 

43 

50 

63 

62 

50 

46 

58 

SO 

32 

47 

55 

59 

59 

60 

51 

60 

66 

64 

64 

54.4 

MIN 

37 

38 

43 

49 

36 

31 

28 

31 

26 

26 

22 

35 

43 

38 

36 

27 

23 

25 

29 

27 

18 

IB 

37 

42 

53 

39 

31 

27 

36 

35 

32 

32.9 

NEW  MARKET  2 

MAX 

70 

70 

72 

67 

67 

50 

47 

40 

36 

42 

58 

58 

47 

56 

56 

48 

42 

53 

54 

53 

66 

63 

60 

66 

54.3 

MIN 

33 

44 

50 

58 

41 

26 

29 

24 

28 

20 

15 

34 

37 

33 

30 

2B 

21 

26 

30 

29 

19 

12 

29 

25 

29 

39 

30.4 

RED  BAY 

MAX 

72 

72 

74 

71 

66 

52 

41 

49 

49 

40 

52 

62 

63 

59 

51 

57 

55 

35 

50 

56 

56 

61 

61 

51 

60 

66 

65 

56.0 

MIN 

39 

42 

S3 

59 

43 

31 

22 

23 

26 

28 

20 

42 

47 

37 

40 

31 

22 

27 

39 

26 

16 

14 

36 

46 

46 

44 

37 

26 

50 

35 

35.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

71 

70 

70 

68 

55 

52 

37 

56 

50 

41 

44 

64 

64 

53 

49 

38 

36 

47 

55 

47 

33 

45 

S3 

61 

60 

65 

51 

58 

65 

65 

63 

54.4 

MIN 

31 

36 

48 

53 

34 

34 

26 

25 

25 

21 

16 

39 

42 

34 

33 

25 

22 

25 

37 

24 

15 

12 

35 

43 

49 

38 

35 

30 

38 

38 

34 

32.2 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

66 

70 

70 

71 

69 

52 

53 

35 

46 

48 

40 

49 

64 

62 

53 

45 

35 

36 

4fl 

62 

47 

33 

43 

54 

60 

60 

61 

50 

57 

67 

66 

53.9 

MIN 

30 

32 

33 

50 

42 

28 

26 

25 

21 

24 

17 

18 

43 

37 

37 

33 

22 

21 

22 

37 

16 

11 

U 

42 

48 

54 

33 

21 

22 

36 

37 

30.0 

WATERLOO 

MAX 

71 

73 

74 

69 

64 

52 

36 

46 

50 

42 

51 

62 

60 

51 

37 

36 

56 

58 

51 

33 

50 

54 

49 

61 

59 

50 

58 

65 

53 

53.9 

*          •  * 

MIN 

32 

33 

40 

57 

40 

30 

27 

25 

21 

23 

16 

35 

42 

36 

34 

25 

20 

27 

30 

24 

14 

U 

32 

43 

46 

41 

35 

25 

45 

31 

31 

31.3 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVULE  2  SE 

MAX 

66 

69 

69 

64 

62 

53 

46 

54 

So 

43 

45 

57 

65 

58 

46 

50 

45 

31 

43 

49 

61 

59 

65 

52 

54 

59 

55 

59 

53.2 

MIN 

40 

43 

43 

57 

43 

31 

26 

25 

26 

23 

32 

32 

48 

37 

34 

29 

23 

22 

32 

31 

18 

13 

30 

31 

48 

47 

37 

29 

48 

36 

49 

34.4 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

63 

70 

70 

69 

65 

55 

47 

54 

51 

46 

49 

66 

66 

55 

36 

50 

57 

50 

31 

48 

56 

65 

60 

66 

55 

56 

60 

55 

54 

55.6 

MIN 

31 

36 

50 

61 

43 

30 

24 

28 

27 

30 

22 

42 

55 

36 

35 

33 

24 

25 

36 

30 

19 

H 

26 

40 

47 

53 

36 

25 

40 

39 

37 

34.7 

BIRHtNUHAM  WSO  AP 

MAX 

68 

69 

70 

68 

56 

55 

39 

53 

51 

46 

48 

62 

66 

55 

49 

39 

36 

50 

52 

47 

31 

45 

56 

65 

64 

66 

55 

56 

67 

65 

65 

55.3 

MIN 

34 

36 

51 

56 

38 

30 

25 

24 

28 

26 

22 

42 

45 

36 

39 

27 

25 

27 

34 

27 

20 

15 

40 

47 

57 

39 

32 

25 

45 

39 

41 

34.6 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

GUNTERSvlLLE 

MAX 

75 

73 

70 

70 

68 

54 

50 

54 

50 

48 

43 

57 

66 

57 

38 

49 

53 

50 

42 

50 

60 

55 

67 

55 

57 

63 

61 

66 

56.8 

MIN 

"lO 

45 

46 

56 

45 

32 

31 

28 

29 

28 

23 

35 

40 

40 

39 

35 

23 

27 

32 

34 

30 

36 

39 

50 

35 

30 

32 

40 

45 

36.0 

ONEONTA 

MAX 

66 

65 

71 

72 

67 

53 

57 

42 

52 

51 

46 

49 

62 

68 

56 

48 

36 

52 

55 

46 

32 

46 

56 

64 

65 

66 

55 

59 

67 

66 

55.7 

MIN 

30 

32 

35 

55 

41 

32 

27 

21 

22 

25 

22 

24 

40 

38 

37 

34 

23 

21 

25 

36 

21 

12 

22 

35 

44 

52 

33 

25 

26 

39 

41 

31.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

66 

69 

69 

70 

67 

55 

53 

45 

50 

50 

42 

46 

63 

65 

47 

36 

33 

47 

55 

46 

37 

43 

55 

62 

62 

65 

53 

57 

63 

65 

54.6 

MIN 

24 

30 

41 

44 

38 

24 

24 

24 

21 

22 

15 

16 

39 

33 

34 

30 

20 

19 

19 

29 

16 

7 

11 

30 

42 

47 

27 

21 

23 

34 

36 

27.1 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

67 

67 

67 

64 

65 

52 

48 

51 

50 

46 

40 

53 

65 

59 

50 

45 

33 

45 

49 

45 

35 

41 

49 

60 

58 

66 

55 

54 

60 

60 

62 

53.6 

MIN 

36 

39 

47 

56 

42 

31 

25 

22 

28 

27 

29 

38 

46 

32 

37 

33 

22 

22 

31 

35 

19 

14 

28 

36 

47 

5' 

37 

27 

41 

38 

49 

34.5 

SCOTTSBDRO 

MAX 

65 

67 

67 

68 

66 

SO 

52 

38 

59 

55 

39 

41 

62 

63 

51 

46 

36 

34 

46 

51 

46 

31 

41 

47 

59 

60 

67 

52 

54 

59 

62 

52.7 

MIN 

30 

30 

30 

54 

47 

30 

28 

24 

26 

27 

16 

20 

41 

38 

38 

35 

23 

23 

25 

36 

20 

13 

13 

29 

35 

52 

33 

27 

31 

40 

40 

30.8 

MAX 

34 

43 

32 

58 

S't 

53.1 

*               «  • 

MIN 

25 

27 

43 

38 

42 

22 

18 

18 

21 

21 

11 

12 

37 

34 

31 

31 

21 

16 

20 

30 

18 

7 

7 

29 

40 

45 

28 

19 

19 

37 

38 

25.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

69 

72 

71 

74 

74 

51 

58 

45 

50 

51 

46 

54 

66 

68 

56 

54 

40 

49 

58 

46 

37 

49 

60 

62 

65 

57 

57 

62 

70 

66 

58.0 

MIN 

29 

30 

31 

46 

37 

24 

24 

21 

21 

22 

17 

18 

40 

29 

30 

25 

18 

19 

29 

30 

20 

16 

21 

32 

40 

48 

39 

27 

J3 

41 

43 

29.0 

BANKHEAD  LOCK  AND 

HAM 

MAX 

69 

71 

71 

75 

71 

56 

60 

47 

51 

51 

46 

52 

66 

69 

54 

35 

40 

55 

61 

SO 

35 

49 

61 

68 

69 

67 

56 

62 

71 

66 

58.5 

MIN 

32 

35 

35 

41 

40 

30 

27 

23 

27 

29 

22 

28 

47 

40 

35 

35 

22 

23 

24 

33 

20 

19 

20 

36 

52 

50 

35 

28 

33 

31 

37 

31.' 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

Clantdn 

MAX 

67 

71 

72 

73 

69 

56 

56 

48 

55 

53 

47 

51 

64 

72 

6 1 

38 

39 

53 

53 

49 

36 

48 

64 

66 

65 

67 

59 

61 

72 

65 

58.2 

MIN 

31 

33 

37 

47 

42 

30 

29 

25 

28 

29 

24 

27 

45 

34 

38 

37 

25 

24 

28 

32 

21 

15 

20 

34 

42 

57 

33 

26 

30 

43 

45 

32.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

71 

72 

73 

72 

70 

53 

55 

50 

52 

50 

42 

49 

63 

63 

47 

36 

50 

57 

47 

33 

55 

60 

62 

62 

62 

54 

60 

69 

65 

57.0 

MIN 

29 

30 

43 

45 

40 

2B 

27 

25 

25 

25 

18 

19 

42 

32 

34 

22 

23 

24 

35 

17 

12 

12 

43 

55 

34 

26 

36 

37 

29.9 

FAYETTE 

MAX 

69 

72 

72 

75 

70 

54 

55 

38 

50 

51 

44 

53 

65 

66 

5 1 

40 

54 

59 

42 

37 

48 

58 

65 

62 

62 

54 

60 

72 

66 

56.8 

MIN 

33 

33 

39 

42 

42 

29 

26 

24 

25 

27 

21 

22 

36 

35 

34 

36 

24 

24 

36 

32 

20 

16 

22 

37 

53 

56 

36 

30 

32 

39 

41 

32.3 

HALEYVILLE 

MAX 

68 

71 

69 

71 

71 

51 

53 

36 

49 

50 

41 

49 

63 

59 

42 

34 

47 

54 

50 

31 

45 

S3 

60 

60 

61 

50 

57 

66 

65 

60 

54.3 

MIN 

38 

39 

44 

45 

41 

33 

26 

25 

26 

27 

21 

22 

42 

34 

37 

27 

21 

22 

36 

27 

16 

14 

32 

43 

50 

41 

36 

30 

44 

34 

33 

32.6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

69 

72 

72 

74 

70 

54 

54 

41 

52 

51 

42 

53 

64 

63 

58 

49 

37 

39 

53 

SB 

48 

34 

49 

57 

63 

60 

61 

52 

60 

69 

67 

56.3 

MIN 

28 

30 

31 

38 

39 

25 

22 

22 

22 

22 

16 

16 

44 

33 

33 

34 

23 

21 

21 

37 

16 

11 

11 

34 

48 

53 

30 

21 

21 

37 

37 

28.3 

JASPER  t,  N 

MAX 

65 

68 

69 

71 

66 

S3 

56 

37 

50 

50 

46 

50 

63 

66 

56 

51 

38 

38 

50 

57 

48 

34 

45 

56 

64 

64 

62 

55 

60 

67 

65 

55.5 

MIN 

28 

31 

33 

41 

39 

26 

26 

24 

26 

27 

18 

18 

41 

34 

34 

35 

24 

22 

22 

30 

19 

12 

13 

31 

42 

54 

31 

23 

23 

38 

41 

29.2 

prattville 

MAX 

72 

74 

75 

70 

63 

60 

50 

53 

52 

47 

50 

66 

65 

59 

59 

45 

40 

52 

58 

51 

36 

47 

64 

68 

69 

70 

60 

62 

71 

65 

73 

59.5 

MIN 

33 

34 

45 

57 

40 

33 

29 

26 

27 

29 

22 

31 

47 

34 

43 

31 

25 

24 

32 

31 

25 

19 

26 

35 

56 

44 

35 

27 

38 

41 

43 

34.3 

S««  R*l«r«iic*  Nol«t  Following  StaUon  Ind«x 
-   6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JECEHBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

o 

0> 

1 

2 

3 

s  1 

6 

9 

loj 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«i 

THDRSBV  EXP  STJTION 

MAX 
MIN 

TU5C4L00SA  F44  4P 

MAX 

MIN 

70 
33 

74 
35 

75 
40 

71 
53 

54 
36 

58 
31 

43 
27 

51 
25 

51 
28 

45 
25 

52 
22 

65 
40 

69 
45 

57 
36 

52 
42 

43 
31 

40 
23 

53 
26 

60 
35 

50 
29 

35 
22 

47 
16 

61 
32 

67 
49 

67 
56 

66 
39 

56 
32 

60 
29 

72 
47 

66 
42 

66 
41 

57.9 
34*9 

TUSC4LaOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

68 
35 

72 
40 

74 
40 

76 
46 

72 
49 

55 
34 

58 

31 

43 
27 

51 
27 

51 
29 

46 
25 

54 
25 

68 
45 

69 
41 

69 
37 

53 
39 

53 
27 

40 
25 

55 
30 

60 
36 

50 
23 

36 
21 

49 

20 

61 
36 

68 

50 

67 
56 

64 
41 

57 
32 

62 
33 

72 
42 

67 
43 

59,4 

35.1 

VERNON 

*          >  • 

MAX 
MIN 

70 
31 

71 
32 

74 
41 

70 
57 

67 
41 

55 
27 

49 
24 

49 
26 

49 
23 

44 
25 

54 
16 

65 
40 

65 
52 

57 
33 

55 
40 

46 

32 

38 
2  3 

53 
25 

56 
32 

57 
30 

33 
16 

46 

58 
36 

63 
47 

63 
55 

62 

52 

59 

71 
47 

62 
39 

65 

57.4 
33.9 

EASTERN  VALLEV  04 

ANNIST3N  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
31 

70 
36 

71 
51 

70 
60 

66 
38 

57 
31 

45 
29 

53 
24 

54 
29 

47 
25 

46 

22 

60 
34 

70 
46 

60 
4  1 

47 
41 

43 
28 

37 
25 

53 
25 

52 
32 

46 
29 

33 

46 
16 

57 
25 

65 

67 
56 

70 

59 

61 

68 
34 

66 
^  5 

68 
48 

57.5 
34.3 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

71 
35 

73 
31 

74 
48 

72 
60 

68 
38 

58 
30 

54 

28 

56 
21 

58 

50 
26 

54 
19 

65 
30 

72 
59 

71 
3 1 

59 
35 

46 
34 

41 
25 

55 

57 

51 
33 

42 

51 

62 
25 

66 

63 
5  5 

66 

62 

57 

71 

70 
50 

68 

60.7 
34.0 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

67 
34 

72 
31 

69 
42 

72 
46 

67 
44 

53 
27 

55 
26 

44 

22 

53 
28 

52 
29 

42 
20 

44 
25 

64 
37 

68 
29 

56 
35 

46 
27 

37 

36 

45 

51 
29 

43 

32 

44 

48 

64 

65 

70 

57 
2  5 

58 

63 

64 

54.9 
30.0 

CHUOERseuRG  WTR  PLANT 

MAX 

74 
31 

76 
3 1 

74 
42 

69 
61 

69 
43 

59 
26 

54 
28 

51 
21 

55 
28 

52 
26 

52 

64 
28 

72 
5  6 

65 

55 

60 

46 

54 

54 

53 

35 

46 

60 

67 

65 

71 

62 
33 

63 
23 

71 

70 

67 

60.9 
34.5 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

63 
31 

66 
31 

67 
36 

68 
46 

65 
34 

51 
29 

54 
25 

4  1 
25 

4  9 
25 

51 
24 

42 
24 

44 

24 

59 
39 

66 
38 

51 
36 

48 
26 

38 
24 

34 
25 

44 
25 

51 
23 

42 
17 

30 
17 

39 
29 

53 
29 

64 
50 

61 
33 

68 
29 

55 
26 

56 
30 

63 
43 

62 
36 

53.1 
30. U 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

65 
26 

69 
31 

73 
32 

74 
5l 

67 
43 

55 

30 

57 
27 

44 
23 

51 
23 

53 
27 

46 
22 

49 
25 

61 
42 

66 
34 

57 
33 

49 
36 

38 
25 

37 
22 

49 
23 

50 
24 

46 
23 

12 

43 
28 

55 

30 

65 
47 

70 
33 

68 
24 

57 
24 

59 

68 
40 

65 
41 

56.9 
30 .  L 

SYLACAUGA  '  NE 

MAX 
MIN 

74 
32 

73 
32 

73 
46 

70 
45 

69 
43 

58 
28 

50 
25 

55 
23 

54 
24 

46 
24 

50 
19 

62 
31 

71 
56 

70 
35 

53 
34 

49 
36 

39 
25 

56 
22 

52 
35 

52 
32 

35 

23 

46 
12 

59 
24 

65 
35 

66 
56 

69 
52 

59 
31 

61 
22 

70 
34 

68 
45 

68 
59 

59.5 
33.6 

TALLADEGA 

•          *  • 

MAX 
MIN 

69 
37 

72 
35 

6S 
5 1 

68 
61 

67 
45 

59 
30 

53 
26 

56 
22 

55 
27 

47 
27 

49 
20 

63 
30 

71 
56 

64 

55 
36 

47 
35 

37 
25 

54 

54 

51 

42 

55 
17 

58 

67 

67 
57 

71 

64 

62 

68 
36 

65 
49 

67 
55 

59.5 
35.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

70 
30 

74 
35 

75 
39 

74 

52 

68 
44 

60 
29 

61 
29 

50 
26 

57 
29 

56 
30 

50 
20 

53 
27 

62 
40 

74 
34 

63 
35 

50 
35 

40 
25 

40 
23 

55 
28 

54 
3 1 

51 

36 
17 

51 
22 

64 
32 

67 
36 

65 
5  5 

71 

62 
26 

63 

30 

70 
45 

67 
46 

59.8 
32.5 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

65 
34 

71 
37 

70 
39 

70 
52 

66 
44 

56 
32 

57 
28 

46 

26 

53 
29 

52 
27 

45 
2 1 

46 
23 

59 
39 

70 
36 

60 
37 

47 

37 

38 

52 

51 
29 

48 

32 
1 5 

46 
27 

52 

63 
38 

64 

68 

56 

57 
26 

65 
44 

65 
45 

55.9 
32.4 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

65 
2B 

73 
3  1 

71 
33 

72 
53 

66 
45 

60 
28 

59 
26 

50 
25 

55 
27 

56 
30 

46 
23 

50 
25 

60 
39 

72 
32 

62 
33 

50 
36 

40 
25 

39 
2 1 

55 
24 

53 
32 

55 
23 

35 
15 

48 
17 

62 
29 

67 
4  1 

66 
55 

70 
35 

60 

62 
25 

68 
45 

67 
46 

58.5 
31.4 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

65 
26 

70 
25 

69 
35 

72 

38 

54 

30 

50 
24 

44 

20 

53 
26 

54 
25 

43 
19 

45 
26 

60 
38 

67 
34 

50 
35 

41 
32 

37 
2 1 

38 

53 
24 

55 
29 

41 
20 

36 

43 

20 

54 
26 

33 

64 
52 

70 

54 

60 
38 

61 
42 

60 
4  1 

53.9 
28.6 

LAFAYETTE 

MAX 

72 
32 

71 
41 

72 
38 

66 
54 

65 
46 

59 
30 

48 
28 

54 
25 

57 

50 
29 

49 

22 

58 
33 

72 
40 

64 
33 

51 
35 

47 
35 

38 
25 

54 

2  2 

52 
28 

55 
37 

40 
22 

48 
1 5 

63 
29 

66 
36 

66 
52 

69 

52 

62 
39 

61 
26 

67 
40 

65 

45 

71 
58 

59.1 
34.7 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

71 
46 

74 
37 

73 
41 

70 
57 

68 
46 

59 
35 

54 
34 

53 
32 

56 
32 

48 

34 

49 

27 

62 
29 

75 
29 

65 
42 

53 
36 

48 
36 

38 
28 

54 
29 

56 
32 

52 
43 

43 
25 

48 
22 

64 
25 

68 
34 

67 
53 

72 
54 

64 
34 

61 
29 

70 
34 

60 
49 

73 
56 

60.3 
36.9 

□PELIKA 

MAX 
MIN 

66 
23 

70 
31 

70 
42 

71 
53 

67 
49 

60 
30 

58 
32 

48 

29 

53 
29 

56 
27 

48 
23 

49 
24 

59 
39 

73 
35 

55 
35 

49 

32 

39 
24 

38 
24 

53 
27 

53 
30 

53 
25 

36 
17 

49 
16 

63 
33 

65 
40 

67 
54 

69 
36 

60 
27 

65 
29 

67 
36 

66 
44 

57.9 
32.2 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

68 
34 

74 
38 

74 
40 

74 
53 

67 
45 

52 
29 

59 
28 

48 
24 

56 
25 

54 
28 

47 
22 

51 
23 

62 
34 

73 
34 

62 
34 

50 
35 

38 
24 

40 
22 

56 
24 

54 
30 

50 
21 

36 
15 

49 
30 

64 
40 

66 
43 

65 
56 

69 
36 

60 
29 

63 
34 

70 
45 

66 
45 

58.6 
33.0 

ROCK  MILLS 

•           •  • 

MAX 
MIN 

68 
30 

75 
30 

42 

72 

67 
47 

66 
27 

59 
27 

51 
25 

54 
26 

57 
24 

49 
20 

50 
24 

61 
36 

72 
35 

63 
32 

49 
38 

40 
26 

39 
24 

55 
24 

51 
32 

51 
23 

35 
15 

52 
21 

63 
23 

65 
36 

67 
55 

68 
32 

60 
27 

67 
43 

67 
48 

56.4 
30.9 

PRAIRIE  06 

U4VT0N  I  N 

MAX 
MIN 

67 

71 

73 

75 

73 

60 

46 

52 

52 

49 

55 

66 

75 

65 

55 

40 

39 

55 

62 

42 

40 

69 

59 

71 

75 

69 

59.6 

DEMQPOLIS   LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

69 

32 

73 

72 
36 

76 
50 

73 

56 

30 

60 
29 

45 
26 

48 
26 

52 
28 

47 
24 

56 
23 

67 
41 

74 
3  3 

59 
32 

53 
39 

41 
25 

39 
23 

54 
29 

61 
36 

48 
24 

37 
18 

53 
17 

62 
44 

68 
47 

66 
55 

64 
43 

58 
29 

64 
26 

76 
47 

69 
46 

59.4 
33.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

68 
34 

70 

72 
39 

75 
50 

74 

55 
3 1 

59 
29 

44 
25 

47 

50 

47 

22 

55 
24 

67 
43 

70 

56 
32 

52 
36 

39 
22 

37 

55 
27 

59 
37 

41 
20 

33 
16 

49 
18 

60 
44 

66 
47 

65 

5 ) 

60 
40 

57 
28 

62 
30 

76 
43 

66 
44 

57.7 
32.9 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

69 
31 

72 

74 
49 

70 
63 

66 
39 

56 

56 
28 

49 
25 

50 
26 

47 

52 
3 1 

66 
32 

72 
33 

57 

53 
44 

45 

39 
23 

52 
2  5 

59 
30 

40 
20 

32 
2 1 

41 
17 

52 
35 

68 
38 

66 
57 

66 
49 

66 

60 
27 

73 
35 

66 
44 

66 
34 

56.2 
33.6 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

66 

71 

75 

76 

72 

59 

60 
30 

48 
25 

54 
25 

55 

49 

52 

67 

76 

62 

60 

41 

40 

53 

60 

51 

37 
1 7 

50 
1 6 

66 
37 

69 
48 

69 

71 

60 

64 
26 

73 
5 1 

70 
52 

60.5 
33.6 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

MIN 

73 

73 

74 

80 

75 

61 

62 
26 

45 
22 

54 
24 

49 

51 

63 

65 

33 

73 
29 

60 
35 

53 

40 

39 

55 

60 
32 

42 
1 8 

41 

47 
25 

62 
4  5 

66 
50 

66 
49 

62 
38 

62 
27 

71 
33 

77 
40 

68 
45 

60.3 
32.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

61 

72 

72 

75 

73 

55 

59 
29 

47 
25 

51 
24 

52 
27 

46 

52 

67 
4 1 

74 

60 
35 

55 
39 

39 

39 

53 
27 

60 
34 

49 
22 

36 
17 

46 
18 

67 
36 

69 
44 

67 
58 

72 
38 

57 
28 

62 
28 

74 
46 

68 
46 

59.1 
32.8 

MINTER  3  NH 

MAX 
MIN 

62 
33 

68 
39 

71 
45 

74 
51 

71 
47 

56 
35 

56 
30 

40 
24 

48 
24 

52 
31 

46 
24 

50 
24 

65 
42 

75 
36 

59 
36 

57 
39 

40 
24 

37 
25 

53 
28 

58 
32 

50 
22 

34 

20 

47 
20 

64 
37 

66 
45 

66 
60 

67 
42 

56 
33 

60 
33 

71 
51 

57.6 
34.4 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
35 

75 
36 

75 
47 

71 
59 

63 
4 1 

61 
34 

50 
30 

54 
28 

54 
29 

46 

30 

51 
24 

67 
32 

76 
49 

60 
36 

59 
46 

46 
33 

41 
27 

53 
25 

59 
33 

52 
32 

37 
26 

47 
20 

64 
27 

69 
36 

69 
57 

70 
45 

60 
36 

62 
28 

72 
39 

66 
52 

74 
54 

60.5 
36.3 

SELMA 

MAX 

MIN 

74 
35 

76 
34 

77 
48 

71 
64 

68 
48 

62 
35 

55 
31 

53 
25 

55 
33 

56 
32 

53 
26 

65 
39 

76 

76 
39 

56 
45 

54 
39 

43 
26 

52 
27 

60 
35 

58 

34 

SO 
25 

50 
21 

63 

22 

65 
42 

65 
51 

63 
56 

67 
40 

64 

30 

65 
40 

76 
51 

77 
56 

62.8 
37.6 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 
32 

72 
40 

7* 

40 

74 
55 

72 
51 

64 
30 

59 
30 

51 
26 

55 
26 

55 
29 

49 
26 

50 
26 

66 
40 

76 
36 

62 
38 

59 
40 

41 
26 

40 
25 

55 
27 

57 
29 

52 
25 

37 
20 

49 
21 

63 
35 

69 
42 

70 
55 

73 
42 

62 
30 

63 
31 

72 
53 

70 
53 

60.5 
34.9 

S«*  R*f*r»Bc«  Nol«»  FoUowlng  St«UOD  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


UECEHB6K  1973 


SlalioD 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

4 

5 

S 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•  • 

C04ST4L  PL4IN 

• 

07 

ANOALUSU  1  NU 

MAX 
MIN 

64 
29 

69 

72 

74 
47 

70 

62 

58 

46 

52 
27 

55 
26 

49 

SO 
29 

68 
35 

74 

61 
32 

64 
39 

42 
29 

40 

54 
28 

60 
33 

57 

38 
;7 

50 
2  2 

69 

65 
42 

70 

69 

62 

61 
29 

72 
48 

70 
52 

60.3 
32.5 

ATMORE 

MAX 

MIN 

70 
37 

73 
39 

75 
41 

75 
60 

73 
46 

64 

36 

62 
34 

52 
27 

58 
29 

58 

52 
24 

58 

69 

76 
38 

67 

66 
39 

41 

45 
27 

57 

60 

47 
23 

42 

57 

64 

62 

71 
6 1 

70 

65 

3 1 

67 

72 

71 

62.5 
38.6 

BEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

72 
49 

71 
49 

57 

54 

29 

53 

54 

52 
27 

51 
2  5 

26 

37 

39 

69 

26 

50 
29 

70 

70 

27 

68 
ib 

72 
45 

72 

34. d 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

6S 

69 

76 

76 

70 

65 

60 

55 

57 

59 

52 

54 
26 

68 

77 

70 

58 
3B 

44 

43 

57 

62 
32 

54 

39 
^  5 

65 

4  7 

70 

72 
39 

69 

70 

62.0 
30.9 

BREWTQN  3  SSE 

MAX 
MIN 

71 

72 

76 

73 

70 

60 

52 

52 

56 

61 

53 

69 
28 

75 
57 

66 

68 

58 

44 

55 

63 

62 

43 

51 

65 

64 

70 

72 

62 

63 

73 

71 
57 

76 

63.4 
36.6 

CAMDEN  3  NW 

MAX 
MIN 

69 

73 

75 

72 

63 
38 

59 
26 

51 
25 

48 

53 

51 

52 

66 

77 

79 
29 

57 

51 

39 
I9 

55 

63 

60 

36 

49 

57 

72 

66 

69 

60 

63 
2  3 

75 

69 

76 

61.5 
32.9 

CHATOM  3  N 

MAX 
MIN 

74 

74 

77 

74 

70 
37 

62 

57 

47 

55 

51 

56 

65 

78 

69 

62 

57 

49 

57 
25 

63 

60 

52 

55 

57 

55 

70 

70 

64 

67 
30 

76 

74 
54 

72 

63.4 
36.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

66 

71 

73 

75 

73 

64 

64 

59 

55 

55 

49 

49 

65 

75 

63 

62 

41 

39 

54 

59 

60 

36 
19 

49 

65 

67 

70 

63 
35 

62 

72 
9  3 

69 

60.8 
36.4 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

6S 

71 
38 

74 

75 
5  2 

72 
5  5 

65 

59 

51 

55 

57 

51 

51 

64 

75 
38 

62 

65 

44 
26 

41 
25 

53 
29 

59 

60 
24 

39 
19 

49 
19 

63 
3 1 

69 

69 
60 

69 

64 
32 

62 

75 

68 

61.2 
36.0 

EUFAULA  WILDLIFE 

REF 

MAX 
MIN 

65 
31 

72 
33 

74 

75 
42 

74 
55 

66 

60 
32 

54 
28 

55 
29 

57 
28 

51 

52 

63 

72 
34 

64 

50 
36 

41 
29 

41 
22 

55 
28 

59 

61 
27 

39 
19 

53 
22 

62 
29 

69 

71 
59 

70 
42 

61 
28 

63 

75 

68 

61.0 
34.5 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

66 

70 
34 

72 

74 

71 

62 

59 

43 

55 

57 
29 

51 

53 

67 

77 
38 

37 

63 

43 

42 
25 

57 

62 

55 

if 

52 

64 

63 

66 
5 1 

70 

63 

63 
29 

70 
50 

70 
9  9 

60.7 
34.0 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

67 

71 
38 

75 
47 

77 

73 
^,5 

60 
33 

60 
30 

47 
25 

50 

56 
29 

50 

54 

62 

77 
38 

65 

62 
39 

41 

41 

57 

60 

49 

40 

55 

66 

70 

70 

73 

66 

66 
47 

75 
54 

67 
56 

61.4 
36.3 

GENEVA 

MAX 

MIN 

CILBERTOMN 

MAX 
MIN 

73 
3  J 

73 

75 
43 

73 
62 

69 

61 
30 

54 
29 

47 

53 
27 

49 
2? 

57 

68 

32 

78 

63 

69 

56 

46 

54 
35 

44 

25 

58 

25 

64 

61 

32 

41 

54 
^7 

59 

3 1 

67 

68 
56 

69 

60 

66 
27 

77 
43 

68 

48 

77 
54 

62.6 
36.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

65 

70 

71 

75 

70 

66 

58 

47 

50 

55 
29 

48 

50 

66 

75 

60 

60 
39 

41 

38 

52 

56 

55 

35 
1 8 

49 

63 

68 

68 

66 

61 

60 

68 
9  3 

68 
54 

59.3 
34.6 

HEADLAND 

MAX 

MIN 

63 

70 
38 

75 

74 
53 

75 
56 

65 
37 

58 
38 

50 
29 

55 

5S 

51 
25 

50 
28 

64 

75 

62 

60 

45 
27 

40 

52 

60 
37 

60 
27 

45 

49 
29 

60 

67 

70 

67 
47 

65 

62 

75 
48 

68 
58 

60.8 
37.2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

67 

76 

73 
47 

75 

68 
48 

61 
38 

60 

48 

53 

57 
29 

50 

52 

68 

76 
35 

64 

59 

42 
24 

40 
24 

56 

60 

56 
23 

37 
1 B 

51 

64 

70 
49 

71 

63 

67 
9  J 

67 
92 

60.4 
35.2 

OZARK  6  NNW 

MAX 

Mm 

69 
43 

73 
48 

74 
51 

74 
50 

62 
47 

72 
37 

53 
35 

57 
27 

59 
33 

53 
33 

53 
25 

66 
35 

75 
55 

70 
39 

62 
48 

56 
36 

42 
25 

55 
26 

59 
34 

60 
39 

39 
25 

53 

63 
33 

68 
37 

69 
55 

70 

65 
43 

64 
39 

74 
47 

65 
56 

75 
61 

62.9 
40.0 

PITTSVIEW 

MAX 

Mm 

67 
27 

72 
2« 

74 

75 
47 

74 
55 

65 
29 

60 
27 

52 
25 

55 
24 

58 

26 

50 
22 

52 

21 

63 
35 

77 
33 

64 
32 

59 
42 

43 
28 

41 
19 

54 

24 

56 
31 

62 
27 

38 
17 

50 
17 

63 

68 

72 
55 

72 
38 

65 

24 

62 

73 
44 

68 
55 

61.9 
31.6 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

6B 
33 

73 
37 

74 
39 

75 
46 

71 
41 

58 
31 

61 
2B 

48 
23 

49 
24 

53 
27 

49 

21 

55 
21 

66 
42 

76 
33 

63 
34 

59 
37 

39 
23 

41 
23 

57 
25 

63 
37 

62 
20 

45 
19 

52 
19 

62 
45 

70 
47 

68 
60 

67 
39 

61 
29 

64 
29 

73 
46 

68 
49 

61.0 
33.2 

TROY 

MAX 

Mm 

71 
39 

74 
41 

74 
51 

70 
55 

67 
47 

59 
35 

50 
33 

54 

26 

57 
29 

50 
30 

52 
21 

67 
32 

76 
55 

66 
34 

61 
47 

50 
35 

40 
25 

56 
23 

57 
34 

56 
33 

43 
24 

51 
19 

64 
30 

66 
39 

66 
55 

72 
57 

64 
40 

62 
31 

72 
44 

68 
54 

74 
63 

61.6 
38.1 

WHATLEY 

•  • 

• 

MAX 

Mm 

79 

80 

83 
53 

76 
56 

71 

69 

54 

48 

61 

59 

57 

58 

66 
39 

70 
35 

55 

52 

50 

58 

61 

61 
27 

50 
23 

51 
2  3 

61 

66 

71 

69 
50 

65 
39 

62 
29 

70 

70 

73 

63.7 
34.9 

GULF 

OB 

BAY  HINETTE 

MAX 

Mm 

73 
4 1 

76 

76 
53 

72 
66 

67 
^7 

61 
38 

50 
38 

48 

56 
29 

53 

56 

68 
36 

76 

66 
39 

65 
53 

53 
77 

45 

60 

60 

63 

43 

57 

62 

65 

70 

71 

65 

67 

73 

66 

73 

63.2 
40.1 

CODEN 

MAX 

Mm 

73 
45 

75 
45 

77 
50 

76 
60 

72 

64 

30 

55 
29 

46 
29 

56 

54 

25 

50 
28 

65 
29 

68 
38 

60 

66 

58 

46 
I9 

56 

39 

66 

44 

54 

59 

67 

72 

72 
55 

67 

68 

73 

73 

73 

63.5 
35.6 

FAIRHDPE  2  NE 

MAX 
MIN 

71 
40 

71 
41 

75 
58 

72 
67 

69 
51 

61 
38 

51 
36 

43 
28 

55 
29 

53 
38 

54 
26 

66 
34 

70 
34 

64 
39 

60 
55 

56 
39 

45 

26 

56 
29 

61 
42 

65 
35 

44 

25 

51 
23 

60 
36 

66 
50 

72 
62 

71 
55 

63 
46 

68 
35 

73 
50 

69 

61 

72 
65 

62.4 
41.8 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

71 
41 

72 
48 

75 
53 

77 
67 

75 
56 

65 
49 

61 
42 

52 
35 

48 
37 

56 
41 

54 
37 

67 

69 

71 
48 

66 

51 

67 
37 

58 
26 

59 
33 

60 
44 

70 
46 

47 
27 

70 
51 

69 
50 

62 
51 

66 
92 

65 
49 

71 
59 

70 
56 

64.8 
45.7 

MOBILE  WSO  AP 

MAX 

Mm 

74 
43 

74 
46 

75 
59 

73 
63 

63 
44 

63 
40 

53 
34 

49 
28 

5e 

31 

54 

33 

57 
27 

66 
40 

77 
51 

64 
42 

66 
48 

51 
34 

47 
27 

59 
31 

65 
46 

62 
31 

45 
26 

57 
25 

61 
41 

67 
57 

74 
65 

7? 
48 

65 
42 

68 
37 

74 
52 

70 
56 

74 
5  4 

63.8 
42-0 

RDBERTSDALE  1  E 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

6S 
38 

74 

40 

76 
53 

76 
59 

73 
48 

66 
38 

63 
36 

53 
28 

50 
30 

58 
34 

55 
25 

57 
28 

71 
45 

72 
40 

68 
42 

62 
40 

54 

27 

59 
26 

67 
37 

65 
47 

48 
24 

47 
21 

55 

32 

62 
45 

70 
■>5 

74 
62 

69 
43 

67 
34 

68 
41 

74 
60 

70 
65 

64.2 
40.2 

S*»  R«f*r«iic«  NeUa  FoUowtag  SlaUon  Ind«x 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
DECEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

o 

0) 

ion  of 
.1  mile 

—  i 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

<y 

o- 

.50-.99 

o- 

o 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Averc 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

•<» 
o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM 

WSO 

AP 

21 

1.5 

9.0 

34 

SW 

13 

78 

85 

63 

69 

4 

1 

2 

2 

2 

1 

12 

53 

5.4 

HUNTSVILLE 

WSO 

AP 

20 

0.7 

10.6 

31++ 

23 

26 

75 

81 

62 

67 

4 

1 

5 

1 

0 

2 

13 

6.3 

MOBILE  WSO 

AP 

17 

2.4 

10.8 

26++ 

18 

26 

72 

77 

55 

64 

2 

3 

3 

4 

1 

0 

13 

4.9 

MONTGOMERY 

WSO 

AP 

24 

1.2 

7.7 

34 

S 

26 

76 

81 

56 

63 

0 

0 

5 

4 

0 

0 

9 

60 

4.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ALABAMA 

DECEMBER  1973 


Station 

^  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUBURN  ACRDNDMY  FARM 

2 

MAX 

62 

g  f 

^  1 

56,5 

MIK 

♦  2 

*7 

58 

56 

57 

t> 

41 

38 

40 

39 

36 

35 

41 

44 

43 

45 

36 

35 

39 

3i 

36 

34 

34 

35 

42 

52 

47 

4C 

41 

4S 

53 

42,4 

MAX 

59 

62 

63 

66 

64 

63 

57 

53 

53 

53 

46 

43 

53 

62 

56 

52 

- 

- 

47 

47 

44 

40 

44 

50 

54 

60 

65 

59 

55 

58 

62 

54.8 

MIN 

59 

49 

46 

*^ 

39 

43 

48 

48 

38 

36 

37 

38 

39 

43 

50 

45,7 

8 

MAX 

57 

59 

59 

61 

61 

61 

55 

51 

51 

55 

48 

45 

51 

57 

54 

52 

48 

42 

45 

45 

47 

41 

41 

46 

54 

57 

60 

55 

52 

55 

59 

52.4 

MIN 

50 

51 

51 

57 

58 

51 

48 

44 

42 

41 

41 

37 

*1 

49 

48 

47 

41 

39 

38 

40 

41 

38 

38 

38 

40 

49 

50 

45 

41 

43 

47 

44,6 

ENTERPRISE  3  NW 

<i 

MAX 

57 

it 

59 

62 

65 

63 

59 

55 

52 

54 

51 

50 

56 

59 

55 

56 

52 

47 

47 

51 

53 

44 

45 

47 

55 

60 

62 

57 

53 

60 

60 

55,0 

MI^ 

52 

52 

53 

55 

55 

54 

52 

48 

48 

47 

44 

43 

40 

52 

52 

52 

44 

44 

43 

44 

44 

40 

40 

40 

43 

55 

55 

48 

47 

52 

59 

48,3 

PITTSVIEW 

MAX 

61 

60 

6« 

63 

62 

65 

59 

55 

55 

54 

52 

51 

53 

59 

58 

55 

55 

49 

50 

50 

53 

48 

48 

50 

52 

60 

63 

59 

55 

58 

61 

56,0 

MIN 

5J 

52 

53 

51, 

58 

55 

51 

51 

49 

49 

47 

47 

47 

51 

49 

51 

46 

45 

45 

44 

45 

41 

41 

41 

43 

50 

56 

50 

48 

50 

58 

49,0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  10  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


0ECEM8tR  1973 


SlaUon 

D»T 

Oi  Month 

or 
Avg. 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PL4TESU 

05 

MAPTIN  DAM 

evAP 

WIND 

• 

0 

,20 

.09 
8 

«1 

16 

.08 

57 

6 

.1« 
9 

,01 

12 

,02 

.06 
43 

,10 
32 

.06 

11 

,09 

88 

,02 

42 

,02 

18 

.06 
8 

.21 
15 

.11 

29 

« 

24 

• 

5 

.09 

17 

.03 

33 

34 

.10 
2 

.10 
2 

12 

13 

29 

662 

•       •  • 

PRAISIE 

06 

dehopolIS  lock  and 

DAH 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.07 

0 
60 
3S 

,06 

0 
6« 

l>>i 

.08 

11 
65 
*3 

.12 

89 
70 
50 

.06 
24 
69 
51 

.12 

60 
58 
38 

• 

72 
56 
39 

* 

68 

• 

35 

* 

3A 

* 

62 

.9A 

23 
90 
34 

,09 

117 
62 
41 

,07 

122 
68 
39 

'7 
58 
39 

.08 

121 
59 
40 

,07 

125 
40 
29 

,05 

43 

.06 
42 

50 
33 

no 
95 

38 

* 

144 

• 

37 

* 

7 
50 
35 

• 

24 
50 
38 

.20 

100 
61 
48 

23 
60 
56 

.14 

40 
65 
45 

,05 

33 
58 
37 

,11 
42 

56 
36 

.01 
59 
68 
48 

30 
60 
50 

2. 278 
1704 
58.8 
41.2 

•      *  • 

6ULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

,08 

67 
IS 

.07 

71 
*7 

.00 

70 
57 

.05 

70 
66 

.12 

71 
55 

,06 

65 
53 

.13 

63 
*0 

.06 

51 

37 

.OA 

53 
38 

• 

SA 
39 

,13 

51 
38 

• 

68 
40 

,08 

72 
58 

* 

71 
50 

: 

60 
55 

.25 

59 
43 

,08 

48 
35 

,03 

51 
36 

.07 

68 
42 

.07 

59 
42 

.10 

42 
33 

.04 

44 

33 

.01 

52 

40 

.13 

60 
49 

70 
60 

70 
64 

.08 

66 
48 

,06 

61 
41 

68 
93 

70 
64 

71 
66 

2.07B 

51.8 
47.3 

Sm  R*l«raDc«  NolM  Following  StAtlon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DECEMBER  1973 


Day  ol  month 


NDRTHEKN  VALLEV  01 
BELLE  HINA  2  N 

FLORENCE 

HUNTSVlLLE  HSO  AC 

CAOISON 
MOULTOi'l  2 

HUSCLE  SHOALS  FAil  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  EiAY 

RUSSELLVILLE  2 
WATERLOD 

•  •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVULf  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
BIRMINGHAM  WSQ  AP 

GUNTtRSvlLLE 
ONEONTA 
SaINT  BERNARD 
VALLEV  HEAD 

•  •  « 

UPPER  PLAINS  03 

HALEWILLE 
HAMILTON  3  S 
.JASPER  I,  N 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

•  •  * 

EASTERN  VALLEV  04 

ANNISTDN  FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
PELL  CITV  1  NNE 
SVLACAJOA  «  NE 

•  •  • 

PIEDMONT  PlATEAJ  05 

ASHLAND 

CAMP  HILL  2  NH 
MEFLIN 
LAFAYETTE 
OPELIKA 

•  •  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  60UIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  PN  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND; 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


1.0 

.3 

T 

1.0 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


^  

Dfty  ol  month 


1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

23    30  31 

CtlNESVILLE 

H4VNEV1LLE 
LIVINGSTON  2  SM 
NiRION  JUNCTION  2  NE 
HtNTER  3  NW 
nqntcoheky  HSO  A» 

•  *  * 

CD4ST4L  PLAIN  07 

ATHORE 
CAMOEN  3  NU 
ENTERPOISE 
FRISCO  CITY 
CUSERTOHN 
HIGHLAND  HOME 
HHATLEY 

*  *  • 

GULP  08 

MOBILE  MSO  AI> 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
HTK  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  PN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

,2 
T 

.8 

1 

T 

T 
1.1 

T 

T 
.9 

T 

.2 

T 

•  1 

.8 

1 
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ALABAKA 

DECEMBER  1973 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Day 

Sno 

«.  Sleet 

No.  ol  Days 

SlaUon 

.  B 

•3 
.1 

Days 

Max. 

Mill. 

Deparlure 
From  Norma] 

>- 

a 

•S-o 

Ol  C 

1.00  or  More 

Averagt 
Maximu 

Average 
Minimu 

Averagf 

From  N, 

HighesI 

a 

Lowest 

a 

Degree 

S  k 

Tolal 

Grealesi 

a 

H 

Max.  De 
on  Grou 

a 

1  .lOorM 

1 

*       •  • 

OCTOBER  1972 

QZAUK  6  NNW 

B0.6M 

55. OM 

67. 8M 

-  ,7 

'1 

14 

40 

26 

50 

1 

0 

0 

0 

2.19 

.56 

1 .44 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

*       *  * 

NOVEMBER  1972 

OZARK   6  NNM 

66,3 

45.0 

55,7 

-  2.3 

85 

2 

30 

24 

305 

0 

0 

2 

0 

5.23 

2.26 

1.73 

13 

.0 

0 

6 

5 

3 

*       *  • 

DECEMBER  1972 

OZARK   6  NNW 

65.8 

44,4 

55, 1 

2.6 

80 

12 

21 

17 

328 

0 

0 

6 

0 

11.44 

6.74 

3.70 

6 

.0 

0 

7 

4 

4 

•       •  • 

JANUARY  1973 

OZARK  6  NNW 

59.3 

37.9 

48.6 

-  3,7 

73 

18 

20 

30  + 

499 

0 

0 

10 

0 

5.64 

1  ,53 

1.15 

22 

.0 

0 

9 

5 

2 

*       *  • 

FEBRUARY  1973 

OZARK  6  NNW 

61.1 

36.4 

48.8 

-  5.4 

73 

7 

17 

11 

449 

0 

0 

10 

0 

3.72 

-  .93 

1.13 

14 

6 

4 

2 

*       *  • 

MARCH  1973 

OZARK   6  NNW 

72.5 

52.1 

62,3 

3.0 

84 

13 

34 

22  + 

118 

0 

0 

0 

0 

15.40 

9.77 

6,01 

12 

.0 

0 

13 

7 

3 

APRIL  1973 

BRlnGEPORT 
□  ZARK   t>  NNW 

69.3 
73. 7H 

42.4 
51. 8M 

55.9 
62, 8M 

-  4.0 

84 
83 

23* 

24 

24 
31 

11 
11 

291 

no 

0 
0 

0 
0 

5 
1 

0 
0 

4.73 
8.76 

.35 
3.60 

1.41 
2.52 

27 
25 

.0 
.0 

0 
0 

9 
7 

4 
6 

1 
3 

*       •  • 

MAY  1973 

OZARK  6  NNW 

83.1 

58.4 

70,8 

-  3.4 

92 

11 

46 

5 

8 

2 

0 

0 

0 

8.66 

4.47 

3,50 

26 

.0 

0 

7 

6 

3 

•       •  * 

JUNE  1973 

BRIOOFPDRT 
NEW  MARKET  2 
OZARK  6  NNW 
THORSBY   EXP  STATION 

88.2 

M 

89. 1 
85.0 

62.3 

M 

65,1 
63.7 

75,3 

M 

77.1 
74.4 

-  2.9 

91 

92 
92 

23* 

30* 
25 

55 
57 
59 
54 

30 

24 

3+ 

7 

0 

0 
0 

10 

12 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9.01 
6.75 
3.11 
7.03 

5.44 
-  1.32 

1.30 

.54 
2.00 

6 

18 
12 

.0 
.  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

16 

9 
10 

9 

1 
5 

2 

0 
3 

*       •  • 

JULY  1973 

NEW  MARKET  2 
OZARK  6  NNW 
THORSBY   EXP  STATION 

M 

92.9 
84.7 

M 

6e.9 

67.2 

M 

80.9 
76.0 

-  .1 

95 

100 
89 

23 
2 
23 

60 
65 
64 

12 
8 
12 

0 
0 

27 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6.05 
2.11 
2.67 

-  4.25 

1.96 
,71 
.77 

9 
27 
16 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
5 

2 
2 

1 
0 
0 

•       •  • 

AUGUST  1973 

NEW  MARKET  2 

M 

M 

M 

54 

24+ 

0 

0 

0 

2.20 

.70 

13 

,0 

0 

4 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


12  3 


8  I  9    ~10  I  11  I  12  ~13  I  U  I  IS  "   16  I  17  I  iT   19  I  20  I  ai     22  |  83  |  24     25  |  26  |  27    28  |  29  |  30  31 


OCTOBEI  H'2 
02AIIK  6  WH 


NOVEMBER  1972 
OIARK  6  NNW 


OECEXBER  1972 
□ZARK  6  NNM 


.05  1,39  3.70 


.OA  ,A9 


JANUARY  1973 
□lARK  6  NNM 


,39     .99  ,09 


.09  .08 


.75  .22 


FEBRUARV  1973 
OZARK  6  NNH 


MARCH  1973 
OIARK  6  NNM 


.12  .20 


.70  .99 


APRIL  1973 


,97  ,B9 


T        7  ,19 


JUNE  1973 

BRIOCEPORT 
NEW  MARKET  2 
OZARK  6  NNH 

THDRS8Y  EXP  STATION 


9,01 
6,79 
3,11 
7,03 


.32     .64  .7* 


.29  .11 


.16  .61  .78 
.20  .02 


.25  1.21  .20 
.04  .54 


.96  .66 

1.98  .42  1 
.10 

.19  ,16  ,50 


,90  ,49 


JULY  1973 

NEM  MARKET  2 
OZARK  6  NNM 

TMORSBY  EXP  Station 


6,09 
2.11 
2,67 


.08  ,21  ,76 
.20  ,71 


AUSUST  1973 

AUTAUCAVILLE  3  N 
GULP  SHORES  P  0 
HICHTOWER 
NEM  MARKET  2 


9,41 
4,99 
2, BO 
2.20 


.48  .33 


■  79     ,19  1.60 


-  IS  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  I  20     21     22     23     24     25     25     27     28     29     30  31 


•  •  * 

OCTOBER  1'72 
02iRK  6  NNW 

•  •  • 
NOVEMBER  1972 

UZARK  6  NNM 

•  •  • 
DECEMBER  1«72 

OZARK  6  NNM 

«          *  * 

J4NU4RV  1973 
OZARK  b  NNW 

•  •  * 
fEBRUARV  1973 

OZARK  6  NNM 

•  •  • 
MARCH  1973 

□ZARK  6  NNW 

•  *  • 
APRIL  1973 

Bridgeport 
ozark  6  nnw 

•  •  « 

MAY  1973 
OZARK  6  NNW 

•  •  * 
JUNE  1973 

briooepdrt 
new  market  2 
ozark  6  nnw 
THORSBY  Exp  station 

•  •  • 

JULY  1973 
NEW  MARKET  2 
UZARK  b  NNU 
THORSBY  EXP  STATION 


MAX 
MIN 


75   79  ez 

«1     51  JB 


B«  B6  83 
58     63  58 


77  73 
55  45 


69  70  73 
43     43  52 


82  79  78 
49     57  60 


87  89 
60     56  59 


64     58  63 


88 

67 


91  100 
69  70 


87 
68 


76  79 
47  46 


64     61  61 


83  84  88 
64     64  66 


82  82  87 
58     48  50 


73  70 
57  43 


45     44  26 


58     54  59 


62  65 
36  36 


70  69  64 
48     49  58 


87  84  86 
62     61  63 


66  85 
64  63 


85  83  86 
55     55  53 


71  70  78 
47     46  50 


89  92  88 
61     61  67 


84  87  81 
63     64  66 


83  82  84 
68     67  64 


88  91  87 
68     65  64 


85  S5 
66  63 


91  92 
67  69 


84     66  87 


89  89  87 
56     62  62 


76  70  71 
34     38  42 


86  86 
65  63 


90  89  90 
64     64  64 


94     97  94 


83  64  82 
61     41  43 


70  70  66 
55     42  45 


70  63 
54  48 


67     66  66 


90 
69 


77  76  76  72  69  72 
61     60     63     44     40  54 


69  66  62 
43     43  37 


62  65  69 
35     53  39 


63  84  70 
57     59  56 


88  90  JS 
70     70  63 


98  67  89 
62     61  57 


99  89  90 
66     66  66 


95  95  95 
70     68  69 


86  89  66 
68     66  69 


75  81  73 
56     53  41 


88  8'  91 
63     60  65 


89 
69 


69  72  61 
50     52  57 


73  61 

49  42 


66     64     70  67 


40     35  41 


93     93     94  94 


66     67  87 


S««  B«1m*bc*  NoU*  ToUowlng  SuUoq  Indsx 
-  16  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


NEW  H4RKET  2 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  oi  Monlh 


10  i  11 


90  91 
67 


IS 


91  es 

62  61 


22     23  24 


64     69  6<< 


88 
SI, 


92  09 
69  68 


S««  R*t*r*oe«  Nou*  Following  Slatlos  Ind*] 
-  17  - 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

FIBRU4RV  1973 

OZARK  6  NNW 

SNOMFALl 
SN  ON  GNO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  18  - 


CORRECTIONS 


ALABAMA 


DATE 

SEPTEMBER  1973 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION 
EXTREMES 


SEPTEMBER  1973 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  G 

DIVISIONAL  DATA  UPPER  PLAINS  03 


SEPTEMBER  1973 
SEPTEMBER  1973 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 

DIVISIONAL  DATA  UPPER  PLAINS  03 


DAILY  PRECIPITATION 


UPPER  PLAINS  03 


CORRECT  ION 


GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION  ALICEVILLE 
5.90  DATE  30TH. 


ALICEVILLE 


TOTAL  PRECIPITATION  7.77,  GREATEST  DAY  5.90  ON 
30TH,  NUMBER  OF  DAYS  .10  OR  MORE  6,  .50  OR  MORE 
2,   1.00  OR  MORE  1 


DIVISION 
ALICEVILLE 


AVERAGE  PRECIPITATION  3.83,  DEPARTURf 
TOTAL  7.77,   AMOUNT  ON  30TH  5.90 


-  19  - 


STATION  INDEX 


ALABAMA 

DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

1 5 

465 

7  A 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

S7 

1 1 

795 

c 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

OUO 

07 

u  T  1  ^  n  V 
W 1 LtU A 

1 

32 

14 

"7 

25 

175 

7A 

C 

CTPlMCV      1        LtADHV.  CD 
blDINcY    J.    nAKUY/  jK. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0U8 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY   D.  DENHAM 

ALICEVI LLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

ANDALUSIA    I  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8  A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTQN   FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5 1 

599 

MI  D 

MI  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

1 1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

r 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE  4  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

5  1 

86 

590 

7  A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE 

0*07 

07 

CCfAMDTA 

CjLAMBIa 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

z 

H 

RADIO   bTAlIUN  WATM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

z 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

^  c. 

JEFFERSON 

2 

33 

c  c 

D  f 

(\  D 

OA 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

\ 

32 

39 

86 

42 

420 

6  A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM   WSu   AP  R 

0831 

02 

JErrtRiUN 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

z 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BDAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

z 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R,   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

3  1 

04 

8  7 

03 

85 

6P 

6  A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1 099 

02 

JACKSON 

1 2 

34 

56 

85 

43 

670 

8  A 

8  A 

JOHN  T  HUGHES 

BRDOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1 6 

87 

1  7 

605 

7  A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRDN 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

3 1 

43 

8  S 

49 

7  A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

66 

46 

540 

5P 

5  P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

WILCOX 

i 

0  c 

n  ? 

'oc 

a  T 

0  t 

20 

■5  O  B 

J  r 

5  P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP   HILL   2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

50 

H  5 

4  1 
*t  1 

680 

6  A 

6  A 

i_i 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTRFVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATGM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

3 1 

30 

8  8 

1  5 

265 

5  P 

5  P 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

162  0 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

5  n 

C  "J 

4  1  ft 

5P 

5  P 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

3  1 

183 

7A 

TOLLIE   L.  HASKEW 

CLANTDN 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

36 

38 

580 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

8  5 

28 

596 

8  A 

8A 

MRS  :LIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1  fin"!! 

Oft 

MOBILE 

9 

30 

ft  n 

1 

1  ^ 

D 

D 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

07 

GENEVA 

5 

3  ^ 

ft  R 

3  O 

O  A 

HENRY  F.  KELLEY 

r  nt  DCnT    ctcau    nt  amt 
LULBcRT   oTtAM  PLANT 

1819 

01 

r  ni  o  c D  T 
COLdcKT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

: 

TVA— 462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7  A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

334 

7  A 

MRS  CLARICE   E  GRESHAM 

COTTONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

^ 

32 

09 

0  5 

(^4 

7  A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1 3 

32 

26 

36 

?  3 

215 

7  A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

49 

85 

45 

760 

7  A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

?  1  74 

05 

TALLAPOOSA 

32 

50 

85 

*to 

7'^  n 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

MARENGO 

1  -a 
1  ^ 

32 

C.  £ 

ft? 

3  0 

9  5  A 

7  A 

r  A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CUAY 

I  I 

33 

26 

6  5 

42 

1030 

7  A 

WILLIAM  H  EVANS 

OEMDPDLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

lui  A  n  r*  M  n 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

z 

M  H  RQNEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSQN 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  RQBISQN 

FAIRHDPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

37 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

Z 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

r 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

67 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UUUIN  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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UDoLnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

no 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEDRGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T.   E.  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

r  unr  T  A  u 
c  n  u  V.  1  A  n 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

U  U  K  U  A  3 

WALKER 

c. 

3  1 

I  i 

300 

6  A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

:  H 

J.   A.  BLACK 

GULF   SHORES  P  0 

3559 

C8 

BALDWIN 

9 

30 

17 

B7 

41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

66 

17 

605 

c 

TVA-765 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

14 

87 

37 

950 

8A 

8A 

r  H 

JAMES  E.  EIDSDN 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

:  H 

EDDIE   L.  PEARCE 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

: 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HAYNEVILLE 

3748 

06 

LGWNDFS 

!■  w  n  '  1  I'  L. 

1 

32 

U 

86 

36 

180 

7A 

7A 

H 

LI  c  A  n  1  A  M  n 

^  7  A  1 

HENRY 

e 

5 

D  1 

e.  i 

P  5 

20 

370 

7  A 

7  A 

7  A 

«H 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

7A 

ARLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34 

20 

87 

56 

640 

7A 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE   WSD  AP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

INACTIVE  9/29/71 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

- 

- 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER   *  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

C  L  n U INC 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

1/  T  U  C  T  n  M 

Z.  ^  O  1 

yj  I 

COFFEE 

1  u 

^  1 

1  A 
1 1 

n  o 

1  X 

T  A 

1  A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS   MAYMIF  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

96 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

"6 

33 

636 

7A 

MRS.    MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

11 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

68 

12 

160 

7A 

7A 

H 

B.    B.    WILLIAMSON,  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALABAMA   POWER  CO. 

MARION  7  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

C 

1 ATK    R  ^NOW 

vi  t 

n  A 
UO 

DALLAS 

^  c 

C  o 

ft  "7 

l-J 

200 

7  A 

f  A 

7  A 

{  A 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32 

40 

65 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA   POWER  CO. 

MATHEWS   3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32 

14 

96 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

: 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  M.  WALKER 

MINTEP   3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

:  H 

HENRY  J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WSD  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

211 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

0  n  t  L  D  T 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MIIRTrp    D     IFTPR  JR 

MnMTnnMCDv    ucn  AO 

P 

R  S  ^  0 
3  3  3  V 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  A 

1  A  "X 

M  T  n 

M  T  n 

r  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

C 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

37 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

DPELIKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

DRRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

67 

14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

HA  1  F 

5 

31 

31 

35 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

TVA-69 

PALMERDALE   2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL   CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

: 

MRS.   MINTA  EDDINS 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  9/1/73 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MOMTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

CAU      n  OIlCCCII 

SAM   P .    RUj JCL  L 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

^6 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

68 

01 

228 

7A 

RAIFORD  C.   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY  W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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ALABAMA 

DECEMBER  1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

VJDoCjn  V  Call 

u 

PRECIP. 

< 
> 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

RDBERTSOALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  54 

86  14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

4 

33  09 

85  18 

745 

6A 

6A 

H 

inuN    T  nATICV 

RUSSEILVILLF  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

66  58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMDRE 

SCnTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLQCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31  07 

65  36 

246 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.   F.   SUTTLE^  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

T  A 1  1  A  nP  r  A 

8024 

04 

T  A 1  1  A  n  p  r.  A 

7 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6P 

H 

r        n  UCAV7CD 

THDMASVILl E 

8178 

07 

CLARK 

i  3 

87  44 

405 

7A 

7  A 

LEROY  GATES 

THDRSBY   EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86  42 

680 

6P 

6P 

: 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLDW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

: 

TVA-5Q6 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

P5  59 

580 

6P 

6A 

:  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

e7  37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA   OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

7A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

35  43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UNIONTOHN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

7A 

H 

r  r  H  1  ijmBFR  company 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  8.  WHEELER 

WAOLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  57 

640 

7A 

: 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR   LOCK   AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 
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REFERENCE  NOTES 


AU^BAUA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Clinatlc  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
2B801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  thla  bulletin  are:     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  ml les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
dtrectiona  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME'    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savin^i  time  5now  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table".     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasipnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground*  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  lee. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  s^^^^^^^'P^^^^"''^^; 
DAILY  bUiL    Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  mm  thermometers. 

Headland  ■  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

UVTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-f    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol  I  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNKSSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Centc 
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ASHLAND 

CAMP  HILL   2  NM 

HEFLIN 

LAFAYETTE 

43.9 
41.3 
42.3 
39.7 
44.3 

44.7 
41.9 
43.0 
40,1 
45,7 

59.4 
57.1 
59.9 
56.2 
59.7 

60.0 
57.4 
58.7 
56.3 
59.3 

66.9 
64,2 
65.1 
62.0 
66.1 

76.7 
73.7 
79.1 
74.9 
76.2 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNM 
ROCK  HILLS 

45.5 
43.4 
43.3 
41.9 

46,9 
43, 4M 
44,0 
42.7 

61.1 
59,0 
60, 2H 
59.1 

60.4 
59.5 
59. 9M 
56.6 

68.3 
66.9 
66.3 
65.7 

76.6 
79.9 
74.8 
76.4 

DIVISION 

42.7 

-  5,3 

43.6 

-  6,2 

59,8 

3,5 

58.9 

-  4.9 

65.7 

-5.7 

75.6 

•       •  • 

PRAIRIE 

06 

oayton  i  n 

demqpolIs  lock  and  dam 
gainesville 
gkeensborq 
havneville 

44.4 
44.3 
43.1 
44.9 
45. 9H 

-  4.4 

46.1 
45.9 
44.6 
46,3 
45,9 

-  5.1 

61,1 
61,3 
61,1 
61,7 
61 ,  9H 

4.7 

61.2 
60.7 
60.6 
60.6 
62 .5H 

-  4.3 

69.9 
68.4 
67.9 
69,7 

-  *.5 

M 

77.7 
76.9 
78,2 
77, IH 

livingston  z  sh 
marion  junction  2 
minter  3  nh 
hqntcqmery  hso  ap 
selma 

NE 

43.5 
43.7 
45,0 
46,3 
47,9 

-  1,9 

-  3,0 

46,4 
49,0 
45,3 
46,9 
49,4 

-  3.5 

-  3.7 

61, 3H 
60,9 
60,9 
62,1 
64,7 

6.1 
6.2 

60. an 

60.3 
61. OH 
62.9 
63,9 

-  1.2 
•  2.0 

69,9 
68,2 
67, 9N 
71,0 
71,9 

-1.4 

-  1.7 

78,0 

76,5 
79,3 
79,3 

UNION  SPRINGS 

46, 7B 

-  3,6 

45.6 

-  6.6 

60,9 

3.7 

61,8 

-  3.2 

69,8 

-  4.1 

77.1 

DIVISION 

45.1 

-  4,6 

46,1 

-  5.7 

61.6 

4.3 

61,5 

-  3.6 

69,0 

-  4.1 

77.8 

•       •  • 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE 

REATRICE   1  E 
RRANTLEY 
BREMTQN  3  SSE 

46.1 

49.6 

45.111 

46.1 

49,2 

-  2,3 

45.3 
50.9 

fi 

46.2 
49,7 

'  -  *,0 

60.6 
64.4 

H 

61.6 
63.9 

5.9 

61,2 
63,0 

62,0 
64.1 

-  1.2 

69, OH 

H 

69, 9H 
71.9 

-  .7 

76.6 

77. J 
77. 5H 
77.7 

CAHDEN  3  NW 
CHATOH  3  N 
CLAYTON 
ENTERPRISE 

44,7 
47,4 
47,1 
49,1 

1 

49.9 
49.9 
46.2 
47, IH 

60.8 
63.6 
61.9 
62.8 

60.4 
63.0 
61.3 
62. 9H 

69,9 
71,2 
69,3 

70,7 

79.9 
77.8 

H 

78.3 

S—  R«f«t*QC*  NolM  FollowlDg  Suilon  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 


January 


F«bniary 


April 


May 


luly 


Auguit 


Seplambtti 


Nov«mb«r  D«c«mb«i 


EUFAULA  HILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CIT» 

GENEVA 

CU8ERT0WN 


»6.0 
»7.5 


62, e 
e.z  »o,e 

61, S 
6,'!  61,7 
S,«  62,3 
3»,6M 

5.1  61, « 
62, S 
63, 6n 

6.2  62,1 


77, e 

79,1 
77.1 


SO.B 
SO.: 
♦  9.6N 
50.0     -  3.3 


51. 
51.7 
51.1 
51.3 


63.4 
64.7H 
6t.6 
63. «H 
64.6 

63,6 


61.7 
62,1 


6».« 

69.2 
65.6 
6t.3 
6t,9 


73,3 
70,  9M 
73.5 

7»,6 

73,0 

73,1 


79.6 
78.3 
80,6 

81.6 

80.0 

80.0 


80.8 

81.2 
82.0 
80.3 
80,9 
80.1 

80.9 
80.9 
80.8 


81,9 
82,6 
84.1 
82,7 
82.7 


79,7 
79,7 
77,9 

77^9 

79,1 
79,8 
78,6 
7»,9 
78,5 

79,7 


79,5 

; 

80,4 
82.7 
81,4 

80, 1 

80,8 


-  2,0  76,7 


76.9 
79.6 
80.2 

78.6 

79,1 


68,7 
68,8 
69,1 


68,9 
69.0 
68,7 


71.6 
77. OM 
73.6 

71.9 

73.2 


59. 7 
61.6 
60. 3H 


64.5 

I 

64.8 

I 

65.3 
64.5 
64.8 


49.0 
47. 8M 
51.5 
46. 6n 


51, 7M 
49, 6M 
32.1 
59. 3H 
92.9 

92,2 


64,411  I-  2,1 
69,8 
64.  7M 
66. IH 
63, 3n 


67, 9M 
66,1 
68,8 
67. 6M 
68.0 


S«e  Reference  Note*  following  Stallon  Index 
-  2  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


rCMUABY  MARCH 


MAY 

■1~ 


2  2 


NOKTHERN  VilLEV  0 

ATHENS  2 
eELLE  NINl  2  N 
fALKVILLE   I  E 
FLOaENCE 
NOOCES 

HUNTSVULE  WSO  flP 

MADISON 

MOULTDN  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEti  MARKET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSEILVILLE  2 
WATERLOO 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALBERTVlLlE  2  SE 
eESSEMES   3  SSW 
BIRMINGHAM  MSO  AP 
80AZ 

BRIDGEPORT 

COllINSUILLE 
PORT  PATNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVIl  LE 
LEEDS 

MACELLA 
QNEGNTA 

PALMEROALE  2  W 
SAINT  BFRNARO 
SAND  HT  SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  5  W 


UPPER  PLAINS 


ALICEVlLLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUCAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  OAH 
BIlLINGSlEY   1  SE 

BRDOKWOOD 
CARBON  MILL 
CENTREVILL  E 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  5 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 


SSE 


SVLACAUCA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


7.««l 
5.211 
B.75 


J.7« 


.BV 
.B5k 
.97 


PLANTERSVILLE 
PRATTVlLLt 
REFORM 

TMOHSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELO  2  SW 


EASTERN  VALLET 


ANNI5T0N  FAA  AP 
ASHVILLE  4  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE   5  SW 

CHILUERSBURG  WTR  PLANT 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBLRG 

MONTEVALLO 

PELL  CITY  1  NNE 


DIVISION 
PIEDMONT  PLATEAU  05 


ALEXANDER  CITY 
ASHLANO 

CAMP  HILL  2  NH 


17,64i 
15,76 

12.151 

14. as 

15.11; 

1».77|  9.20 
17.00  11.13 
16.29 
13.91 
E13.S4 

15,99 
ill. 51 

15,75 
E13,54 


14.98  9.39 


3.98 
5.63 

6.3i: 

4.89 


7.60 
4.82 
5.71 
7,80 


4,63  1,15 


5.65r 
6.651 
6,85: 
6.89 
7,52 

7.13 


B.3Bi  2.57 


2.45L  3.20 
2.591 

2.33-  2.95 


6.14 
6,13 
9,26 


3.75 
4.55 
3.36 
4.43 


7.93 
6.63 
10.11 


8.86 
5.56 
5,891 
4,88| 


2,00^  3,50 
2,45^  2,78 
4,48| 

4,B4| 
3,76 
5.10j 
3,90 
5.07, 

4.991 
5.91 
1.97| 
2.44I 
3.091 


5.84.  1.28 


9.22 
6.9o| 
8.04 


6.49i 
9.96 
6.441 
8,27 
7,42! 


1.87-  3.55 


6.60: 
6.63, 
6.30 


3,69 


9.77^ 
1 1 . 1  b' 

9.71,  3.71 
10.29, 
16.22;  10.39 

u.2e! 

12.14; 
10.26( 

9,57, 

9.301  3.17 

11,41 
9,26 
10,26' 
12,95 

io,oej 

U,59| 
14,2ll 
12.23; 
12,28 


6,74 
7.8O; 
4.63- 


.24 


5.32 
7.9b 
9.BB 
6.25;  1.82 
7.57! 

5.7l| 
4.63L 


7.  BO 
7.53 
5.20: 


16. 14: 
9.03; 
13.40: 
11.37' 
IB.  12; 

16.47: 
10.46 
9.65' 
13.96! 
12.06| 

12.62 

8.78  2.59 
12.69 
11.16 

8.56 


12.2BI  6.09 


i.lt 
6.07: 
6.70 
B.lo 
6.16; 

5.77 
5.45 

7.42' 


6.8l[ 

6.7ll 
5.43 


5.71 
5.19 
5.40 
5.U; 


10.92 
7.60 
5.36' 


9.51 

6. 10 

9.36 
11.01 
10.79 

2.63 

4^93^ 
9.13: 
5.76 

11.27 
8,1s 

11.00 
9,65 
9.21 

9.42; 
5.24 
9.11 
5.73; 
5.19 

10,20 
9.9B 
10,74 

3. 82 

6.88 
4.231- 
B.80 

10.17 

4.01 

6.46 

12.05 
10.84 
9.92 

6.32 
7.10 
7.60 

B.79 
6.65 
8.09 
7.02 


2.24.  1.13 


9.42 

7.30| 
B.29 
10.70 
6.26 


6.56  3.14 


10.44  6.93 


3.74b  .27 
9.23 

9.01  9,44 


5.29  1.32 


5.74' 
3.64| 
7.67: 
6.23 


7.55: 
3.6lU 
11.32' 


7.06  2.69 


7.08  2.89 


6.80;  2.97 


9.53  1,43 


6,941 
4,13). 
5.49 


5.58 

1,99 

8.31 

2,U8 

4.69 

4,20 

4.94 

1.4T 

9.37 

1.9S 

9.44  5.1s 

.9S 

9.79  5.3; 

2.48 

4.38 

1.57 

4.15 

2.92 

6.05 

2.20 

3.60 

1.9(1 

4,83 

1.19 

3,89 

2.00 

6,99 

l.iq 

8.36  3.2( 


5. 10 
3.40 
3.98 
5.69 


9.61 
2.54- 
2.6<j. 
7.34 


4.24 

4.35 

5.37 

3.21 

3.45 

5.41 

B.21 

4.53 

5.53 

2.90 

8.73 

6.12 

5.91 

4.29 

11.26 

5.BS 

2.34 

5.3  V 

■  21 

1.29 

7.10 

2.77 

4.11 

4.40 

6.83 

3.17 

8.06 

9.8^ 

11.67 

3.79 

4.35 

4.95 

5.26 

3.07 

6.22 

1.74 

2.91 

1.57 

3.28 

3.72 

4.4^ 

4.37 

2.05 

2.69 

3.68- 

2.1( 

2.99 

6.45 

3.06 

2.67 

2.30 

10.06 

E  3.99 

8.55 

3.7; 

4.18 

5.52 

2.91 

10.40 

4.3S 

7.40 

2.40 

6.26  1.1: 


2.20 
3.75 
7.21 

3.37 
3,871. 
5,7li 


l,7B- 
2,82- 
1,38 
1,54 


2,01-  1.5< 


2.B9- 
3.23 


3.1? 
3.44 
1.2:1 

-.-.IS, 

4,63 


1,93-  2.2; 


2. 91 
3.63 
1.93- 


3.7(J 
3.78 
l.7i 


7.77 
1.79 
1,43 
2.41 


1.91E  3.43 


2.4t>-  2.29 


2.78-   1.43  3.21 


3.43 
3.87 
1.42 


3.09 
3.45 
2.75 
3.72 


7,61 
7.94 
7,23 


9,58     5,52     8,81  3.70 


77. J3 
70.40 
68.37 
71.25 
66.30 

67.21  18.94 
79.80  27.58 
75.31 
64.20 
75.52 

69.29 
62.84 
69.68 
76.07 


3.66       .84     7.39     3.47     6,92     1,93     71,01  19.93 


1.03 
1.99 


1.38 
2.04 
1.9B 

2.  B4 
3.62 

4.14 
2.19 
1.61 
2.14- 
1.95 

3.  «7 
2.40- 
2.39- 
l.'l 


3.00 
2.22 
2.91 


2.85 
2.43 
2.86 
1.41 
1.92 

2.94 
1.98 
2.26 
.11 
1,13 

2.66 
.52- 

2.3;. 
1.08 
1.22 

3.54 


1.10 
2.69 

1.6n 
.93 

.97- 
1.63 


3.77.  .29  7.63 
4.49  t.lB 
4.91     1.38     7. 98 


2.46 
2.56 


63     7.61  1.81 


l.OC  3.49- 


6.16 
9.30 
7.73 


8.10 
8.06 
8.08 
11 .44 
6.97 

6.16 
8.72 
7.99 
7.72 


63.34  10.13 
63.40 

66.11  13.06 
67.08 


74.66 
69.83 
63.49 
64.26 

69.81  10.79 

73.07 
64.99 
67.74 

76.22  22.14 
66.20 

69.09 

69.27  13.66 
69.69  13.50 
78.12 


82     8,02     2. 87 


1.03E  6.19 


6,15  2,89 


8,20 
4.05 
9.82 


6.59 

5.38 
5.90 
7.97 
7.66 
6.82 


74.39 
66.76 
95.04 
74,32 
62.90 

76.61 
77.39 

70.31  15.12 
66.87  11.67 
73.20 

75. B7 
75.73 

ei.3e 

72.91 
79.76 

76. oJ 
76.5^ 
52.16: 
62.6ll 
68.84: 

67.29: 

60.76!  7.12 
76.29, 
6I.49I 
66.47 

,  69.09 
f  72.62 

76.09 

61.68 


10.181 
6,98' 
9.23; 


2.47  72.17 


64.96  10.57 
69.31 
63.60 

66.33 
99.36 
69.29 
66.80 
69.72 

60.49 
2.61^  97.70  6.73 
66.64 


S««  R*l«r*oc«  NolM  PoUowlng  Suilon  Ind«K 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


tLABtHA 
1973 


Z.Ti 
3.76 


OlDEVILLE 
DELTA 
HEFLIN 
HICMTOHER 
JORDAN  DAH 

LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 
□PELIXA 

rockforo  2  nnu 
rock  mills 

thurloh  dam 

WADLEY 
WETUMPKA 


DIVISION 
PRAIRIE 


5.11: 
>.i2 
7,02) 
6.631 
5.8* 


6.91'  1.66 


COBA 

DAYTON   I  N 

DEMOPCLIS   LOCK   AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLF 
LIVINGSTON  2  SW 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  3  SW 

MILSTEAO 
HINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WSD  AP 
ORRVILLE 
PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELHA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 


ABBEVILLE   1  NNW 

;  9.061 

ALBEkTA 

'.65' 

ANDALUSIA  1  NW 

3. It 

ATMURE 

4.31 

BEATRICE   1  E 

5.53, 

: 

BRANTLEY 

5.18 

.42 

8REWT0N  3  SSE 

!.07i 

.42 

BPUNDIDGE 

A. 991 

.67 

CAMDEN  3  NM 

A.55i 

CHATOM  3  N 

2.75 

CLAIBORNE 

3.03; 

CLAYTON 

5.16' 

.48  = 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

9.07' 

4.98 

COTTONTON 

6.63 

ELBA 

5.1a! 

.63 

ENTERPRISE 

7.78 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

6.06' 

EVERGREEN 

5.37 

FRISCO  CITY 

6.01 

1.47 

GENEVA 

10.95 

7.06 

GEORGIANNA 

2.'i0 

CILBERTOWN 

«.23i 

GREENVILLE 

3.27- 

1.45 

HEADLAND 

10.65 

HIGHLAND  HOME 

A.29- 

.57 

KINSTON 

6.*7 

LOUISVILLE 

5.*.0 

HELVIN 

4.33, 

NEWTON 

9.151 

5.24 

OZARK  6  NNH 

5.6«; 

1.53 

PINE  APPLE 

A. 08' 

PITTSVIEW 

5.60 

RIVER  FALLS 

A.02- 

1.17 

THOMASVILI E 

A.50- 

.21 

TROY 

3.91- 

.60 

WALLACE  2  E 

A.:o 

WHATLEY 

'•"! 

»,94 
U.42 
11.87! 
12.20' 

9.87 

8.52 
9.14 
9.96 
12. ei 


10,07 
12,79' 
8,72' 


4,0d-  1.D4 


3.07! 
2.B2' 

2.76r  2.22 


3. 38' 
2.63 
2.65 


12.04 
12.90: 
13.37 
9.43 

11.62. 

EU.67 
10,B4i 
9.31 
11.47 
12.19| 


4.62' 
3.U1' 
2.41 

4.93: 
2.97L  1.97 


8.72  2.70 


9,84  3.6B 


13,50 
14,06! 
10,25, 
12,74 

a. 05' 


lo.isl 


13.03' 
12.59 
14.82 
7.35 
11.61 

12.21 
12.24, 
10.571 


4.77' 
3.49; 
4.321- 


2.321 

e.io 

4.52 


13.00: 
6.331 
.20tia.72: 


.59 
1.54 


3.47-  1.67 


14.051  8.17 
16,22 

7,eoi 

14,97 
11,20  1 
9.2B;  3.46 

13.26 
12.72 
14.85  1 
12.19 
13.84  1 

10.32 
8,09 
15.84 
11.66  e 
15.40  ^ 

10.46 
7.67 
18.01  11,52 
11,57  4,79 
11.20  4 


DIVISION 
GULF 


BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHCPE  NE 
FORT  MORGAN 
GULF   SHDRFS  P  0 


3.60 

3.7ll 

3.00^ 

3.69| 

4.42' 

1.96^ 
4.50! 


3.41-  1.03 


3.40-  1.19 


11.50 
10.57 
8.23 
8.42 
10.94 

11,631 


7,47 
6,31 
7,11' 


9,21 
6.20 
5.25: 

8.05 
5.66 
7.30 


7.65  2.87 
7.66 

8.17  2.97 

9.40 
10.43 

8.69 
10.23 

7.351 


10.41 
10.02 
8.51 
8.34: 


3.54 


8.71 

7.OO1 

7.92I  2.83 
8.D6i 
5.64! 

7.14 
B.16!  2.80 
4.13U 
9.61 
6.36  .90 

6.00 
10.17 
7.50 

6.75  .92 


9.58 

8.60 
8.42 
7.66 
5.69 
B.34 

4.29 
8.36 
10.15 
5.31 
6.78 


9.23 
7.27 
7.82 
7.09 


.21 


^1 

"i 

iff  1.81 


6.9ll 
6.46 
9.22,  3.20 


6,59 
6,16' 
8.72' 
9,63i 


6.09  2.66 


7.60'  3,92 


5,29, 
10,36' 
7.40i 


3.43 
3.10 


4,95  1,26 


9 ,16! 
3.97! 
3.96' 


3.85-  .46 


2.35 
1.48 


3.82  .04 
7.76, 

5.37  1.20 


6.08; 
7,46! 


3.13 
1.86 


7.35  3.67 


3.50- 
4.45. 

4.3ir 


7.50' 
7.69 
11.45' 


6.80  2.95 


5.59 
4.87 
7.96  3 
7.09  2 
2.96-  1.25 


5.66|  1.38 
10.64]  5.44 


6.20 
2.01 
9.71 
4.091- 


5.76 
2.26 
6.44 
7,30 
5,92; 


4,26).  1.59 


2.65-  2.6(4  3-2 
5.3^ 
5.93 
7.32 


2.99 
4.51j- 


6.02 
6.19 

9.99 


B.Od 
6.D4| 


5.7^ 


2.11 
2.47 


1.6- 
3.0; 


4.16 
3.59 

z.oti 

4.2-^ 
5.61 

3.dJ. 


B.ltJ 

sIbb- 

3.5l! 
5.36 


4.0^- 


3.63 
6.3^ 


5.7<; 

6. 16 


1.4^-  4.5C 

3.43-  2.7! 

4.68 
.95 
6.15 

4.41-  1.7! 
E  3.1U-  3.2:|E  5,28- 

8  .OS 
4.9^ 
5.33-  1 
4.03 
6.4i- 


.42     1,191-  2.2: 


.61     7.00  3.59 


6,50, 
3.46: 
3.49 
3.771 
5.36; 


1.6B 
1,571 
1.841 


1.03 
.82 


l.OC 
1.61 
2.71 


.64 
1.27 


5.08-  1.7; 


7.671-  1.22 


7.47[.  1.46 


4.17-  1.02 


4.41! 
6. 61! 
4.30-  2.04 


2.20-  .74 
3.26 
3.6(^ 


3.84 
2.52 
2.67 
1.95 


1.56 

5. Id 
1.6^' 
2.84 
4.53 
1.77 

1.26 


1.22 
1.34 


2.67 
1.25 
2.69 


.51^.  1.36 
1.8 
.4«l-  l.BZ 

2.0^ 

.54I 
4.46  2.26 

.5i 
1.04-  1.09 
3,4^ 

3,1 


1 

2,00- 


,3Bl 
l,4iJ 
1,01 


.3i. 

1.081- 


3.50 
1,42 
5,20 


5,0^ 

4,0^ 
2,63 
4,64- 


1,31 

.4i 

-  1.57 

,5« 

-  1.67 

,55 

iTiz 

-  .9C 

.67 

2.01 

1.00 

1,89 

.39 

-  1.85 

.ec 

.40 

-  1.36 

1.2E 

.04 

-  1.39 

.17 

.66 

.00 

-1.97 

1.42 

.86 

3.63 

1.06 

.46 

-  1.00 

.36 

.57 

-  1.06 

1:11 

.04 

.331 

-  1.79 

.53 

.61 

-  1.93 

2.57 

1.63 

-  .23 

10.13  3.05 


10.19  3.76 


2.15 
1.79 
1.26- 
3.75 


9.46! 
E  7,10, 
7,39 
4,171 


6.12  1.21 


6.311 
4.25L 


4.68  1,33 


1,73 
1,2s 


6.86 
:  6.94 

7.29 
10.27! 
13.36 


3.5^ 


63.92,  11.32 

64.56! 

66.37' 

63.11 

61.66| 

6O.47I 

61.72  II.S3 
67.87 
69.23 
63.91 

61.86 
61.49 

58.78  7.35 


71 .97 
E  78.50 

70.95  20.70 
69.}3> 

74.60  22.43 

66.75 
76.69 
59.40 
64.34 
61.59 


6.06'  3.03 
E  3.911  ■ 
3.70|-  l.ll 

5.24j 

5.35 
4.21- 
3,78 
4,97 
5,19! 

5,63! 


52.38 
58.62 
56.46 

63.64{ 

70.92 

64.27  12.73 
61.56 

63.52  12.26 
70.75! 


4.0^ 


5.50 
3.6^ 


6. Ill  2.27 


.85 
.92 
1.14 


9.26 
4.09. 
9.02 

4.73 
6.  17 
3.9lL 
9.00 
6.06 

7.42 


7.29 
S.31 
4.44- 


1.34 
1.12 


2.39  = 
.07 
.24  = 


72.96 
63.54 
70.96 

E  64.25 

68.56  14.23 

76.48  15.64 

55.75  3.67 
E  61.37 

69.23 

66.45' 

44.26*10.07 
60.49|  6.69 

64.36  9.63 

89.24 
49.19 
81.84 

68.71  9.98 
61.62  27.35 

68.21 
70.18 

65.73  7.J7 
73.43 

67.76  12.04 

72.94 
50.65 
70.91 

73.30  24.26 
66.61  14.43 

56.16 
50. 16 

70.24  10.40 
65.98  9.19 
57.48  3.29 


71.12 
68.09 


4.57-  .89 


Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

1  Highest 

B 
O 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  oi 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

24  or  below 

28 '  or  below 

32  or  below 

 —  

Dale 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

To 
d 

Temp. 

Dale 

|Temp.  1 

Date 

|Temp. 

Date 

© 
Q 

[Temp. 

Dale 

Temp 

a 
Q 

Temp. 

•      *  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

95 

B-au 

10 

12-22 

2-17 

15 

2-21 

20 

4-11 

22 

4.11 

22 

4-13 

32 

11-  1 

31 

11-10 

26 

U-U 

22 

12-11 

15 

12-11 

15 

297 

293 

21* 

213 

202 

BELLE  MINA  2  N 

91. 

B-29  + 

14 

1-13 

1-13 

14 

2-17 

17 

2-21 

23 

4-11 

26 

4-11 

28 

11-  6 

30 

11-10 

26 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-22 

15 

343 

297 

293 

213 

209 

F4LKVILLE    1  E 

96 

9-  9 

12 

12-23+ 

1-14 

14 

2-18 

18 

2-22 

24 

4-11 

25 

4-11 

25 

U-U 

12-11 

1 8 

12-22 

12 

296 

213 

209 

FLORENCE 

96 

7-28 

a 

2-17 

2-17 

8 

2-22 

17 

4-11 

22 

4-11 

22 

4-13 

29 

10-18 

32 

11-  6 

26 

U-10 

21 

12-11 

16 

12-11 

16 

297 

292 

213 

209 

188 

HUNTSVILLE   USD  AP 

93 

8-30* 

16 

12-22+ 

1-13 

16 

2-17 

19 

2-21 

23 

2-22 

26 

4-11 

30 

11-10 

29 

11-11 

26 

12-11 

23 

12-21 

19 

12-22 

16 

343 

307 

293 

262 

213 

MAO  I  SON 

95 

8-2B 

13 

12-22 

2-17 

16 

2-17 

16 

2-21 

22 

4-11 

26 

4-11 

26 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-11 

22 

12-21 

19 

12-22 

13 

308 

307 

293 

213 

213 

MOUlTQN  2 

97 

9-  8 

14 

12-22+ 

2-17 

16 

2-18 

20 

2-22 

24 

4-11 

26 

4-11 

26 

11-  6 

31 

11-10 

25 

12-11 

20 

12-U 

20 

12-2  2 

14 

308 

296 

292 

213 

209 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

96 

7-27 

13 

1-13 

2-17 

16 

2-17 

16 

2-22 

23 

4-11 

28 

4-11 

28 

11-10 

3 1 

12-  7 

2  6 

12-U 

22 

12-21 

16 

NONE 

307 

240 

213 

NEW  MARKET  ? 

10 

1-12 

2-17 

15 

2-18 

19 

4-11 

23 

4-11 

23 

4-14 

31 

12-  fl 

24 

12-10 

20 

15 

297 

295 

241 

RED  BAY 

97 

8-11 

2-17 

14 

2-17 

14 

2-22 

22 

4-11 

26 

4-11 

26 

11-10 

28 

U-IO 

28 

12-  7 

22 

12-11 

20 

16 

297 

288 

213 

213 

REDSTONE  ARSENAL 

98 

8-28 

12 

12-22 

1-13 

13 

2-17 

19 

2-23 

24 

4-11 

25 

5-16 

31 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

12-10 

21 

12-11 

18 

12-21 

15 

342 

297 

290 

209 

174 

RUSSELLVILLE  2 

95 

7-24 

11 

12-23+ 

2-16 

14 

2-22 

20 

4-11 

22 

4-11 

22 

4-12 

32 

11-10 

26 

U-lO 

26 

U-U 

24 

12-11 

17 

12-21 

16 

306 

292 

214 

213 

212 

WATERLOO 

*        *  • 

97 

8-11 

10 

2-17 

2-17 

10 

2-22 

16 

10-1» 

31 

11-  6 

27 

U-IC 

21 

12-11 

16 

12-11 

16 

297 

292 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

94 

8-27 

13 

12-22 

2-17 

16 

2-17 

16 

2-21 

24 

4-11 

27 

4-11 

27 

11-  6 

32 

11-10 

26 

12-10 

23 

12-21 

18 

12-22 

13 

308 

307 

292 

213 

209 

BESSEMER  3  SSW 

94 

7-23 

15 

12-22+ 

1-13 

15 

2-17 

19 

2-22 

24 

4-11 

28 

4-11 

26 

11-10 

30 

U-U 

28 

12-  7 

24 

12-21 

19 

15 

343 

307 

268 

214 

213 

BIRMINGHAM  MSO  AP 

95 

9-10 

14 

1-13 

2-11 

15 

2-17 

17 

2-22 

24 

4-11 

26 

4-11 

26 

11-10 

25 

11-10 

25 

12-  8 

24 

12-21 

20 

12-22 

15 

314 

307 

289 

213 

213 

BRIDGEPORT 

2-19 

12 

2-20 

19 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-14 

30 

- 

- 

GUNTERSVILLE 

94 

9-  9+ 

2-17 

19 

2-21 

24 

4-11 

28 

4-11 

28 

11-10 

31 

12-  8 

28 

12-1 1 

23 

293 

241 

213 

ONEONTA 

98 

9-10 

12 

12-22+ 

2-11 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

4-11 

25 

4-11 

25 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-  G 

21 

12-22 

12 

12-22 

12 

314 

304 

290 

213 

213 

SAINT  BERNARD 

95 

9-10* 

7 

12-22 

2-17 

14 

2-21 

18 

4-11 

22 

4-12 

26 

4-12 

26 

11-  6 

31 

U-10 

24 

11-10 

24 

12-U 

15 

12-11 

15 

297 

293 

213 

212 

208 

SAND  MT  SLJ8STA  AU 

93 

9-  9+ 

14 

12-22+ 

2-17 

15 

2-18 

20 

2-18 

20 

4-11 

25 

4-11 

25 

U-  6 

30 

11-10 

25 

12-  8 

22 

12-21 

19 

12-22 

14 

308 

306 

293 

213 

209 

SCDTTSBORD 

95 

8-29+ 

13 

12-23+ 

2-17 

16 

2-21 

20 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-14 

32 

11-  6 

32 

11-10 

26 

24 

12-U 

16 

16 

297 

293 

241 

213 

206 

VALLEY  HEAD 

93 

9-  9+ 

7 

12-23+ 

2-21 

16 

2-22 

17 

4-11 

21 

4-14 

26 

5-  5 

32 

10-18 

26 

10-16 

26 

11-10 

20 

11-10 

2C 

1 1 

293 

261 

213 

1 8T 

166 

*        •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALIC6VILLE 

95 

8-13 

13 

1-31 

2-17 

16 

2-19 

19 

2-22 

23 

4  11 

25 

4-29 

32 

12-  6 

24 

12-11 

17 

12-22 

16 

308 

295 

287 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

97 

7-  5 

15 

2-18 

2-18 

15 

2-16 

15 

2-16 

15 

2-22 

27 

4-12 

31 

11-10 

29 

11-11 

28 

12-  6 

23 

12-21 

20 

NONE 

306 

293 

262 

212 

CENTREVILLE 

99 

9-10 

1-13 

16 

2-18 

20 

2-21 

24 

2-24 

26 

4-11 

29 

Clanton 

94 

8-29+ 

15 

12-22+ 

1-13 

IS 

2-17 

IS 

2-16 

23 

4-11 

28 

4-11 

26 

11-10 

32 

11-11 

27 

12-11 

24 

12-22 

15 

12-22 

15 

343 

306 

296 

214 

213 

DOUBLE  SPRINGS 

95 

8-10 

12 

12-23+ 

2-16 

16 

2-18 

16 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-12 

32 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-11 

18 

12-11 

16 

12-22 

12 

307 

296 

244 

213 

212 

FAYETTE 

97 

8-12  + 

15 

1-13 

1-13 

15 

2-18 

17 

2-22 

22 

28 

4-13 

32 

10-30 

32 

U-lO 

24 

11-10 

24 

12-21 

20 

12-22 

16 

343 

306 

261 

212 

200 

HALE YV 1 LLE 

94 

8-  8+ 

13 

2-17 

2-18 

15 

2-18 

15 

2-16 

15 

4-11 

26 

4-11 

26 

1 1-10 

27 

11-10 

27 

12-11 

21 

12-21 

16 

12-21 

16 

306 

306 

296 

213 

213 

HAMILTON  3  S 

95 

8-12 

11 

12-23+ 

2-23 

16 

2-23 

16 

4-12 

23 

4-12 

23 

4-13 

30 

10-30 

32 

11-10 

26 

U-U 

24 

12-11 

16 

16 

291 

291 

213 

212 

200 

JASPER  *  N 

94 

9-10 

12 

12-22+ 

1-31 

15 

2-21 

20 

2-23 

24 

4-11 

25 

4-12 

29 

1 1-  IC 

29 

11-11 

12-  E 

24 

12-U 

1 E 

12-22 

12 

32! 

214 

212 

PRATTVILLE 

96 

7-23 

18 

1-30+ 

NONE 

1-30 

16 

2-17 

2 1 

4-11 

26 

4-12 

32 

11-11 

32 

12-  8 

26 

12-U 

22 

12-22 

19 

NONE 

326 

29T 

241 

213 

THDRSBY   EXP  STATION 

92 

6-26  + 

NONE 

2-17 

19 

2-17 

19 

_ 

10-30 

32 

U-U 

28 

- 

. 

- 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

95 

8-11  + 

18 

1 2-22 

NONE 

2-17 

20 

2-17 

20 

2-21 

26 

4-11 

31 

11-U 

31 

12-  7 

27 

12-11 

22 

12-22 

18 

NONE 

306 

297 

289 

214 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

95 

7-24 

19 

1-14 

NONE 

2-12 

20 

2-18 

21 

2-22 

26 

4-12 

31 

12-2] 

23 

12-23 

NONE 

306 

314 

306 

2  8^ 

VERNON 

•       *  * 

98 

9-10+ 

12 

1-13 

2-17 

15 

2-22 

20 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-12 

30 

10-30 

32 

11-10 

27 

12-  ' 

24 

12-U 

18 

12-22 

13 

292 

240 

213 

201 

EASTERN  VALLEY  0<. 

ANNISTON  FAA  AP 

97 

7-23+ 

16 

12-22+ 

1-13 

16 

2-17 

19 

2-21 

23 

4-11 

28 

4-11 

28 

11-10 

31 

12-  8 

24 

12-  i 

24 

12-22 

16 

12-22 

16 

343 

306 

290 

241 

213 

CALERA   2  SM 

97 

9-  9+ 

10 

12-22 

2-17 

15 

2-22 

20 

2-23 

24 

4-11 

25 

4-12 

32 

10-30 

32 

12-  7 

28 

21 

12-U 

19 

15 

307 

292 

268 

240 

201 

CENTRE  5  SK 

99 

9-10 

13 

12-22+ 

2-17 

16 

2-21 

16 

2-24 

24 

4-11 

25 

4-12 

31 

10-18 

32 

11-  6 

26 

22i  12-U 

20 

12-2i 

13 

30E 

293 

260 

209 

169 

CHILDERSBURC  HTR  PLANT 

96 

9-  9+ 

12-22+ 

1-30 

16 

2-17 

1 9 

2-21 

4-11 

4-12 

32 

1 1-10 

30 

U-U 

25 

1 2  -  { 

21 

12-22 

14 

12-2; 

14 

326 

306 

290 

214 

212 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

96 

9-10 

15 

1-14  + 

1-14 

15 

2-18 

16 

2-22 

22 

4-12 

26 

4-12 

26 

11-10 

26 

U-10 

28 

1 2-  IC 

24 

12-21 

17 

NONE 

306 

291 

212 

212 

PELL   CITY   I  NNE 

95 

9*10 

12 

12-22+ 

2-18 

12 

2-18 

12 

2-22 

21 

4-12 

26 

4-13 

30 

11-10 

2a 

U-lO 

28 

U-U 

24 

12-22 

12 

12-22 

12 

307 

307 

262 

212 

211 

SYLACAUOA  *  NE 

95 

9-  8 

12 

12-22 

2-11 

16 

2-16 

20 

2-22 

24 

4-11 

27 

4-12 

30 

10-3( 

31 

12-  < 

2i 

12-  E 

23 

12-11 

1! 

12-22 

12 

314 

29! 

289 

239 

201 

T  A  1  1  &  nF  R  A 

*         •  * 

96 

6-11 

14 

1-13 

2-19 

16 

2-2  1 

18 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-29 

32 

12-  E 

22 

12-11 

NONE 

241 

240 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

96 

7-24 

16 

1-13 

1-13 

16 

2-17 

16 

2-16 

2 1 

2-21 

25 

4-11 

29 

11-10 

29 

U-U 

26 

12-U 

20 

12-11 

20 

NONE 

297 

296 

263 

213 

ASHLAND 

94 

14 

1-30 

2-18 

15 

2-18 

15 

2-19 

23 

4-11 

26 

4-12 

31 

11-10 

30 

12-  7 

28 

12-1) 

21 

12-22 

15 

12-2; 

15 

307 

307 

295i  240 

212 

CAMP  HILL   2  NW 

95 

7-24+ 

14 

2-11  + 

2-12 

15 

2-18 

18 

2-21 

24 

4-12 

26 

4-12 

28 

10-30 

31 

U-U 

26 

12-1] 

23 

12-22 

15 

15 

313 

307 

293 

213 

201 

HEFL IN 

97 

7-  3 

9 

1-13 

2-18 

16 

2-24 

20 

4-11 

22 

4-12 

26 

4-12 

26 

10-18 

31 

11-10 

24 

24 

U-U 

20 

10 

307 

260 

213 

212 

169 

LAFAYETTE 

95 

7-24+ 

12-22+ 

1-13 

15 

2-17 

17 

2-2 1 

23 

4-11 

27 

4-11 

27 

11-10 

26 

11-10 

26 

12-1] 

22 

12-22 

15 

12-22 

15 

343 

306 

293 

213 

213 

MARTIN  DAM 

96 

7-30 

20 

1-30 

NONE 

1-30 

20 

2-17 

22 

2-16 

28 

4-12 

32 

11-12 

32 

12-U 

27 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

306 

296 

214 

OPE  L I K A 

95 

7-  5  + 

1 2 

2-11 

2-12 

15 

2-16 

20 

2-16 

20 

4-11 

27 

4-12 

3 1 

11-10 

31 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

12-22 

17 

NONE 

308 

307 

286 

234 

212 

ROCKFORO  2  NNH 

96 

7-24 

15 

12-22+ 

2-17 

16 

2-19 

18 

2-21 

24 

4-11 

27 

4-11 

27 

11-10 

26 

1 1-10 

28 

24 

12-22 

15 

12-22 

15 

306 

290 

213 

213 

ROCK  HILLS 
•       •  • 

96 

7-30+ 

13 

1-13 

2-11 

16 

2-19 

20 

2-21 

22 

4-11 

26 

4-12 

30 

11-  2 

32 

U-U 

25 

12-1( 

24 

12-U 

20 

12-22 

15 

314 

295 

292 

214 

204 

PRAIRIE  06 

DAYTON   I  N 

95 

8-12+ 

_ 

NONE 

2-11 

20 

2-18 

24 

2-23 

26 

4-11 

30 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

94 

17 

12-23 

NONE 

1-31 

20 

2-18 

24 

2-23 

26 

4-12 

32 

12-  1 

32 

12-  6 

26 

12-11 

24 

12-22 

18 

NONE 

325 

296 

286 

233 

GAINESVILLE 

92 

8-12^ 

16 

NONE 

1-30 

20 

2-18 

22 

2-18 

22 

4-11 

31 

11-10 

32 

12-  6 

25 

12-11 

22 

12-21 

20  12-22 

16 

325 

296 

293 

213 

CREENSBORO 

95 

8-  9+ 

17 

12-22 

NONE 

2-17 

20 

2-17 

20 

2-22 

25 

3-18 

32 

11-10 

32 

12-  7 

26 

12-10 

21 

12-20 

20 

NONE 

306 

296  286 

237 

HAYNEVILLE 

17 

12-22 

NONE 

2-18 

23 

2-18 

23 

4-11 

31 

12-  6 

25 

12-11 

23 

12-22 

17 

NONE 

296/  293 

LIVINGSTON  2  SH 

96 

9-10+ 

14 

12-22 

1-13 

16 

2-11 

16 

2-17 

22 

4-11 

27 

4-11 

27 

10-30 

32 

U-U 

27 

12-  8 

22 

12-11 

18 

12-22 

14  343:  303 

294 

214 

202 

MARION  JUNCTION  2  NE 

93 

8-29+ 

17 

12-22 

NONE 

1-31 

20 

2-18 

22 

2-22 

27 

4-11 

30 

11-11 

30 

12-  8 

25 

12-  9 

24 

12-22 

17 

NONE 

214 

HINTER  3  NM 

91 

7-24+ 

20 

12-23+ 

NONE 

NONE 

2-18 

23 

2-16 

23 

1  2-23 

29 

12-  7 

30 

12-  6 

24 

12-  8 

24 

12-22 

20 

NONE 

343 

293  293 

287 

HONTCOMERY  WSO  AP 

95 

7-29  + 

20 

12-22+ 

NONE 

1-13 

20 

2-17 

23 

2-17 

23 

32 

11-12 

31 

12-  8 

26 

12-11 

24 

12-22 

20 

NONE 

2971  294 

261 

SELHA 

96 

8-11  + 

19 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

2-17 

23 

2-17 

23 

2-21 

32 

U-U 

31 

12-  8 

25 

12-22 

21 

NONE 

NONE 

308  294 

263 

UNION  SPRINGS 

96 

7-28+ 

13 

2-11 

2-11 

13 

2-12 

16 

2-le 

23 

2-23 

26 

4-11 

31 

11-11 

32 

12-  8 

26 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

313 

307 

2SR 

214 

Se«  R«ler«nc«  Nolei  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1973 


Station 


CUASTAL  Plain 


ANDALUSIA  1  NW 
ATMnRE 

BEATRICE  1  F 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

CAHREN  3  NW 
CHATQM  3  N 
CLAVTON 
ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVER0R6EN 
FRISCO  CITY 
GENEVA 
GILBERTDWN 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
OZARK  6  NNW 
PITTSVIEW 
THDMASVILLE 

TROY 
WHATLEY 


BAY  NINETTE 
CODEN 

F4IRH0PE  2  NE 
FORT  MORGAN 
MOBILE  WSO  AP 

ROBERTSDALE  1  E 


98 

7-12 

98 

7-17 

95 

7-30* 

102 

7-17 

97 

8-  1 

6-  12 

7-  26* 


7-23* 


7-17t 
7-19* 

6-  30* 

7-  l7t 
7-18 


2-11 
2-U 

2-11 
2-11 

1-30- 

1-  13 
12-22- 
12-23+ 

2-  U 

2-U 
2-11 

12-22 
12-22- 

12-22 
12-22 
2-11 
2-12- 

1-  13 

2-  11 
2-11 


2-10-f 
1-13 
1-13 
12-22 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


2-U 

NONE 

2-12 
2-U' 

1-  30 

NONE 
NONE 
NONE! 

2-  12 

NONEl 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


2-12  15 

NONE 


NONE 
2-U  14 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 


10 

2- 

12 

18 

2- 

11 

17 

15 

2- 

12 

15 

16 

2- 

11 

16 

15 

2- 

17 

18 

2- 

11 

19 

2- 

17 

20 

2- 

11 

19 

15 

2- 

12 

15 

2- 

12 

18 

2- 

11 

17 

2- 

11 

19 

2- 

12 

IB 

20'  or 
below 


NONE 
2-12  20 


2-18'  20 
2-12  19 


2-11,  17 
2-Ui  U 


NONE 
1-U  20 
NONE 


24°  or 
below 


2-18  23 

Z-H\  17 

2-17!  23 
2-12j  24 

2-17  18 
2-18  23 
2-18  23 
2-17  23 
2-17  22 

2-12  18 
2-17  24 

2-ll|  19 
2-18  22 

2-12!  2» 
2-18;  21 

2-23  22 
2-le  23 

2-17  22 
2-22  24 


2-U  23 
2-11  24 
2-11  24 
2-11!  24 


28'  or 
below 


2-24  27 
2-17  27 

2-25|  28 
2-22!  27 

4-11  26 
2-19  28 
2-lB  23 
2-18;  25 
2-22;  26 

2-23!  28 
2-22j  28 

2-22;  25 
2-23  27 

2-18  25 
2-22  26 

4-11  28 
2-23  28 

2-221 28 
4-ui  26 


2-17  26 

2-17  26 

2-17  28 

2-11  24 

2-17  26 


32"  or 
below 


4-11 
4-11 


30 


4-12  32 

4-11  30 

4-11  32 

2-22  29 

4-11  30 

4-11  31 
4-11  31 

4-11  29 
4-11  30 

2-22  32 
4-U!  31 

4-12' 30 
4-11  30 

4-U  30 
4-11,  26 


2-17  26 
2-17  26 
2-17j  30 
2-18  31 


First  fall  minimum  of 


32  or 
below 


10-30  32 

12-  8  27 

12-  6  30 

10-30  29 

10-30  30 

10-29  31 
-11  31 
-11  32 
-3d  32 
-11  26 

-It  32 
-29  32 


-111  30 
-29j  32 


12-  8'  29 
U-ll  29 
U-U  31 
10-30  28 
U-U:  30 

12-  26 
10-30  30 


12-  a  26 

12-  d  28 

12-  8  28 

12-  8  28 


28  '  or 
below 


12- 
12-  6  27 
12-  6  25 

U-U  27 

U-U|  27 

U-U  25 

12-  6  24 

12-  6  27 

12-  6  27 

U-U  28 


6'  26 
8'  25 


6|  24 
25 


12- 


12-Ul  25 
12-  8! 
12-  b:  2  7 
10-301  26 
12-  T 


26 
7|  24 


6  26 
B  26 


24  "or 
below 


12-U  21 
12-11  24 

12-181  24 
12-11'  20 
I2-III  21 

12-  8 
12-  8 
12-U  24 
12-21|  24 
12-11  24 

12-u'  23 
12-11  22 

12-  8|  24 
12-U  23 

12-22  21 
12-  6 

12-22,  20 
U-U,  24 
12-  e>  23 

1 

12-U  21 
12-  7*  24 


12-21 
12-  9 
12-22 

NONE 

12-21 


20°  or 
below 


12-22 
12-22 


12-U 
12-22 


17 


12-  6  20 
12-22  20 
12-22  19 
12-22!  19 
12-22|  19 

12-22!  19 
12-22  20 

12-221  17 
12-22'  18 

NONE 

12-22  IB 

12-22  20 

12-16  19 

12-21  20 

12-22  18 
NONE 


NONE 
12-17  19 
NONE 


NONE 
NONE 


16"  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
12-22 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE] 
NONE 
NDNEj 

none' 

NONE 
NONE 
NONE; 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


313 
313|  293 


202 
241 

202 
202 

200 
214 
214 
281 
214 

214 
232 

214 
232 

269 
214 

201 
214 

241 
202 


294 
294 
294 
293 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMA 
 1.973 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septe 

mber 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

;  Depth 

Time 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extreme! 

AUBURN  iORONQMV  PARM 

I 

48 

2 

64 
34 

48.2 

68 
34 

61 

7 

80 
41 

69.1 

90 
43 

73.7 

93 
53 

84 

5 

106 
68 

87.4 

106 
71 

69.4 

104 
70 

83.6 

loo 

63 

73.3 

91 
47 

60 

9 

60 
42 

49 

9 

69 
34 

68.4 

106 
34 

48 

6 

62 
35 

48.6 

69 

37 

61 

7 

77 
45 

69,1 

85 
46 

73,2 

89 
57 

83 

2 

99 
71 

66.4 

101 
76 

84,3 

98 
74 

63.0 

99 
69 

73.1 

86 
52 

60 

H 

74 
47 

SO 

3 

66 
37 

66.2 

101 
35 

S 

46 

5 

58 
34 

46.2 

63 
34 

58 

7 

70 
44 

62,3 

78 
47 

70.8 

82 
94 

80 

4 

91 
71 

83,4 

9* 

70 

62,1 

9i 
75 

81.5 

69 
73 

72.0 

66 
94 

59 

7 

76 
47 

48 

9 

61 
37 

66.  C 

94 
34 

Enterprise  3  Nw 

4 

51 

3 

63 
36 

50.6 

66 
3t 

62 

3 

74 
49 

65.0 

78 
49 

72.2 

89 

58 

79 

6 

86 
69 

62.3 

92 
75 

61.0 

90 
72 

76,8 

67 
69 

71.4 

64 
96 

62 

9 

73 
52 

51 

7 

65 
40 

67.4 

92 
36 

HEAOLANO 

k 

51 

3 

67 
40 

49.7 

62 
39 

61 

0 

77 
49 

62,7 

72 
55 

77.6 

101 
60 

83 

5 

97 
70 

66.6 

103 
75 

69,5 

98 
76 

81,4 

95 
71 

74.0 

68 
94 

61 

9 

79 
47 

103 

PITTSVIEW 

4 

50 

4 

69 
39 

48,2 

65 
36 

59 

2 

76 
47 

62.5 

78 
48 

70.6 

87 
96 

81.5 

96 
70 

85.8 

100 
70 

83.4 

97 
70 

80.6 

92 
67 

73.1 

87 
96 

62 

4 

79 
49 

92 

5 

65 
41 

67.5 

100 
36 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

AUBURN  AGRONOMY  FARM     :     CHESTERFIELD  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN. 
ENTERPRISE  3  NW  :     ORANGEBURG  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN. 

HEADLAND  :     DOTHAN  SANDY  LOAM,   BARE.      SLOPE  UNKNOWN. 

PITTSVIEW  :      IZAGORA  FINE  SANDY  LOAM,  BARE. 


See  Rolercnce  Notes  Following  Station  Index 


-  7  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  Alabama 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.03B 
1125 

2.39B 

116* 

3.78B 
.15 
761 

4.378 
575 

5.47 
656 

5.90 
412 

5.59 
-  1.06 
168 

4.908 
-  1.81 

108 

4.378 
.92 

102 

3.638 
.26 

171 

2.268 
.25 
490 

662 

6416 

«       *  * 

PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.B6B 
1660 
55.6 
'•0.6 

2.85b 
1655 
61.0 
♦  0.5 

4.858 
1220 
71.5 
53.5 

4.598 

877 
75.9 
52.6 

6.818 

760 
e'i.6 
61.4 

6.518 

891 
93.4 
70,2 

7.01 
*89 
97.7 
73.9 

6.11 
668 
92.9 
71.9 

♦  .44 

418 

Be. 3 

70.6 

3.93 
320 
80,4 
61,1 

2. 798 

601 
69.2 
50,8 

2.278 
1704 
58,6 
41,2 

55.02 
11863 
77.4 
57.4 

*       *  * 

GULF  08 

FAIRHGPE   2  NE 

EVAP 
DEP 
MAX 
MIN 

2.14B 

.19 
62.0 
46.5 

2. 618 

.27 
67.8 
♦  5.0 

2.86B 

.90 
78.5 
59.3 

4.598 

.36 
85.3 
60.3 

6.10 
.  17 
9*,0 
68.2 

6.728 
.50 
100.9 
75,4 

6.02B 
.18 
100.8 
76.8 

5.09B 

.70 
97.6 
74.6 

4.18B 

.29 
92. S 
73.8 

3.9SB 

'18 
86.7 
62,7 

2.458 

.05 
77,7 
58.3 

2.078 

.44 
6li8 
47.3 

48.78 
.63 
63.8 
62.4 

See  Reference  Notes  Following  Slahon  Index 


STATION  INDEX 


Alabama 

1973 


Station 

Index  No. 

n  No. 

County 

Drainage  |  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation  | 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
durir 

ned 

osed 

g  yr- 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Divisio 

Month 
I  opened  ^ 

Month 
closed  1 

ABBEVILLE   1  NNW 

0006 

07 

HENRV 

31 

35 

o  3 

465 

£U 

2 

L 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

c 

ALBERTA 

OlAO 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

33 

2 

c 

ALBERTVILLE   2  SE 

01<rB 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

48 

48 

2 

3 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

57 

85 

57 

660 

5 

5 

c 

3 

ALICevlLLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

16 

34 

2 

3 

ANDALUSIA   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

66 

30 

260 

36 

36 

2 

3 

ANNISTQN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5 1 

599 

27 

27 

2 

3 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

34 

04 

87 

13 

500 

36 

2 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

\  \ 

33 

15 

85 

50 

1060 

17 

17 

1 
1 

o 
£ 

3  ^ 

ASHVILLE  4  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

33 

AAi 
oo 

590 

56 

2 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

19 

19 

1 

2 

3 

ATMDRE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

10 

10 

Mnv/ 
nu  V 

CCD 

be  r 

1 

2 

3  C 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0<t30 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652i 

G 

AUTAUCAVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

\ 

32 

28 

86 

4 1 

200 

33 

z 

BANKHEAD  LUCK  AND  DAM 

0505 

03i  TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

18 

10 

35 

\ 

2 

3 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

49 

55 

1 

2 

3 

BEATRICE    1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7 

7 

2 

3 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

n  1 

1  T  MP  ^TflM  F 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

25 

25 

1 

i 

£ 

BERRY 

0748 

\)s 

FAYETTE 

33 

4Q 

87 

36 

452 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

2  2 

87 

0 1 

540 

19 

22 

1 
i 

9 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

i 

32 

39 

86 

kZ 

420 

35 

2 

BIRMINGHAM  WSD  AP  R 

0831 

02 

ICCCBDCnU 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

36 

36 

I 

2 

i  C 

BOAZ 

0957 

02 

M  A  D  C  U  A  1  1 

nAKinALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

331 

2 

c 

BRANTLEY 

1069 

07 

/*  D  r  kl  C  l_l  A  1  1 

LKENbHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

17 

44 

2 

3 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

CCrAMDTA 

bdt  Ant)  1  A 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

56 

59 

1 
i 

o 
«. 

3 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

67C 

19 

78 

\ 

2 

3 

BROOKWDDD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

13 

2 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

44 

2 

CALERA  2  SW 

1288 

O't 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

18 

74 

i 

£ 

3 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WI LCUX 

1 

OC 

02 

87 

20 

225 

13 

13 

1 

2 

9 

CAMP  HILL   2  NW 

1324 

05 

tai  I  AfinnCA 
1 ALLAPUU3A 

U 

32 

50 

85 

41 

680 

25 

25 

1 

2 

3 

CARPQN  HILL 

1377 

n  'Jl 
vs 

U  A  1      B  P 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

35 

2 

CENTRE   5  SW 

1512 

04 

LncKUKcb 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

18 

18 

2 

3 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

57 

57 

1 
i 

5 

3 

CHATQM  3  N 

1566 

07 

uacutkitthw 
WAon 1 1  UN 

13 

31 

30 

88 

285 

25 

25 

1 

C 

3 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

162C 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

418 

17 

17 

1 
1 

a 

« 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

22 

2 

CLANTON 

1694 

03 

CH  T 1  TON 

7 

32 

51 

86 

38 

560 

81 

61 

1 
i 

2 

3 

CLAYTON 

1725 

U  1 

31 

53 

85 

9  R 
C  w 

596 

18 

46 

1 
i 

£ 

3 

CODFN 

1  0  u  ^ 

08 

MOB  I L  E 

30 

23 

88 

1  "Si 

12 

17 

17 

1 
1 

C 

3 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

U 

85 

56 

250 

51 

I 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0 1 

r  n  1  Q  c  D  T 
L  UL  D  C  K 1 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

COLLlNSVlLLE 

1849 

02 

n  C     1/  A  1  Q 

Uc  KALd 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

36 

2 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

3 1 

17 

85 

07 

85 

31 

X  NAC 

CORDOVA 

1 94C 

03 

WALKER 

33 

46 

87 

11 

334 

71 

C 

COTTQNTON 

1974 

07 

RUSSELL 

: 

32 

09 

85 

04 

217 

15 

2 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

34 

2 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

61 

2 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

DAYTQN   I  N 

2 1 8  £ 

06 

MARENGO 

32 

22  87 

38 

230 

26 

34 

1 
1 

2 

3 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

1030 

17 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

23 

23 

17 

1 

2 

34 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

17 

17 

1 

2 

3 

ELBA 

?  S77 

07 

COFFEE 

IC 

31 

25 

86 

04 

195 

46 

2 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

292 

34 

2 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

8 

8 

I 

2 

3  CG 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

273C 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

21S 

7 

7 

1 

2 

3 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

13 

13 

1 

2 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

2613 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

56 

56 

56 

1 

2 

34 

FALKVILLE   1  E 

2640 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

17 

35 

1 

2 

3 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

491  365 

39 

48 

1 

2 

3 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

18 

18 

1 

2 

3 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

25 

33 

1 

2 

3  C 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

32 

2 

C 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

25 

44 

1 

2 

3 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565j  21 

w 

1 

2 

3 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130  16 

1 

2 

3 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

4! 

500 

33 

2 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

llOi  36 

♦  9 

1 

2 

3 

GEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

18 

2 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

16 

16 

1 

2 

3 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

21  33 

39'  87 

13 

300i 

37 

2 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

421  87 

36 

220  95 

106 

1 

2 

3 

GREENVILLE 

3S19 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

92 

75 

1 

2 

3  C 

GULF   SHORES  P  0 

3559!  08 

BALDWIN 

9  30 

17  87 

41 

8! 

25 

2 

GUNTERSVILLE 

3573i  021  MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578  20 

201 

1 

2 

3 

GUNTERSVlLLE  TVA 

3578 

021  MARSHALL 

12 

3* 

22 

86 

17  605; 

31 

C 

HALEYVILLE 

3620 

03  WINSTON 

2 

34 

14  87 

37 

950  37 

37, 

1 

2 

3  C 
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Index  No. 

Division  No. 

uounty 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened  , 

Month 
closed 

HAMILTON  3  S 

36<»5 

03 

MAR  T  nN 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

14 

36 

1 

2 

3  C 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

APR 

C 

riA  TFNCViLLC 

3746 

06 

LOWNDES 

1 

32 

\  \ 

86 

36 

180 

16 

35 

\ 

3 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

24 

24 

1 

2 

3  G 

HEFLIN 

3775 

05 

C  L  E  8URNE 

U 

33 

39 

85 

36 

850 

18 

16 

1 

2 

3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

31 

57 

86 

19 

594 

82 

82 

1 

2 

3 

HIGHTDWER 

38<>2 

05 

CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

30 

2 

HODGES 

3899 

01 

FRANKL I N 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

36 

2 

HUNTSVlLLE   WSO  AP 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

15 

15 

1 

2 

3  C 

JACKSON 

4193 

07 

C  L ARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7 

INAC 

C 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

r  A 1  uniiN 

V  M  L n  uu It 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

17 

2 

c 

JASPEP  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

13 

13 

1 

2 

3 

1  no  HAM    n  A  M 

4306 

05 

ELMGRE 

7 

32 

37 

op 

290 

37 

0 
C 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

9 

2 

LAFAYETTE 

4502 

05 

r  M  AMR  PR  <^ 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

25 

25 

1 

2 

> 

LAY  DAM 

4603 

03 

CH  1 1  TON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

37 

2 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

57 

2 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

11 

85 

46 

589 

81 

2 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

75 

71 

1 

2 

3 

LOUISVILLE 

4884 

07 

D  A  D  D  ni  IS 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

16 

2 

MADISON 

4976 

01 

n  M  u  1  J  u  M 

12 

34 

42 

86 

45 

560 

80 

60 

1 

2 

3 

MACELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

37 

2 

MAKIUN   7  Nt 

5112 

06 

PERRY 

9 

42 

67 

16 

172 

7 

2 

C 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

24 

24 

1 

2 

3 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

E  LMORE 

U 

32 

40 

85 

55 

340 

24 

49 

24 

1 

2 

34 

MATHEWS  3  SW 

5172 

06 

11 

32 

14 

86 

01 

190 

17 

2 

MELVIN 

5354 

07 

r  Hnr  TAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

33 

2 

MIDWAY 

5397 

06 

RUl  LOT  K 

D  W  L  U    U  1^ 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

C 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

11 

32 

27 

85 

54 

201 

73 

2 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

17 

17 

1 

2 

3  C 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

r  u  T  1  T  ri  M 
L  n I L  T UM 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

37 

2 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

86 

15 

211 

30 

30 

1 

2 

3  C 

nUIN  1  C  V  A L  L U 

5537 

04 

SHELBY 

33 

UO 

86 

7  £, 

Hoc 

2 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

163 

30 

30 

1 

2 

3  C 

HOULTON 

5625 

01 

LAWRENC  £ 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

C 

MOULTON  2 

5635 

01 

L  AUR FNir  F 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

17 

17 

1 

2 

3 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

64 

90 

1 

2 

3 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MAO  ISDN 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

15 

26 

1 

2 

3 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

56 

2 

ONEONTA 

6121 

02 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

63 

72 

1 

2 

3 

DPELIKA 

6129 

05 

LEE 

U 

32 

38 

85 

23 

750 

17 

17 

1 

2 

3 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

33 

2 

OZARK  6  NNW 

f^l)  1  fl 

D£  i  0 

U  / 

DALE 

^ 

3 1 

i 

fl  ^ 
05 

L  1 
•1  1 

t  C 

0** 

1 
i 

2 

9 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

PALMERDALE  2  M 

6246 

02 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

26 

2 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

14 

14 

1 

2 

3 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

32 

2 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

C 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

86 

15 

165 

33 

2 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WI  LCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7 

2 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

34 

2 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

65 

10 

380 

6 

6 

1 

2 

3  C 

PLANTFRSVILLE  2  SSE 

6506 

03 

AUTAUGA 

1 

9  C 

37 

86 

54 

230 

34 

2 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

75 

72 

1 

2 

3 

RED  BAY 

6805 

01 

CD  AKlk  1  T  M 

12 

34 

26 

68 

08 

680 

17 

24 

1 

2 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MAPI  T  ^nu 

riM  U  1  3  U 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

20 

20 

1 

2 

3 

REFORM 

6847 

03 

r  1      ^  C  n  J 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

36 

2 

RIVER  fall:- 

6937 

07 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

46 

2 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

CQV I NGTQN 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ROBERTSDALE   1  E 

6988 

08 

D  M  U  U  •*  i  1" 

9 

30 

32 

87 

40 

155 

44 

62 

1 

2 

3 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

20 

20 

1 

2 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

39 

43 

1 

2 

3 

RUSSELLVlLLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

3L  87 

44 

880 

21 

21 

1 

2 

3 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

C  U  L  LMAN 

2 

34 

12 

86 

47 

802 

67 

67 

1 

2 

3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  K A L B 

12 

34 

17 

85 

58 

1195 

24 

25 

l 

2 

3 

SAYRE 

7282 

02 

ICCCPDCnKI 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

36 

2 

SCOTTSBORD 

7304 

02 

1  A c n w 

12 

34 

41 

86 

03 

615 

91 

92 

1 

2 

3 

SELMA 

7366 

06 

DAI  1  AC 
U A  L  U  A3 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

94 

94 

1 

2 

3 

SLOCOMB 

7576 

07 

re  MP  w A 
uC  IN  C  V  A 

5 

31 

07 

85 

36 

248 

23 

INAC 

2 

SUTTLE 

7963 

06 

D  C  D  D  V 

3 

32 

32 

87 

11 

145 

25 

2 

SYLACAUGA  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

12 

86 

12 

490 

19 

19 

1 

2 

3 

TALLADEGA 

6024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

27 

86 

06 

565 

84 

85 

1 

2 

3 

THOMASVILLE 

6176 

07 

CLARK 

13 

31 

55 

87 

44 

405 

82 

83 

1 

2 

3  C 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32 

53 

86 

42 

660 

16 

16 

1 

2 

3  C 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32 

32 

85 

54 

268 

37 

2 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

34 

54 

86 

44 

750 

C 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31 

49 

85 

59 

580 

66 

78 

1 

2 

3  C 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6360 

03 

TUSCALOOSA 

2;  33 

14 

87 

37 

170 

92 

95 

1 

2 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

8385 

03!  TUSCALOOSA 

2!  33 

13 

87 

35 

152 

17 

47 

1 

2 

3  C 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

43 

455 

67 

107 

1 

2 

3 
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1 

Index  No. 

Division  No. 

County 

ainage  J 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Evap. 

Temp. 

Precip. 

Month 
opened 

Month 
1  closed 

UNIDNTDWN 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

265 

69 

2 

VMLLCT  nCUU 

8469 

02 

OE  KALB 

7 

3<>  34 

85  37 

1040 

89 

89 

i     £  ^ 

VERNQN 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

17 

17 

X  2  3  C 

wadlEy 

8605 

05 

RANDOLPH 

U 

33  08 

85  34 

640 

40 

2 

WALLACE   2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

205 

33 

2 

WALNUT  GROVE 

S648 

0* 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

32 

2 

WARRIOR  5  M 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  57 

640 

2 

2  C 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

37 

2  C 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

458 

17 

77 

1  2  3 

WEST  BLOCTON 

8B09 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

33 

2 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86  13 

190 

82 

2 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

17 

34 

1  2  3 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  53 

87  50 

468 

40 

2 

-  11  - 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 

1973 


Additional  Information  regarding  the  climate  ot  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  thia  State. 

AVERAGES ■  Division  averages  In  the  annual  issue  Include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly -from  values  published  in  monthly  Issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 

table.  iUx  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 

hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  normals  baaed  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  perloda 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-    No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  In  following  measurement. 

\ 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record . 

H    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  esaentlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR    3-CAHABA     4-CHATTAGOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE    6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 


Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20^  single  copy;  20f  annual 
summary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Ashevllle,   North  Carolina  28801. 
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• 
Q 

Lowest 

e 

Q 

J 

a 

e 
• 

No.  ol  Dsys 

3 

Depailuie 
From  Normal 

• 

S 

a 

Snow.  Steel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Mas.  Deplli 
on  Ground 

a 

a 

• 

0 

5 
0 

e 

° 

1.00  or  More 

s< 

,"1 

.*! 

•1 

*       *  • 

PRAIRIE  06 

OIYTON    I  N 

66  ■  ^ 

47.0 

56.7 

79 

10 

33 

14  + 

266 

0 

0 

0 

0 

5.68 

1.39 

1.16 

21 

.0 

0 

12 

3 

1 

OEMOPOLIS   LnCK   4ND  04M 

64.5 

45.7 

ssli 

79 

11 

32 

14 

314 

0 

0 

1 

0 

8.92 

4.42 

1-93 

1 

.0 

0 

Ift 

5 

2 

G4INESVILLE 

61.6 

42  .9 

52.3 

77 

11 

27 

14+ 

393 

0 

0 

9 

0 

6.82 

2 . 07 

.97 

20 

.0 

Q 

1* 

6 

Q 

GREENSBORn 

65.3 

44.5 

54.9 

7 . 5 

76 

23* 

28 

13 

310 

Q 

1 

6.96 

1-37 

20 

•  0 

^ 

10 

6 

3 

H4YNEVILLE 

67.0 

46.5 

57.8 

80 

11 

30 

13 

240 

0 

0 

2 

0 

8.30 

4*04 
* 

2-0* 

21 

•  0 

15 

6 

2 

LIVINGSTON   2  SW 

65. 3M 

43.2 

54. 3M 

78 

18 

25 

13 

338 

? 

7 

0 

7.56 

3.06 

1.6B 

20 

.0 

0 

MARION   JUNCTION  2  NE 

46.7 

55.8 

78 

1 1 

28 

14  + 

294 

0 

0 

0 

2.17 

1 '  1 2 

2  1 

•  0 

0 

13 

5 

2 

MINTER  3  NW 

65)1 

48.6 

57)0 

76 

24+ 

3  I 

14  + 

259 

Q 

2 

8.03 

1.73 

21 

•  0 

Q 

^  3 

4 

MONTGCIMERY  WSO  AP  R 

66.9 

49.5 

58.2 

10.7 

78 

10 

30 

13 

218 

Q 

Q 

1 

5.63 

1  •  6 1 

2-l9 

20 

•  0 

10 

3 

1 

SELMA 

68 . 3 

50.2 

59 . 3 

10.2 

78 

22  + 

32 

1 3 

1 80 

0 

0 

1 

0 

6.57 

2  •  16 

1  •  28 

•  0 

Q 

16 

4 

2 

UNION  SPRINGS 

68 . 1 

49.5 

58.8 

11. 0 

79 

29 

29 

211 

2 

.79 

X.JO 

1 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

56.4 

8.9 

6.91 

2.54 

•  0 

*       *  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIa   1  NH 

69.6 

46.5 

58.1 

a. 9 

79 

29+ 

3*. 

14+ 

2  20 

7.21 

2.64 

2  8ft 

1 

.0 

0 

U 

5 

2 

ATMORE 

70.1 

52.0 

6l!l 

81 

2<t 

36 

13 

168 

Q 

0 

0 

Q 

10.05 

3.00 

21 

.  0 

0 

13 

5 

3 

BEATRICE   1  F 

M 

45  3M 

M 

77 

29+ 

13 

Q 

Q 

Q 

9.33 

4.87 

2.0B 

20 

Q 

9 

5 

BRANTLEY 

7  1  .  4 

49.8 

60  *  6 

oy 

29+ 

32 

0 

0 

1 

0 

8.57 

4  •  04 

3  •  67 

2 1 

*n 
* 

9 

3 

3 

BREWTON  3  SSE 

73,3 

53.5 

63,4 

12.9 

B 1 

29+ 

35 

1 3 

10 

0 

0 

0 

0 

6.41 

1 . 03 

1*88 

2  1 

•  0 

1 0 

3 

2 

CAMDEN  3  NW 

68  1 

44. 1 

30,1 

79 

10 

24 

1 3 

274 

0 

0 

7.30 

1.70 

29 

.0 

0 

1ft 

6 

1 

CHATOM  3  N 

7l!5 

49.4 

60.5 

80 

23  + 

32 

13 

171 

1 

7.44 

1.63 

20 

.  0 

0 

1 1 

8 

2 

CLAYTON 

69.7 

50.* 

60.1 

78 

29  + 

30 

13 

170 

0 

0 

6. 28 

2.05 

1-72 

27 

.  0 

0 

fj 

4 

4 

ENTERPRISE 

7l  •  5M 

53. 2M 

62 .  4M 

"0 

29 

34 

1 3 

0 

0 

0 

0 

11.98 

6.2ft 

1 

.  0 

0 

7 

4 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

69  •  9 

So.o 

60.0 

11.2 

80 

29 

28 

13 

1  7A 

0 

0 

3 

0 

8.33 

3.81 

2*42 

2 1 

•  0 

0 

7 

5 

4 

Evergreen 

69-fl  2 

49,5 

59.4 

U.O 

80 

Zh 

35 

14+ 

201 

0 

0 

0 

0 

14.02 

9.35 

5*20 

2  1 

,0 

0 

15 

6 

3 

FRISCO  CITY 

67.5 

49.1 

77 

24+ 

35 

13 

217 

0 

0 

0 

0 

9.59 

ft. 71 

2.40 

1 

.  0 

0 

12 

5 

4 

GENEVA 

8.85 

4.72 

2-55 

27 

.0 

0 

U 

6 

3 

CIL8ERT0WN 

68.7 

47.3 

58.0 

80 

10 

30 

1 3 

226 

Q 

0 

2 

6.90 

1*30 

20 

.0 

Q 

GREENVILLE 

67.1 

49.3 

58,2 

9.0 

77 

29* 

3 1 

13 

221 

0 

0 

2 

0 

B.70 

3.91 

2.12 

30 

•  0 

Q 

12 

5 

3 

HEADLAND 

70.9 

53.0 

62.0 

78 

30* 

34 

13 

123 

0 

0 

0 

0 

12.60 

3.83 

27 

.0 

Q 

B 

7 

5 

HIGHLAND  HOME 

67.9 

49 '.0 

58,5 

10.0 

79 

24 

2a 

13 

2l5 

Q 

Q 

2 

Q 

5.42 

.59 

1.91 

1 

.0 

0 

9 

3 

3- 

OZARK   6  NNH 

72.2 

53.7 

63,0 

12.5 

79 

29  + 

32 

13 

99 

Q 

Q 

1 

Q 

6.22 

2.0* 

3.00 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

PITTSVIEH 

69.7 

48.1 

58.9 

79 

29 

24 

14+ 

202 

0 

0 

4 

0 

9.00 

2.3B 

1 

.  0 

0 

9 

6 

3 

THQMASVILLE 

68.6 

46.3 

57.5 

10.1 

79 

11 

29 

13 

243 

Q 

Q 

2 

Q 

6.78 

2.1* 

1.49 

30 

•  0 

0 

14 

4 

2 

TROY 

7a  T 

'0  •  ' 

52.1 

61  4 

12.3 

78 

_ 

31 

131 

0 

0 

1 

0 

7  30 

2.99 

2*77 

20 

0 

1 1 

4 

1 

WHATLEY 

7  i  .  6M 

45. OM 

58 ,  3M 

BO 

30 

1 3 

0 

0 

2 

0 

9.53 

5.02 

,0 

0 

DIVISION 

59,8 

10.6 

8.54 

4.08 

.0 

•       *  • 

GULF  08 

Bay  minettE 

71.9 

54.2 

63.1 

11.4 

Bo 

23 

40 

13+ 

112 

0 

0 

0 

0 

6.07 

1.43 

2.88 

20 

.0 

0 

B 

3 

1 

CODEN 

72.3 

M 

77 

21 

0 

0 

0 

0 

3.91 

.90 

20 

.0 

0 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

72.8 

56.2 

64.5 

12.2 

79 

24  + 

40 

12 

90 

0 

0 

0 

0 

3.58 

-  .84 

1.46 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

FORT  MORGAN 

70. "(M 

54. 7M 

62. 6M 

77 

25 

43 

1 

117 

0 

0 

0 

0 

2.16 

,97 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOBILE  MSO  AP 

71.8 

56.2 

64,0 

12.8 

79 

23+ 

42 

1 

108 

0 

0 

0 

0 

3. 89 

-  .82 

1-25 

20 

.0 

0 

8 

2 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

71.7 

54.2 

63.0 

11.1 

Bo 

24 

40 

13 

119 

0 

0 

0 

0 

3.  39 

-  1.10 

.77 

26 

.0 

0 

B 

3 

0 

DIVISION 

63.4 

11.5 

3.83 

-  .66 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

 OANUAa^t  LSI*. 

Day  of  Month 


Oiauon 

0 
H 

1 

1 

! 

1 

2 

! 

3 

4  1 

s  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

n  1 

12 

13  I 

M  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  1 

28  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

6ELLE  HINA  2  N 

,29 

•  34 

.29 

.01 

.37 

•  04 

1 .70 

.60 

1.45 

.66 

.09 

.01 

.01 

.05 

.95 

.83 

■  79 

1 .22 

•  08 

.56 

.94 

FALKVILLE   1  E 

10.62 

.33 

.03 

.23 

.46 

.02 

.68 

.56 

.36 

1.35 

.02 

.08 

.56 

T 

.05 

T 

■  06 

.40 

.10 

1.09 

1.92 

.37 

.40 

.32 

1.23 

Florence 

13 .26 

.03 

•  03 

1.13 

.  06 

i  01 

.26 

.05 

•  02 

1 .50 

2  .34 

2.06 

.01 

.67 

■  15 

.01 

.01 

.11 

T 

•  69 

■  01 

1.01 

1.02 

•  01 

.91 

T 

.96 

HOOCES 

10.84 

.35 

.02 

•  40 

.70 

.52 

■  78 

.34 

2.19 

.15 

•  92 

.03 

.10 

•  04 

■  49 

.86 

.48 

.96 

.29 

.35 

.95 

.38 

HUNTSVULE  WSO  AP 

10.50 

.15 

.35 

.03 

T 

.4' 

T 

.10 

1.66 

.61 

1.39 

T 

.75 

.06 

T 

■  42 

.93 

1.70 

.19 

.43 

1.27 

HADISQN 

11 .36 

•  27 

.45 

.15 

■  03 

.37 

.45 

2.15 

.52 

1 .25 

•  l5 

T 

T 

T 

•  54 

.05 

.72 

1 .76 

.06 

.63 

1.15 

MOULTON  2 

10. 19 

.48 

.62 

.25 

T 

.49 

.05 

1.18 

.42 

1.98 

!60 

.16 

T 

.10 

1 .06 

.50 

1.04 

■  10 

.90 

.86 

HUSCLE   SHOALS  f AA  AP 

1 1 .7T 

.35 

.7; 

.02 

.29 

.05 

1 .96 

2.51 

.73 

.72 

■  06 

.  12 

T 

.65 

1.46 

.92 

.19 

.96 

.86 

NEW  MARKET  2 

RED  BAY 

19. 6B 

T 

.41 

1.41 

.04 

.48 

.01 

1.56 

1.00 

1.84 

.02 

.61 

•  19 

.01 

.01 

.10 

T 

1.90 

1.86 

2.60 

.07 

.96 

1.16 

T 

REDSTONE  ARSENAL 

11. 3B 

.72 

.34 

.25 

T 

.52 

T 

.05 

1.93 

.32 

1.70 

T 

.75 

■  13 

T 

.01 

.02 

.37 

T  •61 

2  .00 

■  36 

.*0 

1.30 

T 

RUSSELLVlLLE  2 

12. 4S 

.37 

T 

.60 

.74 

.13 

.30 

.41 

.81 

.76 

2.91 

.20 

.01 

.09 

.  13 

.46 

.03  .84 

.43 

1.60 

.29 

.67 

.08 

■  61 

WATERLOO 

13.00 

■  85 

1.11 

.05 

.26 

•  5f 

1 .26 

3.68 

.77 

.17 

.10 

.72 

■  40 

1.73 

•  09 

•  21 

1.02 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBEHTvILLc  2  Sc 

1.0 

•  -f 

* 

* 

BESSEMER  3  SSW 

T 

T 

1  0 

• 

*  1  r 

'97 
* 

1  5S 

_ 

'm 

38 

1  '  22 

.25 

.7; 

•  38 

'24 

AS 

SIRmInCHAM  WSO  AP  ft 

6*6' 

it 

*  13 

1  •  30 

'02 

08 

'9' 

I  45 

19 

.03 

'  02 

.67 

,29 

•  27 

16 

.  77 

BOAZ 

9.0! 

.24 

.11 

.5* 

.28 

.11 

T 

1.13 

.61 

.84 

.  1* 

1.90 

T 

T 

T 

T 

T 

.24 

U26 

.08 

.37 

.29 

.05 

1.06 

BRIDGEPORT 

COLL  INSVl LLE 

J2 

55 

49 

I  12 

26 

20 

22 

62 

20 

1  00 

93 

PORT  PAYNE 

a*^c 

.52 

03 

.35 

.10 

T 

I75 

.27 

54 

.98 

.21 

.14 

.7C 

•  Ol 

.01 

.01 

.01 

.01 

■  19 

.62 

.20 

!96 

.58 

.01 

1  00 

GARDEN  CITY 

7!a2 

!lB 

.38 

.62 

.35 

T 

1.24 

.30 

.40 

1.05 

.08 

.16 

T 

7 

* 

•  * 

• 

• 

2.20 

!86 

GUNTERSVl LLE 

7.95 

1.02 

.6j 

.59 

.28 

.07 

•  95 

.  30 

.25 

.02 

.33 

.04 

.90 

.41 

•  17 

.99 

.72 

.02 

LEEDS 

b.34 

IsT 

T 

.  10 

.15 

1  .04 

.  10 

.75 

.66 

.  16 

T 

.22 

T 

T 

.24 

.02 

1.14 

•  02 

.16 

.17 

■  10 

.70 

HACELLA 

7.77 

.63 

.04 

.25 

.47 

1.19 

•  13 

I.IB 

.02 

LOG 

.36 

.09 

.03 

.63 

.59 

•  03 

.17 

.17 

■  22 

.69 

ONEONTA 

7.35 

•  32 

•  14 

,12 

T 

1  .30 

•  25 

.78 

.62 

.07 

.22 

•  40 

.90 

■  08 

.23 

.48 

X 

1 .00 

PALMEROALE   2  W 

7. 10 

.10 

.45 

1.99 

1 .  10 

•  40 

.45 

.  10 

.36 

.94 

.68 

.23 

.26 

.68 

SAINT  BERNARD 

7.97 

■  36 

.47 

•  17 

.01 

.90 

« 

.67 

.98 

.32 

.  10 

.35 

« 

1.92 

.39 

.98 

1.15 

SAND  MT  SUB5TA  AU 

7.*3 

•  63 

•  14 

•  25 

T 

.67 

•  42 

.74 

.06 

•  93 

.26 

.18 

.02 

T 

.02 

.12 

.14 

.96 

,17 

*10 

l.lO 

.01 

.89 

SAYRE 

8.92 

.03 

.55 

.06 

.31 

.48 

1.47 

.14 

•  96 

1.07 

.03 

.11 

.90 

.01 

•  04 

.64 

.63 

.03 

.30 

.06 

.84 

SCOTTSBORO 

9.6B 

.57 

•  1 1 

.67 

•  59 

.04 

.19 

.96 

.96 

.68 

1  .60 

T 

.15 

.66 

.09 

T 

T 

.20 

.78 

•  42 

.90 

!r 

.12 

.82 

VALLEY  HEAD 

10 

.46 

•  12 

1 .9( 

.47 

.09 

•  03 

.63 

■  87 

■  66 

.25 

■  12 

.81 

.12 

.02 

.05 

T 

•  04 

•  2i 

.68 

•  16 

.41 

.69 

.06 

.98 

WARRIOR   i  W 

7.70 

.3; 

•  29 

.  30 

T 

1.16 

T 

•  11 

,25 

.01 

T 

•  10 

.71 

.93 

.02 

.42 

-27 

.25 

.91 

T 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

7.6! 

.37 

1.29 

.90 

■  28 

•  16 

.33 

ARLEy  3  S 

.  16 

■  02 

.  1( 

.93 

.02 

.98 

•  OE 

•  87 

1^45 

02 

06 

.  3C 

.09 

02 

* 

18 

.  5( 

T 

.7" 

•  58 

•  29 

.73 

.53 

1  '01 

AUTAUCAVlLLE   3  N 

.0! 

I  •  53 

24 

.  39 

'  3' 

.39 

.06 

,27 

*22 

1  04 

bankhead  lock  and  dam 

10.32 

.  17 

.07 

.25 

!o7 

2.28 

.19 

1.02 

!94 

.36 

.02 

!6C 

.01 

.  10 

^6! 

1.10 

.08 

.92 

.6( 

.12 

.99 

BILLINGSLEY    1  SF 

7.20 

1 .65 

.05 

1.32 

.10 

.16 

.45 

.45 

.39 

.05 

.39 

•  25 

•  39 

.19 

.46 

.22 

.98 

■  16 

BROOKWOOO 

7.22 

.22 

*03i 

•  18 

.12 

•  88 

.47 

.  65 

1.05 

.67 

.43 

•  07 

•  63 

.14 

.63 

CARBON  HiLL 

10 .90 

.31 

•  2t 

•  81 

■  01 

1.47 

2  02 

•  42 

.  17 

.67 

1. 1: 

.80 

.19 

.  3! 

1 .70 

CENTREVlLLE 

CLANTOH 

6.43 

1.20 

T 

.65 

.  10 

.30 

•  69 

T 

.69 

.10 

.70 

.15 

■  25 

.48 

CORDOVA 

8.95 

.35 

.03 

.71 

.35 

1.23 

.10 

.97 

.71 

.  1! 

.06 

.94 

■  76 

.91 

.27 

.26 

.42 

■  06 

1.03 

DOUBLE  SPRINGS 

11 .09 

•  20 

.  30 

•  50 

•  02 

.70 

■  22 

.  37 

I  40 

.10 

.5C 

.  02 

.03 

1.12 

.69 

1 .22 

1 .70 

.30 

.30 

1,20 

ELROD 

1 . 40 

■  3' 

l.2< 

■  15 

•  20 

.2: 

■  85 

FAYETTE 

11.2* 

•  10 

.2: 

•  82 

06 

1.70 

•  21 

*93 

1*35 

lo 

.02 

01 

0] 

.92 

■  7^ 

.  12 

.66 

.83 

.20 

1 . 30 

.53 

CORCAS 

7.70 

.14 

.14 

•  24 

!l4 

1.63 

.12 

1.04 

1.00 

.44 

.  15 

.58 

.90 

•  39 

.28 

.10 

.69 

HALEYVULE   3  NE 

10.46 

.38 

.73 

.27 

T 

.51 

.08 

■  72 

.62 

1.21 

.53 

.16 

.03 

■  84 

.93 

1.11 

.02 

1.03 

1.27 

HAMILTON  3  S 

9  .96 

T 

.  80 

T 

.75 

1.53 

•  93 

.16 

.  90 

.06 

LAY  DAM 

6."  31 

i.'e2 

!o6 

.65 

.26 

!40 

'.37 

Is: 

',03 

.90 

!l( 

[It 

.1( 

[26 

.60 

MITCHELL  DAM 

.9! 

.62 

.67 

.19 

PICKENSVILLE 

12.41 

.  15 

.19 

!45 

.65 

.06 

.05 

l!96 

.O'l 

.30 

[78 

U31 

.19 

i!ie 

T 

T 

T 

.92 

.40 

1.03 

.51 

.94 

.90 

.10 

1.14 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

7,7* 

2.65 

.20 

1.50 

.15 

.60 

.35 

T 

.10 

T 

■  70 

.35 

.24 

.05 

.25 

.19 

■  25 

PR ATT V I LLE 

REFORM 

'  - 

* 

• 

■ 

.0 

1  . 

THQRSdY  EKP  STATION 

4  *94 

* 

' 

'08 
* 

*29 

*  ^ 

'n7 

04 

*  ,  , 

.  5f 

.  13 

.27 

.76 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

7*41 

'o3 

'  z't 

'o9 

1  04 

T 

42 

'39 

'  72 

*79 

'  32 

*  24 

1  03 

.92 

16 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

B.03 

.20 

.03 

.27 

.  16 

.01 

.99 

.45 

.67 

.12 

.47 

•  01 

.94 

.03 

.12 

.54 

.56 

.14 

.71 

.47 

.21 

.93 

.02 

VERNON 

•  ^ 

•  64 

I .  I  5 

.48 

■  86 

36 

WEST  8LOCT0N 

^6.65 

.45 

.05 

Ito 

'45 

^  *  80 

lis 

.09 

.90 

•  10 

.20 

.20 

.55 

■  49 

WINFIELD  2  SW 

11.29 

•  07 

.  li 

04 

.  06 

1.06 

•  23 

96 

1 '  88 

* 

■  37 

.01 

_ 

06 

*  1  ? 

•  BE 

1.11 

1  .49 

.29 

.6! 

.27 

.72 

•       •  » 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

.68 

ASHVILLE   'i  H 

CALERA  2  SW 

CENTRE  9  SW 

8.22 

.53 

.0< 

.74 

.06 

T 

1.26 

.26 

1.08 

.6) 

T 

.31 

.03 

T 

T 

.52 

.61 

•  12 

!67 

.21 

[43 

.54 

CHUDIRSBURG  WTp  PLANT 

4.66 

.41 

.23 

.22 

.12 

.08 

.38 

.08 

.21 

.03 

.32 

.19 

.13 

.02 

.25 

.28 

.03 

.16 

.  16 

.50 

.88 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

8  15 

02 

05 

1  02 

19 

I  19 

63 

.0 

.02 

.01 

.01 

24 

• 

JACKSONVILLE 

6.7c 

!69 

•  0' 

.62 

.32 

1 .36 

•09 

.  79 

1- 

* 

*  5i 

• 

• 

i 

1 .59  ! 

LEESBURG 

7.7! 

.72 

.0! 

.41 

.14 

1  •  22 

.  79 

*  ? 

.07 

02 

04 

* 

.4' 

.45 

.07 

.60 

.39 

.22 

62 

MONTEVALLO 

6.99 

1.80 

T 

.04 

.25 

•  10 

•  67 

^60 

.09 

•  37 

'  ^  1 

' 

'  0' 

.4' 

.03 

.32 

.26 

.45 

PELL  CITY   1  NNE 

6.99 

.95 

.  10 

.30 

KIO 

•  10 

.65 

.60 

.20 

.05 

.50 

!6( 

.60 

.10 

.20 

.50 

SYLACAUGA  4  NE 

4.94 

J 

.2^ 

1  08 

05 

.01 

12 

40 

TALLADEGA 

4.51 

•  02 

.3' 

•  19 

•  02 

.11 

•  40 

•  08 

•  09 

* 

*?? 

,0? 

.09 

03 

'08 
• 

4b 

* 

02  12 

'0! 

.12 

.48 

.03 

.88 

.07 

.03 

WALNUT  GROVE 

7.90 

.20 

.3( 

1  ^20 

1  1 ' 

'  2fl 

■  26 

*  ^ 

1.0! 

.79 

•  7( 

.99 

•       •  » 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

8.01 

1 . 53 

.  06 

1.78 

•  10 

J 

•  45 

42 

0 

1  2 

.50 

.  24 

.66 

.  15 

6 

44 

ASHLAND 

7.92 

I  .69 

•  09 

.  3; 

1 .00 

.20 

.02 

.34 

CAHP   HILL   2  NW 

7.7! 

.87 

.09 

.0; 

1.83 

.14 

■  04 

.30 

'40 

'  0' 

*0! 

0' 

*0l 

1  3f 

• 

.20 

'30 

1  *4; 

DADEVILLE 

10.1- 

1  .27 

.01 

.07 

1.62 

.12 

■  01 

.32 

.46 

1.11 

!o6 

■  05 

1.50 

.5: 

.30 

.39 

1.9< 

DELTA 

9.47 

3.34 

.31 

.78 

.11 

.13 

.66 

.40 

.05 

.7( 

■  U 

.05 

1.27 

.  15 

.05 

.18 

.70 

.21 

.26 

HICHTOWER 

5.81 

.56 

.15 

.43 

.30 

T 

T 

.37 

.12 

.13 

T 

.50 

.15 

T 

T 

T 

T 

1.50 

.  15{ 

.  14 

.09 

.60 

.20 

.20 

JORDAN  0AM 

7.87 

1 .02 

.02 

.62 

.10 

.20 

.39 

.02 

.12 

.06 

.02 

.01 

2.29 

.22 

■  13 

.77 

.36 

.03 

.25 

1.28 

LAFAYETTE 

e.7< 

.89 

.02 

.52 

1.00 

■  06 

.02 

.39 

.03 

.24 

.16 

•  09 

.03 

.56 

.4C 

.67 

.07 

.94 

.4] 

.42 

1.61 

.02 

HARTIN  DAN 

7.91 

.  56 

.03 

.  8( 

.  19 

•  35 

.37 

.02 

.01 

.02 

.04 

1  .00 

•  6* 

.30 

.60 

.03 

1 . 10 

.  09 

OPEL  I KA 

9.51 

2  90 

2^ 

02 

01 

03 

01 
.01 

.03 

* 

ROCFORO  2  NNH 

9.71 

2*85 

'  ^  y 

'o' 

*57 

01 

34 

*05 

'02 

.01 

.05 

t" 

.05 

^  'oc 

*  IS 

*  52 

*26 

'  16 

11 

ROCK  MILLS 

9.09 

l!30 

U26 

!24 

!54 

.35 

!0! 

!o6 

!oi 

2!l( 

!l9 

I39 

!e2 

.64 

!l2 

.42 

^43 

.72 

•  10 

.  17 

.74 

.  ic 

■  03 

1.65 

1.02 

.12 

.50 

.47 

.03 

.22 

1.10 

WADLEY 

2.37 

■  02 

1.22 

•  26 

.02 

.02 

.57 

.14 

.09 

1.19 

.34 

.24 

.14 

.77 

.15 

.40 

.39 

WETUMPKA 

8.43 

.67 

.03 

.07 

.97 

.21 

T 

.21 

.50 

.03 

T 

.!< 

■  05 

T 

T 

.04 

T 

.03 

2.35 

.55 

.26 

.33 

.74 

.05 

.09 

1.09 

PRAIRIE  06 

CUBA 

9.9e 

I  .80 

•  03 

.59 

•  06 

.97 

1.07 

■  44 

.4! 

.77 

1.20 

.2^ 

.4( 

.39 

.91 

.27 

.06 

.62 

OAYTON   I  N 

9.6E 

.37 

.OS 

.61 

.30 

.27 

.8( 

.32 

T 

l.K 

.47 

.15 

.49 

.  16 

.05 

.46 

T 

DEMOPOLlS  LOCK  AND  DAM 

8.92 

1 .93 

.02 

.49 

.04 

.43 

.92 

.8- 

.35 

.24 

1.3( 

.4< 

.29 

.19 

.42 

.94 

•  39 

GAINESVILLE 

6.82 

.20 

.0< 

.34 

■  04 

.78 

■  38 

.01 

.63 

.1< 

.01 

.63 

T 

T 

.97 

,bi 

.29 

.96 

.29 

.09 

.41 

CRECNSBORO 

6.9e 

.01 

.03 

.33 

.09 

.30 

.70 

.51 

.01 

.60 

•  28 

.02 

.01 

1.37 

.26 

1.33 

1.08 

.01 

S*«  t«l*r*acc  no<M  toUowiog  SUlion  lodu. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1 

2 

1 

3 

4 

5 

1 

6 

7 

1 

8 

1 

9 

10  1 

lU  1 

11  1 

1 

12 

13  1 

U  1 

1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

28  1 

27 

28  1 

29  1 

1 

30 

31 

a.  30 

1.20 

T 

.15 

.73 

.10 

T 

•  18 

T 

•  85 

T 

T 

.26 

•  14 

2.04 

.23 

.26 

.88 

•  12 

.04 

.26 

.86 

7.56 

.03 

.30 

.45 

.65 

.30 

•  20 

.03 

.99 

•  40 

•  02 

1.68 

.04 

.44 

.41 

• 

1.14 

.48 

6.31 

.95 

.05 

.28 

.12 

.23 

1.36 

.67 

1.06 

.67 

•  10 

.10 

.05 

.12 

.53 

6.«6 

1.02 

.04 

.02 

.70 

.21 

.02 

.26 

.36 

.6e 

.20 

T 

T 

.07 

1^12 

.84 

.03 

.08 

■  11 

.11 

.48 

.11 

1*18 

.28 

.07 

1.22 

•  17 

.43 

1.42 

9.2* 

1.57 

.21 

T 

.17 

.84 

.le 

•  04 

1.47 

.19 

1.35 

1.24 

.26 

•  21 

.1* 

1.97 

8.03 

1.15 

.02 

.05 

1.34 

.25 

.31 

.37 

.03 

.25 

.02 

.04 

1.73 

.26 

.28 

.25 

.04 

•  10 

.19 

1.39 

5.63 

.09 

T 

.70 

T 

T 

T 

.24 

.36 

T 

T 

•  23 

.05 

•  01 

T 

T 

2.19 

.13 

.2a 

.17 

.32 

.03 

•  oa 

.75 

6.19 

1.58 

.11 

.59 

.20 

T 

.22 

.37 

.3! 

•  12 

T 

T 

T 

.05 

I.IO 

.2a 

.02 

.20 

.24 

.15 

.44 

.1* 

6.57 

l.«3 

.09 

.03 

.10 

.7.1 

.13 

.09 

2^42 

•  12 

.19 

.49 

.19 

i.oa 

6.57 

1.00 

.12 

1.28 

.15 

.02 

.21 

.02 

.25 

.40 

T 

•  13 

•  03 

T 

T 

T 

.04 

•  87 

T 

.20 

.15 

•  28 

.06 

.23 

.15 

.44 

.54 

6.62 

1 .00 

•  82 

• 

* 

• 

* 

.68 

.58 

.13 

1.32 

.40 

• 

. 

• 

.37 

• 

1.92 

.03 

.21 

6!37 

!5a 

T 

148 

T 

!l2 

T 

!20 

i25 

.30 

T 

I  So 

!io 

i24 

T 

.05 

1I45 

l!20 

!20 

!l5 

■  10 

!o5 

.40 

7 

6.«a 

.83 

.02 

•  24 

.12 

.70 

.73 

.8! 

.  14 

.90 

.37 

•  24 

.33 

■  46 

.17 

.58 

1.37 

».21 

T 

.02 

.15 

•  68 

T 

T 

T 

.26 

1.90 

.14 

.38 

.63 

T 

5.91 

.7» 

.04 

.88 

T 

.28 

.44 

.43 

.26 

•  05 

7 

.45 

•  12 

.26 

•10 

.05 

.46 

.43 

'el 

10.05 

2!»0 

•  10 

.39 

.31 

io9 

T 

iol 

.01 

.10 

3^00 

.01 

.23 

i.oa 

.30 

.64 

.10 

.91 

9.33 

1.21 

1.90 

1.52 

2.08 

.37 

.30 

.21 

1 . 50 

.24 

6.57 

1 .99 

.29 

.05 

.04 

.OS 

•  02 

.08 

.11 

T 

3.67 

■  18 

.32 

1.18 

.24 

.04 

.90 

6.41 

1.57 

.12 

.48 

.29 

.38 

•  03 

l.BB 

.34 

.63 

.33 

.08 

.30 

6.7« 

l.U 

•  03 

T 

.02 

T 

.15 

•  18 

.02 

•  01 

•  02 

1.92 

7 

T 

.63 

1.36 

.16 

.10 

1.00 

7 

7.30 

.08 

.12 

.45 

.02 

T 

.30 

.55 

•  26 

.32 

.17 

.06 

.90 

•  94 

.05 

.55 

.13 

.10 

.58 

1.70 

.02 

.62 

.07 

.90 

•  01 

.30 

•  01 

•  55 

.16 

1.63 

.64 

.04 

1.03 

.02 

.62 

.63 

.02 

11.25 

2. '5 

.10 

.46 

.10 

.10 

.03 

.11 

•  47 

2^43 

.51 

1.62 

.36 

■  92 

.13 

.11 

1.99 

6.29 

1  ."il 

•  03 

.23 

•  03 

1.38 

.22 

1^72 

.03 

1.23 

6.55 

2.00 

.80 

.60 

.10 

.25 

1^80 

.20 

.80 

e.i2 

3.90 

.09 

•  02 

.01 

.09 

.01 

.4( 

•  02 

*'* 

1.04 

.50 

.52 

.98 

1 1 .96 

6.24 

.09 

•  04 

•  02 

.05 

.02 

T 

1.2( 

T 

.02 

.03 

.02 

.02 

1.26 

.01 

.01 

•  06 

.66 

1.16 

.12 

.09 

.88 

a. 33 

1.01 

•  04 

•  02 

.20 

.02 

.  16 

2.42 

•  80 

2.16 

.02 

1.67 

.01 

U.02 

3.90 

T 

T 

.20 

T 

.10 

T 

T 

.  10 

.1( 

•  60 

T 

•  10 

5.20 

.10 

i>ao 

•  10 

.70 

.10 

.30 

.62 

9.59 

2.40 

T 

.44 

T 

•  04 

.10 

•  08 

T 

.36 

T 

1.5C 

1.52 

1.50 

.14 

.25 

.14 

.33 

.79 

a. 85 

.65 

•  15 

.13 

.30 

.80 

.38 

•  10 

2.55 

.70 

1 . 87 

1.23 

7.15 

1.05 

T 

.21 

.09 

.02 

.04 

.11 

•  04 

2.7* 

.09 

.86 

•  17 

.51 

.15 

.10 

.97 

6.90 

• 

• 

1.15 

.30 

T 

.30 

.10 

.10 

•  70 

.U 

.60 

T 

.10 

K30 

.20 

.20 

T 

T 

.60 

.85 

.30 

a.  70 

1 .29 

.  16 

.02 

.30 

.02 

.23 

.0: 

•  07 

•  03 

2.02 

.85 

.42 

•  16 

.65 

.21 

.13 

2.12 

12.60 

3.55 

.02 

•  01 

.5! 

1.0! 

1.04 

3.83 

.75 

.45 

1.91 

5.42 

1.91 

.07 

.02 

.21 

•  01 

.05 

.11 

1.30 

■  10 

.20 

1.08 

6.<»e 

.03 

.02 

.04 

.01 

.01 

.03 

.3- 

.01 

T 

•  01 

.01 

.02 

1.16 

T 

.02 

.01 

.01 

.43 

.65 

.45 

.60 

.18 

.01 

9.68 

2.96 

.05 

.07 

.03 

.07 

.30 

.08 

•  03 

2.26 

.01 

i02 

.47 

1.95 

.11 

1.47 

a. 90 

• 

1.44 

.12 

.54 

•  75 

•  40 

.36 

.59 

1.70 

.30 

1.02 

.35 

.23 

• 

.31 

.58 

.12 

a. 18 

1.64 

.07 

.81 

.63 

.02 

.oa 

3.58 

.07 

.14 

l.U 

6.22 

3.00 

•  02 

.08 

.04 

.05 

1^15 

.30 

.03 

.01 

.45 

.10 

.32 

•  *T 

8.17 

1.40 

•  10 

1.15 

.32 

.06 

.05 

.1* 

2.20 

.»T 

.17 

.60 

.05 

.44 

1.12 

9.00 

2.38 

•  32 

.05 

.04 

•  02 

.08 

•  02 

.02 

•  50 

.04 

1.64 

.24 

.67 

1.82 

.13 

.05 

.98 

•  24 

1.61 

1^05 

.29 

.92 

6.78 

.23 

.02 

.02 

.78 

•  06 

.23 

•  16 

.7; 

•  48 

•  01 

•  10 

1.01 

.21 

.37 

.25 

.19 

.04 

■  41 

1.49 

7.30 

.96 

.18 

•  17 

.08 

•  03 

2^77 

.30 

.25 

.47 

.17 

.94 

•  23 

.79 

9.15 

1,60 

.65 

•  25 

4.00 

.45 

.75 

•  90 

7 

.99 

9.53 

1.45 

.45 

.25 

•  15 

.41 

* 

• 

• 

* 

K53 

1.35 

• 

• 

2.25 

.40 

•  45 

.45 

.40 

6.07 

.07 

.87 

.38 

.02 

.02 

2.aa 

.26 

.71 

.24 

.14 

.48 

3.91 

.70 

.40 

.55 

T 

.90 

.62 

« 

• 

.74 

T 

3.58 

.  19 

.54 

.25 

.33 

1^46 

.15 

•  40 

.26 

2.ie 

.  10 

T 

.52 

T 

■  14 

•  97 

.10 

.13 

3.89 

T 

.01 

.43 

T 

.24 

T 

T 

T 

.02 

.01 

i.2i 

.14 

.01 

1.07 

.  15 

.21 

.26 

.09 

3.39 

.15 

.04 

.40 

.02 

.03 

.28 

.03 

.2! 

.03 

.03 

.77 

■  51 

.67 

.15 

.03 

HAVNEVtLLE 
LIVINGSTON  Z  SW 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHEMS   3  SW 


MARRIOR   LOCK   AND  DAM 


ENTERPRISE 

EUFAUIA  HUDLIPE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 


DAILY  TEMPERATURES 


JtNUtRY  197:, 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1  8 

3 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

NORTHERN  V4LLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

BELLE  MINI  2  N 

MAX 
MIN 

*0 
26 

40 
26 

47 
38 

38 
30 

38 
31 

47 
36 

47 

57 

60 
50 

68 
55 

69 
39 

41 
28 

51 
23 

50 
41 

62 
42 

62 
52 

66 
57 

65 
52 

70 
53 

66 

56 

61 
44 

71 
41 

69 
46 

46 
42 

55 
44 

68 

52 

69 
47 

68 
49 

66 
41 

64 
36 

70 
39 

57.8 

F4LKVILLE   1  E 

MAX 

MIN 

51 
29 

34 
26 

45 
33 

59 

31 

35 
31 

44 
33 

50 

46 

62 
33 

65 
55 

71 
52 

52 
29 

36 

22 

54 
22 

56 
41 

64 

54 

65 
55 

66 
54 

66 
55 

70 
56 

63 
55 

66 

41 

71 
47 

61 
44 

49 

42 

63 
45 

68 
49 

69 

50 

68 
41 

63 
36 

66 
36 

58.0 

FLORENCE 

MAX 

MIN 

«5 
16 

4t 

16 

41 

27 

35 

20 

44 

22 

47 
2« 

47 
23 

55 
24 

60 
43 

65 
46 

61 
29 

39 

20 

48 

16 

48 

31 

62 
40 

64 
45 

65 
56 

69 
49 

74 
49 

68 

51 

62 
38 

73 
37 

70 
40 

46 
34 

55 
37 

65 
45 

71 
42 

69 
45 

66 
34 

65 
26 

72 
36 

58.0 
34.4 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

MAX 

37 
2S 

47 
29 

52 
34 

37 
31 

40 
33 

49 
38 

45 
3 1 

59 

63 
54 

67 
57 

60 
31 

37 
26 

52 
25 

47 
41 

61 
45 

62 

50 

63 
51 

64 
53 

66 
52 

62 

53 

57 
45 

70 
42 

61 
44 

48 
43 

55 
44 

66 
53 

65 
49 

65 

50 

63 
44 

62 
39 

66 
43 

56.4 

HAOISON 

MAX 
MIN 

28 

43 

27 

52 
37 

37 
30 

37 
31 

47 
36 

47 

59 
30 

59 
55 

67 
57 

67 
40 

40 
27 

51 
22 

47 
39 

61 
43 

62 
50 

63 
54 

64 
51 

65 
52 

64 

57 

60 
42 

70 
42 

70 
44 

46 
42 

55 
44 

66 
57 

66 
46 

65 
50 

63 
41 

62 
38 

66 
42 

57.4 

MOULTON  2 

MAX 

39 
25 

40 
25 

45 
35 

36 
28 

38 
31 

48 
36 

48 

58 

61 

50 

70 
56 

69 
36 

40 
26 

55 
22 

50 
42 

64 
47 

65 

52 

67 
54 

65 
57 

71 
61 

68 

57 

65 
42 

71 
42 

66 
46 

47 
42 

55 
42 

52 

70 

69 
49 

65 
40 

66 
35 

71 
42 

56.1 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

36 
25 

41 
26 

43 

31 

36 
29 

39 
29 

49 
36 

41 
30 

58 
30 

64 
48 

66 
55 

58 
31 

39 
26 

48 
23 

50 
43 

64 
48 

65 

52 

67 
55 

68 

56 

73 
54 

66 

53 

59 
44 

72 
41 

61 
41 

46 
40 

54 
43 

66 
53 

67 
44 

66 
45 

62 
35 

62 
32 

69 
40 

56.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 

MIN 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

38 
22 

38 

24 

40 
33 

34 
27 

36 
30 

46 
35 

47 
30 

55 
31 

62 
47 

67 
55 

64 
34 

43 
27 

53 
24 

52 
43 

63 
50 

64 
54 

65 
57 

70 
56 

74 

56 

72 
58 

69 
47 

73 
45 

71 
46 

47 
4? 

59 
43 

66 

53 

70 
48 

70 
54 

66 
41 

67 
34 

72 
39 

58.5 
41.5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

36 
26 

48 
26 

56 
33 

37 
30 

39 
32 

46 
37 

47 
31 

60 
29 

64 
53 

70 
54 

67 
3Z 

40 
27 

54 
27 

48 
39 

61 
45 

63 
48 

65 
52 

66 
49 

71 
50 

63 

55 

64 

42 

71 
38 

61 
44 

46 
42 

56 
44 

68 
55 

66 
45 

68 
48 

66 
41 

68 
38 

71 
39 

56.5 
40 . 4 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

47 
24 

33 
21 

39 
29 

41 
26 

34 
28 

40 
30 

46 

42 
27 

60 
33 

65 
54 

69 
43 

45 
27 

37 
22 

53 
22 

56 
44 

63 
52 

68 
55 

65 
52 

66 
55 

74 
43 

63 
41 

66 
38 

70 
38 

59 
42 

46 
40 

60 
43 

66 
45 

69 
45 

66 
39 

64 
32 

65 
34 

56.2 
37.4 

WATERLOO 

*          *  * 

MAX 

35 
19 

36 
20 

37 
30 

31 
23 

35 
26 

45 
32 

42 
27 

54 
27 

59 
47 

60 
46 

56 
29 

38 
2* 

45 
22 

47 
41 

60 
42 

62 
52 

62 
54 

70 
53 

75 
53 

70 
57 

61 
39 

72 
38 

62 
41 

46 
36 

62 
39 

66 
44 

69 
44 

69 
43 

63 
35 

65 
30 

73 
32 

55.7 
37.0 

APPALACHIAN 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

52 
28 

45 
28 

54 
44 

52 
33 

42 
35 

46 
37 

47 

59 

61 

42 

68 

58 

67 
41 

41 
28 

51 
23 

51 
35 

6o 
35 

63 
57 

63 
52 

63 

50 

65 
54 

63 

55 

67 
44 

70 
44 

69 
53 

53 
47 

56 
46 

66 
55 

67 

50 

65 
54 

65 
43 

69 

40 

56.8 
42.5 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 

42 
30 

49 
30 

60 
47 

60 
35 

53 
35 

55 

40 

54 
37 

61 
34 

66 
46 

72 
57 

70 
45 

49 
34 

56 
27 

53 
35 

64 
43 

65 
57 

65 
52 

70 
50 

69 
50 

64 

51 

68 
43 

72 
42 

65 

50 

64 
48 

56 
50 

65 
49 

70 
48 

65 
52 

69 
45 

66 
41 

70 
41 

62.3 
43.4 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 

41 
31 

49 
34 

60 
41 

42 
35 

42 
36 

54 
41 

53 

61 
35 

67 
55 

73 
64 

69 
39 

43 
29 

56 
27 

53 
46 

64 
53 

64 
54 

65 

50 

69 

55 

69 
58 

62 

53 

67 
43 

72 
42 

65 

51 

55 
48 

61 

50 

68 
59 

69 
47 

65 
49 

66 
46 

67 
42 

71 
42 

60.8 
44.6 

BRIDGEPORT 

MAX 

GUNTERSvlLLE 

MAX 

46 
29 

46 
31 

62 
40 

57 
33 

41 
36 

50 
38 

51 
35 

60 

63 
46 

72 
59 

70 
45 

45 

30 

53 
28 

52 
33 

60 
41 

64 
56 

66 
57 

67 
50 

68 
51 

67 

52 

68 
45 

72 
43 

70 
50 

53 
46 

56 
46 

69 
5? 

69 
51 

69 
S3 

65 
45 

66 
42 

71 
39 

60.9 
4  3.2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

58 

31 

36 
29 

51 
36 

57 
34 

40 
33 

44 

38 

54 
36 

50 
31 

65 
35 

65 
62 

72 
62 

62 
29 

39 
24 

52 
26 

53 
42 

63 
50 

65 
56 

65 
50 

69 
53 

70 
57 

62 
47 

63 
37 

71 
41 

65 
49 

54 
49 

63 
51 

68 
55 

71 
51 

66 
41 

67 
36 

67 
35 

59.6 
42.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

52 
26 

37 
23 

50 
32 

54 
28 

36 
28 

42 
31 

49 

31 

47 
27 

63 
30 

64 
52 

70 
58 

58 
25 

42 
19 

53 
28 

55 
38 

64 
49 

65 
50 

65 
47 

70 
46 

70 
46 

63 
39 

65 
35 

70 
35 

60 
40 

40 

64 
42 

67 
47 

70 
45 

67 
38 

63 
32 

65 
31 

56.7 
36.7 

Sand  mt  substa  au 

MAX 
MIN 

48 
31 

46 
30 

51 
43 

52 
35 

44 
36 

49 
38 

51 
34 

55 
34 

60 
47 

68 
59 

68 
44 

44 

26 

49 
23 

47 
33 

60 
37 

63 
57 

64 
57 

65 
50 

62 
49 

61 

53 

66 
44 

69 
42 

68 
53 

59 
48 

49 

65 
52 

65 

50 

66 
54 

66 
42 

65 
36 

69 
39 

58.6 
42.6 

SC0TTS60R0 

MAX 

54 
33 

31 

35 

35 

35 

4  8 
35 

46 
35 

50 
30 

56 
34 

57 

67 
58 

58 

30 

26 

26 

37 

43 

59 
55 

50 

52 

54 

50 

37 

70 
37 

57 
41 

50 
48 

48 

43 

43 

40 

6 1 
38 

62 
34 

56.7 
40.3 

VALLEY  HEAD 

•           •  * 

MAX 

57 
31 

42 
31 

48 
39 

51 
35 

42 
35 

45 
35 

50 
35 

46 
25 

56 
31 

63 
51 

70 
53 

60 
27 

42 
20 

52 
28 

40 
32 

56 
40 

60 
51 

66 
46 

62 
46 

60 

51 

58 

44 

67 
33 

70 
34 

61 
45 

53 
46 

61 
47 

64 
49 

66 
49 

64 
34 

66 
33 

66 
30 

57.1 
38,3 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

54 

32 

43 
30 

45 
34 

46 
31 

38 
32 

4B 
35 

52 

53 

64 
31 

68 
61 

65 

57 
31 

49 
24 

58 
26 

59 
49 

74 
51 

64 
52 

70 
53 

73 
56 

71 

72 
41 

67 
41 

73 
42 

67 
49 

53 
46 

65 
49 

70 
45 

71 
47 

67 
46 

71 
41 

67 
37 

61.1 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

63 
31 

41 
26 

51 
29 

60 
33 

42 
34 

45 
33 

53 

53 

65 
34 

68 

60 

75 
59 

69 
31 

45 
25 

60 
30 

56 
50 

68 
53 

65 
46 

71 
41 

70 
49 

70 
50 

69 
45 

70 
39 

71 
38 

66 
44 

54 
45 

65 
51 

72 
52 

72 
56 

71 
45 

70 
41 

69 
40 

62.6 
41.4 

CBNTREVILLE 

MAX 

CLANTON 

MAX 

73 
37 

45 
35 

54 
38 

62 
41 

45 
40 

49 
42 

61 
4  5 

57 
30 

63 
32 

77 
58 

76 
63 

66 

36 

50 
25 

56 
27 

50 
45 

66 
49 

67 
46 

64 
52 

71 
44 

65 

50 

61 
42 

71 
41 

74 
42 

73 
50 

69 
55 

65 
57 

71 
53 

72 
55 

71 
50 

62 
51 

69 
39 

63.6 
44.3 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

48 
25 

34 
25 

51 
29 

52 
30 

34 

31 

47 

30 

50 

63 

64 
34 

70 

70 

55 
22 

56 
23 

55 
43 

56 
45 

60 
50 

64 
53 

63 
55 

66 
54 

73 
57 

72 
45 

65 

40 

71 
40 

60 
43 

47 
42 

65 
45 

65 
50 

66 
53 

69 
45 

66 
35 

69 
37 

59,7 
39.4 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

52 
28 

37 
28 

49 
32 

52 
32 

38 
32 

41 
34 

46 
33 

53 
32 

67 

66 
62 

75 
46 

50 
27 

41 
25 

56 
27 

57 
45 

71 
50 

66 
49 

66 
51 

69 
50 

72 
44 

73 
39 

67 
36 

74 
38 

64 
45 

52 

43 

63 
44 

69 
50 

73 
42 

70 
38 

70 
36 

70 
35 

60.4 
39.2 

HALEYVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

39 
23 

40 
23 

50 
34 

37 
27 

37 
30 

46 
35 

48 
31 

56 
31 

62 
48 

69 
57 

69 
34 

42 
29 

54 
22 

49 
42 

64 
47 

65 

54 

65 

57 

64 
56 

72 
54 

69 

57 

65 
45 

70 
46 

67 
46 

47 
40 

56 
42 

66 
47 

69 
48 

67 
52 

65 
40 

65 

33 

71 
43 

58.4 
41.1 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

51 
24 

38 
24 

43 
31 

46 
30 

35 
30 

40 
33 

49 
29 

46 
29 

64 
30 

66 
54 

73 
46 

47 

29 

41 

20 

56 
20 

57 
44 

66 
52 

67 
46 

65 
51 

69 
51 

75 
51 

65 
48 

69 
36 

73 
36 

63 
43 

50 
43 

61 
45 

67 
47 

71 
45 

70 
37 

66 
32 

67 
30 

56.7 
37.7 

JASPER  1.  N 

MAX 
MIN 

52 
31 

35 
33 

53 
34 

57 
32 

39 

32 

47 
35 

46 
37 

50 
31 

63 
32 

64 
58 

70 
46 

46 
35 

36 

22 

54 

22 

54 
44 

66 
50 

65 

50 

64 

50 

67 
50 

72 
56 

62 
45 

62 
37 

71 
37 

64 

45 

51 
44 

63 
46 

62 
45 

68 
49 

65 
41 

66 
36 

65 
33 

58.2 
40.  1 

prattville 

MAX 
MIN 

Sea 

BafarsQc*  W 

otei  ToUowlag  Slat 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  197« 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

6 

'!• 

9 

10 

Jl 

12 

13 

15 

16 

18 

19 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At4i 

THOHSBv  Exp  station 

MAX 
MIN 

71 

za 

53 
33 

61 
48 

39 

41 

44 

97 
41 

61 
32 

47 

75 
61 

72 
51 

92 
31 

59 
29 

92 
43 

69 
47 

67 
96 

69 
92 

72 
95 

67 
54 

63 

57 

70 
44 

79 
42 

73 
50 

69 
46 

62 
95 

70 
99 

71 
93 

70 
99 

64 
49 

69 
50 

71 
41 

65.3 
46.2 

TUSCALOOSA  F4A  AP 

MAX 
MIN 

♦  1 

34 

45 
35 

98 

41 

42 
37 

43 
38 

50 
42 

92 
38 

59 
30 

67 
54 

72 
64 

64 
38 

45 
28 

96 
23 

92 
48 

68 
49 

62 
49 

67 
47 

66 
92 

'1 

55 

64 

51 

65 
42 

70 
39 

65 
49 

92 
48 

98 
90 

70 
94 

69 
90 

66 
90 

67 
47 

66 
41 

71 
37 

43.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  HAM 

MAX 
MIN 

64 
34 

42 
32 

57 

40 

62 
38 

44 

37 

45 

37 

53 
43 

53 
34 

65 
33 

69 
64 

78 
64 

6* 
34 

47 
27 

60 
27 

56 
49 

71 
99 

66 
91 

70 
90 

66 

54 

74 
58 

67 
47 

67 
49 

73 
44 

67 
49 

99 

90 

66 
90 

70 
58 

73 
97 

62 
49 

71 
49 

70 
41 

62.9 
45.2 

VERNON 

*          •  * 

MAX 
MIN 

41 
26 

40 
29 

50 
36 

38 
30 

40 
33 

49 
33 

49 
32 

54 

30 

64 
50 

7^ 
57 

73 
40 

44 

30 

55 
21 

55 
44 

7l 
54 

67 
90 

65 
49 

70 
55 

74 

55 

70 
58 

42 

72 
39 

69 
90 

45 

98 
46 

55 

52 

50 

38 

67 
32 

32 

60.3 
41.9 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTDN  FAA  AP 

MIN 

46 
35 

52 
37 

56 
46 

5 1 
42 

50 
43 

55 
43 

52 
35 

66 
35 

52 

74 
62 

68 
43 

45 

30 

57 
27 

47 
42 

62 
44 

55 

69 
52 

72 
52 

56 

53 

72 
44 

41 

49 

57 

99 

62 

94 

92 

53 

43 

39 

63.1 
46.1 

CALERA   2  SW 

MIN 

57 
38 

53 
30 

60 
47 

36 

52 
40 

46 

62 
46 

65 
30 

72 
50 

76 
60 

7A 

50 

52 
32 

62 
25 

60 

41 

70 
48 

69 
51 

68 
99 

72 
96 

70 
53 

60 

7 1 
45 

47 

70 
43 

48 

93 

57 

90 

tl 

45 

47 

36 

65.8 
46.0 

CENTRE   5  SW 

MIN 

60 
33 

39 
31 

48 
35 

37 

37 

49 
40 

51 
36 

52 
30 

36 

65 
49 

74 
55 

61 
28 

44 
24 

54 

32 

43 
34 

59 
40 

65 
54 

68 
91 

65 
50 

66 

52 

6 1 
47 

64 
36 

73 
41 

47 

56 
46 

49 

69 
49 

48 

67 
45 

68 
40 

67 
36 

99.6 
40.9 

CHILOERSBURC  MTR  PLANT 

MIN 

6? 
36 

54 
34 

58 
49 

56 

40 

49 
41 

45 

56 
41 

67 
31 

48 

75 

60 

74 
53 

94 

35 

59 

23 

52 
40 

66 
47 

67 

50 

67 
49 

73 
56 

73 
57 

71 
59 

70 
41 

76 
38 

75 
46 

70 
58 

62 
54 

58 

73 
90 

70 
57 

66 
46 

71 
51 

73 
42 

65.9 
46.4 

GADSOEN   STEAM  PLANT 

MIN 

51 
32 

38 

37 

47 
3« 

36 

40 

40 

50 

32 

46 
35 

36 

61 
60 

70 

61 
26 

41 
27 

51 

27 

41 
39 

96 
40 

63 
91 

65 
92 

64 

52 

67 

50 

61 
39 

69 
39 

69 
48 

63 
52 

57 
92 

57 
52 

67 
51 

67 
46 

66 
44 

63 
39 

65 
38 

97.4 
41.7 

CITY    1  NNE 

MAX 

MIN 

61 
35 

38 
32 

50 
38 

55 
39 

45 
37 

48 
41 

53 
41 

5 1 
30 

64 

30 

67 
59 

72 
61 

65 
31 

44 

23 

55 
23 

49 
42 

62 
48 

66 
50 

65 
91 

69 
53 

70 
55 

61 
44 

68 
37 

73 
36 

69 
52 

61 
93 

62 
92 

66 
50 

70 
49 

67 
46 

64 

41 

69 
39 

42.9 

SYLACAUCA  it  NE 

MAX 

Mm 

61 
35 

55 
33 

60 
52 

60 
41 

52 
42 

57 
45 

56 
42 

65 
30 

75 
48 

81 
54 

72 
49 

94 

32 

S3 

20 

92 
45 

67 
45 

67 
49 

65 
49 

71 
50 

66 
57 

64 

58 

70 
45 

75 

50 

70 
49 

73 
57 

64 
95 

72 
58 

74 
52 

72 
56 

67 
47 

70 
50 

73 
37 

65.6 
46.2 

Talladega 

*        *  • 

MAX 

MIN 

60 
36 

54 

34 

60 
50 

59 
40 

49 
40 

56 
43 

55 
36 

66 
30 

71 
48 

74 
59 

72 
63 

59 
32 

59 

23 

58 
42 

63 
45 

54 

65 
51 

74 
51 

72 
51 

47 

59 

71 
44 

75 
38 

72 
46 

71 
56 

62 
54 

56 

72 
51 

69 
55 

66 
48 

70 
48 

73 

36 

65.6 
45.5 

PIEDMONT  Plateau 

05 

ALEXANDER  CITY 

MIN 

73 
40 

46 

36 

55 
40 

49 

44 

45 

60 
46 

58 
32 

34 

75 
57 

76 
60 

67 
33 

53 
25 

2° 

46 
43 

70 
46 

66 
51 

54 

74 
55 

45 

57 

6 1 
47 

72 
40 

75 
41 

72 
50 

73 
97 

60 

69 
54 

74 
99 

71 
50 

60 
52 

7  1 
36 

64.9 
45.7 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

66 
38 

42 
33 

52 
38 

56 
46 

49 
43 

51 
44 

95 
43 

53 
34 

64 
35 

70 
60 

7  1 
60 

66 
30 

48 

26 

55 
27 

47 
38 

63 
46 

64 

50 

66 
50 

7  I 
50 

45 

54 

60 
45 

69 
41 

71 
43 

69 
53 

70 
99 

65 
56 

67 
93 

7 1 
92 

66 
46 

56 

50 

66 
39 

61.7 
44.9 

C AHP   HILL   2  NW 

MIN 

72 
42 

46 
37 

54 
40 

46 

56 
46 

45 

65 
46 

58 
30 

31 

75 
58 

75 
61 

67 
33 

52 
25 

56 
25 

50 
42 

64 
49 

69 
51 

64 
49 

7? 
51 

45 

56 

61 
45 

72 
38 

74 
39 

74 
55 

73 
97 

7 1 
59 

70 
57 

72 
57 

72 
50 

98 
91 

69 
35 

64.8 
45.4 

HEFLIN 

MIN 

LAFAYETTE 

MIN 

64 
40 

52 
31 

60 
46 

50 

52 
42 

42 

63 
42 

65 
34 

48 

74 
59 

71 
61 

62 
33 

56 
22 

56 
41 

65 
42 

67 
93 

67 
52 

73 
90 

69 
55 

4 1 

56 

70 
49 

75 
44 

73 
51 

73 
59 

72 
57 

69 

74 
98 

75 
97 

60 
51 

69 

53 

72 
39 

66.5 
47.6 

MARTIN  0AM 

MIN 

63 
42 

57 
38 

61 
53 

47 

46 

48 

64 
46 

65 
36 

49 

76 
60 

73 
61 

66 
36 

56 
31 

95 

44 

67 
44 

68 
49 

66 
49 

73 
92 

70 
55 

64 

57 

69 
48 

71 
41 

76 
45 

75 
58 

69 
57 

70 
62 

74 
62 

72 
98 

61 
53 

69 
53 

74 
42 

67.1 
49.2 

0PEL1K4 

MAX 

Mm 

7? 
45 

48 

39 

54 
43 

63 

50 

61 
49 

60 
49 

66 
50 

58 
36 

64 
39 

76 
56 

74 

61 

73 
38 

66 
27 

56 
27 

57 
43 

69 
48 

70 
48 

64 
46 

71 
48 

63 

48 

62 
92 

70 
40 

75 
40 

74 
52 

74 
91 

74 
60 

74 
60 

73 
60 

76 
52 

60 
54 

69 
40 

66.7 
47.1 

RDCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

70 
3B 

45 
34 

54 
42 

61 
45 

47 
43 

50 
45 

59 
45 

56 
34 

64 
33 

74 
60 

7! 
61 

66 
32 

91 
26 

59 
27 

50 
42 

70 
47 

67 
56 

64 
52 

70 
53 

66 

57 

60 
49 

73 
42 

79 
43 

72 
96 

70 
98 

69 
56 

68 
95 

74 
94 

71 
49 

58 

51 

70 

40 

63.6 
45.6 

ROCK  MILLS 

*          a  * 

MAX 
MIN 

72 
42 

47 
36 

43 

60 
45 

58 
45 

57 
47 

56 
48 

58 
29 

64 
33 

73 

69 
33 

26 

30 

5  5 
33 

43 

68 
52 

52 

73 
52 

60 

54 

47 

7 1 
36 

75 
38 

70 
49 

97 

99 

69 
56 

7  J 
98 

71 
50 

72 
51 

71 
35 

64.9 
44.0 

PRAIRIE 

06 

OAYTON  I  N 

MAX 

MIN 

75 
34 

36 

57 
40 

33 

47 

36 

5 1 
40 

66 
44 

55 
36 

38 

79 
64 

78 

64 

66 
36 

50 
33 

33 

64 

51 

72 
58 

73 
51 

74 
56 

73 
59 

74 

59 

67 
48 

68 
48 

78 
48 

78 
94 

60 
92 

72 
56 

74 
92 

72 
60 

66 
52 

67 
46 

70 
41 

66.4 

47.0 

06M0P0LIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

bl 
34 

33 

48 
38 

57 
36 

40 
33 

46 
37 

62 
43 

54 
34 

66 
37 

77 
64 

79 
65 

69 
35 

48 
33 

57 
32 

60 
48 

74 
54 

73 
51 

75 
56 

71 
55 

75 
59 

69 
47 

67 
♦4 

76 
44 

77 
92 

56 
90 

69 
50 

73 
96 

70 
90 

70 
52 

67 
51 

71 
44 

64.9 
45.7 

Gainesville 

MAX 
MIN 

5  5 

30 

38 

30 

45 

36 

45 

30 

38 
31 

35 

54 

40 

51 
31 

32 

7  \ 
62 

77 
59 

57 
32 

47 
27 

57 
27 

61 
49 

76 
90 

66 
51 

75 
57 

70 
57 

75 
56 

66 
44 

69 
43 

75 
45 

72 
49 

54 

49 

69 

49 

65 
46 

72 
90 

68 
48 

70 
45 

68 
41 

61.6 
42.9 

GREENSSOPQ 

MAX 
MIN 

6 1 
33 

59 
35 

64 
36 

43 
36 

47 
38 

54 
3V 

60 
37 

64 
35 

75 
34 

76 
64 

68 
48 

68 
33 

56 

28 

59 
44 

70 
46 

69 
54 

72 
55 

70 
93 

71 
55 

66 

42 

69 
44 

72 
47 

76 
48 

69 
90 

60 
91 

72 
47 

69 
48 

69 

56 

69 
91 

69 
49 

67 
42 

65.3 
44.9 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

73 
41 

39 

46 

67 
45 

46 
43 

52 
44 

72 
46 

56 
35 

35 

78 
61 

80 
63 

70 
40 

54 
30 

32 

56 
49 

53 

75 
54 

66 
92 

74 

5? 

49 

96 

62 
46 

70 
43 

77 
42 

77 
59 

72 
98 

60 

73 
61 

71 
59 

76 
57 

62 
96 

67 
43 

67.0 
48.9 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

MIN 

29 

32 

37 

47 
31 

45 
34 

56 
40 

61 
39 

54 

29 

70 
33 

76 
63 

70 
5! 

59 

31 

50 
25 

56 
30 

50 

76 
51 

75 
52 

76 
97 

72 
57 

76 
58 

71 
41 

72 
43 

77 
49 

76 
48 

75 
46 

70 
90 

68 
47 

72 
94 

70 
49 

70 
43 

72 
36 

65.3 
43.2 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

Mm 

74 
37 

37 

58 

40 

66 

41 

43 
39 

47 
41 

65 
45 

56 
33 

64 
34 

77 
63 

78 
64 

67 
36 

5 1 
28 

58 
28 

55 
49 

70 
52 

70 
55 

70 
55 

72 
56 

72 
57 

64 
46 

62 
43 

75 
44 

76 
56 

69 
99 

69 
94 

73 
95 

70 
94 

72 
92 

63 
53 

69 
44 

64.8 
46.7 

MINTER  3  NH 

MAX 

MIN 

73 
39 

43 
38 

61 
40 

66 
40 

43 
40 

47 
42 

70 
45 

52 
39 

65 
39 

76 
64 

76 
64 

68 

39 

51 
31 

58 
31 

58 
50 

70 
58 

74 
97 

66 
55 

73 
55 

70 
96 

63 
47 

67 
49 

74 
45 

76 
59 

69 
97 

69 
97 

73 
99 

66 
99 

74 
97 

61 
95 

66 
48 

65.1 
48.6 

MONTGOMERY  WSD  AP 

MAX 

Mm 

j4 
40 

41 

56 

57 
45 

53 
46 

72 
46 

65 
41 

62 
36 

77 
55 

78 
61 

70 
49 

93 
36 

59 
30 

46 

73 

50 

73 
52 

69 
93 

69 
51 

69 
96 

4) 

55 

68 
47 

76 
42 

77 
51 

73 
60 

72 
99 

73 
65 

70 
61 

77 
97 

61 
55 

65 
48 

72 
43 

66.9 
49.5 

SELMA 

MAX 

MIN 

65 
41 

59 
38 

63 
40 

55 
44 

56 
41 

62 
45 

63 
51 

59 
37 

50 

76 
61 

76 
66 

68 
41 

59 
32 

60 
90 

72 
91 

74 
93 

70 
99 

73 
56 

71 
51 

69 
60 

71 
90 

78 
46 

77 
92 

73 
5» 

67 
96 

72 
97 

70 
60 

74 
99 

65 
57 

72 
56 

74 
45 

66.3 
90.2 

UNION  SPRINGS 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

74 
44 

47 
43 

59 
44 

70 
45 

55 
46 

57 
47 

72 
49 

58 
37 

65 
37 

76 
55 

76 
62 

66 
39 

93 
29 

62 
30 

56 
45 

79 
54 

73 
95 

65 

53 

76 

54 

68 

57 

64 
94 

70 
46 

78 
47 

77 
58 

78 
60 

78 

62 

78 
61 

70 
99 

79 
58 

68 

56 

66 
45 

68.1 
49.5 

S«*  R«f*r«nc«  Not*i  FoUowlag  Sialion  Indtv 


DAILY  TEMPERATURES 


JtNUARY  197Ji 


Slalion 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

Avei 

•  • 

CHASTSL  PL4IN 

* 

07 

ANDALUSIA   1  NM 

MAX 

MIN 

lit 
ifZ 

48 

40 

65 

46 

71 
50 

63 

44 

57 
44 

69 

45 

63 
35 

64 
45 

77 
47 

76 
52 

77 
42 

55 
34 

63 
34 

61 
41 

76 
50 

72 
51 

72 
47 

76 
52 

70 
48 

68 

47 

70 
36 

71 
38 

79 
59 

74 
54 

77 
59 

77 
51 

66 
91 

79 
54 

76 
59 

70 
43 

69,6 
46.5 

ATMDRE 

MAX 
MJN 

72 
*1 

48 

40 

46 

74 
46 

46 
44 

54 
46 

69 
51 

56 

41 

66 

41 

77 
64 

76 
67 

77 
41 

54 
38 

65 

40 

63 
53 

79 

60 

77 
59 

74 
56 

77 
57 

66 

56 

75 
46 

75 
45 

76 
45 

61 
63 

75 
61 

74 
63 

76 
62 

69 

62 

78 
60 

77 
59 

74 
50 

70.1 
52.0 

BEATRICE  1  E 

MAX 
MIN 

37 

41 

43 

45 

36 

39 

47 

36 

36 

36 

34 

39 

71 

72 

74 
50 

69 
41 

74 
44 

77 

72 
59 

73 
60 

72 
57 

74 
54 

66 
56 

77 
53 

61 
51 

71 
46 

45.3 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

73 
45 

46 

43 

65 
47 

71 
52 

72 
53 

70 
50 

70 
46 

60 
34 

64 
36 

76 
45 

79 
64 

78 
56 

6 1 
32 

59 
36 

60 
49 

75 
51 

75 
52 

73 
52 

77 
54 

76 
53 

73 
46 

73 
49 

79 
39 

79 
50 

60 
59 

74 
63 

75 
62 

66 

60 

60 
57 

79 

60 

70 
44 

71.4 
49,6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

70 
»3 

67 
43 

72 
57 

69 
47 

57 
46 

7  J 
50 

66 
52 

65 
36 

74 

62 

78 

62 

78 
66 

7A 

43 

65 
35 

65 
46 

78 
57 

77 
56 

76 
61 

76 
55 

75 
54 

73 
60 

73 
46 

77 
42 

8 1 
59 

77 
61 

77 
64 

79 
65 

70 
62 

80 
63 

61 
59 

73 
59 

74 
46 

73.3 
53,5 

CAMDEN  3  NM 

MAX 
MIN 

52 
30 

58 

32 

69 
48 

65 

42 

48 
34 

72 
39 

69 
39 

55 
29 

76 
47 

79 
58 

74 
46 

54 

30 

60 
24 

63 
40 

71 
50 

77 
55 

73 
51 

75 
46 

75 
51 

70 
53 

66 
38 

75 
36 

78 
52 

71 
50 

63 
49 

74 
56 

71 
50 

75 
53 

64 
49 

66 
47 

71 
40 

68.1 
44.  1 

CHATHM  3  N 

MAX 

Mm 

66 
35 

65 

36 

69 
50 

66 
36 

60 
39 

74 
43 

72 
44 

61 
36 

80 
59 

79 
66 

73 
54 

55 
35 

64 
32 

65 
52 

77 
57 

77 
60 

73 
45 

77 
60 

73 
60 

75 
59 

73 
43 

79 
41 

80 
60 

79 
58 

63 
52 

75 
57 

72 
54 

7  5 
58 

67 
54 

74 
51 

77 
45 

71.5 
49,4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

75 
46 

58 

43 

6 1 
44 

69 
48 

68 
47 

69 
47 

69 
48 

58 
36 

63 
38 

74 
59 

77 
62 

75 
42 

55 

30 

38 

56 
46 

75 
54 

73 
56 

67 
54 

7ft 
52 

66 

57 

67 
53 

72 
50 

77 
49 

77 
60 

76 
56 

77 
58 

78 
60 

57 

78 
59 

75 
59 

72 
50 

69.7 
50.4 

ENTERPRISE 

MAX 

MIN 

75 
50 

5  \ 
46 

47 

75 
53 

45 

64 
50 

70 
54 

67 
41 

64 
42 

75 
60 

76 
64 

76 

34 

47 

59 
48 

77 
56 

72 
57 

7 1 
55 

73 
55 

^7 

57 

73 
55 

72 
46 

78 
46 

78 
62 

77 
60 

63 

78 
64 

67 
62 

60 
62 

79 
62 

73 
52 

71,5 
53.2 

EUPAULA  WILDLIFE 

REF 

MAX 
MIN 

75 
43 

55 
46 

63 
47 

69 
58 

65 

51 

63 
51 

69 
54 

61 
32 

65 
32 

75 
58 

77 
61 

71 
45 

55 
28 

37 

60 
47 

79 
47 

75 

50 

52 

77 
52 

47 

58 

68 

53 

72 
40 

76 
41 

76 
59 

78 
58 

59 

77 
65 

67 
98 

80 
60 

77 
62 

74 
47 

69.9 
50.0 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

74 
42 

44 
42 

64 

43 

71 
47 

46 
44 

53 
45 

69 
50 

59 
39 

64 
39 

74 
46 

77 
65 

77 
43 

55 
35 

64 

35 

61 
52 

77 
58 

73 
59 

72 
53 

78 
54 

74 
58 

69 
48 

73 
42 

77 
42 

60 
56 

73 
45 

74 
64 

76 
61 

68 
60 

79 
59 

76 
60 

70 
47 

69.2 
49.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

MIN 

74 
38 

43 
36 

65 
42 

71 
41 

44 
40 

5 1 
42 

72 
49 

55 
40 

65 
42 

75 
62 

77 
65 

72 
38 

52 
35 

63 
36 

62 

50 

76 
58 

71 
56 

62 
55 

76 
56 

73 
56 

74 
47 

72 
44 

77 
44 

77 
56 

72 
98 

69 

58 

75 
58 

67 
58 

76 
57 

65 

55 

70 
47 

67.5 
49.  1 

GENEVA 

MAX 
MIN 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

55 
34 

60 
34 

63 
47 

58 
35 

54 
38 

73 
45 

63 
43 

55 
32 

79 
53 

80 
63 

75 
49 

52 
34 

62 
30 

6  1 
50 

72 
56 

75 
54 

75 
55 

73 
55 

74 
60 

72 
59 

71 
42 

77 
41 

79 
56 

74 
53 

66 
91 

72 
52 

72 
52 

72 
59 

65 

53 

72 
44 

76 
37 

68.7 
47.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

67 
42 

58 
40 

62 
44 

67 
45 

65 
44 

51 
45 

70 
43 

55 
36 

64 
38 

73 
61 

76 
63 

72 
41 

51 
31 

60 
32 

59 

50 

72 
56 

75 
55 

70 
54 

72 
54 

68 

55 

65 
46 

66 
45 

75 
45 

77 
56 

71 
60 

72 
61 

73 
60 

66 
59 

77 
58 

64 
56 

6? 
45 

67.1 
49.3 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

76 
44 

55 
48 

69 
50 

73 
61 

74 
53 

66 
53 

68 
57 

67 
41 

65 
41 

76 
57 

77 
64 

71 
50 

56 
34 

60 
38 

58 
47 

77 
54 

73 
56 

70 
50 

74 
50 

70 
58 

76 
55 

74 
48 

77 
46 

75 
60 

75 
60 

70 
62 

78 
63 

70 
62 

78 
63 

78 
63 

72 
54 

70.9 
53.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

74 
42 

43 
39 

62 
43 

67 
46 

47 
43 

53 
45 

74 
46 

55 
36 

64 
35 

76 
61 

77 
63 

73 
40 

54 
28 

65 
29 

59 
49 

69 
54 

73 
54 

75 
54 

74 

5? 

75 
52 

75 
50 

73 
46 

76 
49 

79 
59 

72 
62 

73 
60 

74 
96 

69 
58 

78 
56 

65 
57 

63 
50 

67.9 
49.0 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

68 
46 

63 
45 

74 
56 

71 
49 

64 
49 

68 
53 

66 
55 

62 
39 

76 
60 

77 
60 

79 
65 

71 
43 

65 

32 

60 
46 

77 
53 

74 
58 

71 
57 

75 
50 

69 
54 

73 
58 

74 

52 

78 
51 

77 
57 

76 
60 

76 
63 

77 
63 

74 
61 

79 
99 

79 
61 

73 
59 

75 
50 

72.2 
53.7 

PITTSVIEW 

MAX 
MIN 

77 
42 

52 
44 

58 
45 

68 
55 

62 
50 

61 

50 

72 
52 

63 
30 

65 

30 

77 
57 

77 
60 

77 
47 

57 
24 

61 
24 

61 
46 

76 
47 

74 
49 

65 
48 

74 
52 

66 

57 

65 
56 

73 
36 

77 
37 

76 
50 

76 
58 

75 
60 

76 
62 

69 
99 

79 
58 

74 
56 

73 
45 

69.7 
46.1 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

77 
34 

57 
34 

56 
37 

66 
37 

48 
35 

46 
39 

71 
46 

56 
36 

65 
36 

78 
51 

79 
65 

76 
35 

60 
29 

64 
30 

63 
49 

73 
60 

76 
58 

71 
52 

75 
58 

74 
58 

66 
45 

71 
42 

78 
43 

76 
58 

71 
53 

67 
53 

75 
53 

72 
57 

74 
52 

62 
54 

73 
45 

68  .6 
46.3 

TROY 

MAX 
MIN 

66 
42 

63 
42 

72 
96 

66 
46 

65 
45 

70 
50 

65 
51 

63 

40 

74 
57 

77 
60 

76 
61 

62 
40 

63 
31 

66 
47 

73 
52 

72 
57 

69 
57 

76 
51 

67 
55 

64 

57 

76 
48 

77 
45 

78 
54 

75 
61 

76 
63 

75 
62 

70 
59 

77 
58 

77 
58 

69 

57 

74 
49 

70,7 
52,1 

WHATLEY 

*  * 

• 

MAX 

Mm 

66 
42 

62 
36 

70 
50 

66 
32 

65 
37 

73 
42 

69 
40 

59 
35 

49 

50 

70 

38 

64 
30 

69 

75 

76 
50 

45 

79 
54 

51 

73 
50 

78 
49 

78 
48 

79 
45 

80 
46 

70 
46 

52 

72 
49 

73 
46 

74 
52 

71,6 
45,0 

OB 

Bay  minette 

MAX 

Mm 

69 
40 

70 
40 

74 
61 

65 
42 

55 
43 

68 

50 

67 
50 

65 
42 

77 
63 

78 
69 

76 
61 

62 

41 

62 
40 

65 
51 

60 

77 
62 

75 
60 

76 
59 

72 
59 

76 
56 

75 

50 

76 
45 

80 

63 

75 
64 

73 
63 

60 

66 

61 

56 

75 
60 

74 
57 

73 
53 

71,9 
54,2 

CODEN 

MAX 

Mm 

67 

66 

65 

74 

62 

66 

65 

76 

75 

76 

74 

55 

70 

76 

75 

72,3 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

Mm 

70 
44 

67 
43 

75 
61 

70 
45 

61 
45 

67 
51 

68 
52 

66 
45 

76 
65 

76 
67 

74 
66 

69 

40 

65 
42 

69 
52 

77 
62 

77 
61 

75 
56 

77 
61 

71 
61 

76 
62 

78 
50 

72 
47 

79 
65 

79 
65 

76 
64 

75 
64 

73 
62 

75 
65 

75 
63 

75 
60 

70 
54 

72,8 
56,2 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

73 
45 

67 
45 

68 
47 

63 
53 

64 
49 

66 
56 

74 
62 

73 
61 

73 
44 

60 
44 

63 
47 

69 
46 

67 
46 

61 
44 

74 
60 

72 
61 

74 

53 

71 
56 

75 
64 

77 
63 

74 
61 

75 
63 

74 
63 

76 
64 

72 
62 

74 

L<< 

70,4 
54,7 

MOBILE  mSO  AP 

MAX 

Mm 

54 
42 

67 
43 

74 
63 

63 
45 

62 
45 

6b 
52 

66 
46 

66 
45 

77 
67 

78 
67 

76 
54 

54 

44 

58 
43 

69 
53 

76 
63 

79 
64 

78 
62 

77 
64 

74 
64 

78 
59 

75 
52 

75 
48 

79 
67 

74 
63 

71 
64 

76 
63 

70 
61 

76 
63 

75 
63 

76 
57 

74 
55 

71,8 
56,2 

RDBERTSDALE  1  E 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

73 
43 

67 
43 

75 
51 

54 
46 

55 
46 

65 
46 

66 
58 

60 
45 

67 
50 

77 
64 

76 
67 

75 
45 

57 
40 

59 
50 

66 
54 

76 
60 

76 
57 

76 
56 

77 
57 

79 
56 

78 
50 

77 
49 

76 
49 

80 
64 

74 
63 

78 
63 

77 
62 

69 
66 

77 
62 

78 
62 

76 
53 

71,7 
54,2 

S«*  Ral*t«iica  Not«a  FoUowLng  Station  tndtx 


SUPPLEMENTAL  DATA 


JANUARY  \97<t 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

c 

o 
o 

ion  c 
t  mile 

of 

t  mil' 

Stanciard  of  Time 
CENTRAL 

1.99 

2.00 
!  and  over 

Percent  of 
1  Possible  sur 

1  Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Troc 

q 
9 

o 

O; 

O 

iq 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WSQ  AP 

19 

1.5 

7.2 

35 

W 

28 

93 

95 

82 

85 

6 

4 

7 

3 

2 

0 

22 

32 

7.7 

HUNTSVILLE   WSO  AP 

U 

0.7 

e.o 

32++ 

26 

28 

91 

94 

84 

84 

4 

2 

7 

3 

4 

0 

20 

7.8 

MOBILE   WSn  AP 

1^ 

3.1 

8.7 

29++ 

20 

20 

86 

87 

73 

80 

5 

5 

6 

0 

2 

0 

IB 

8.7 

MONTGOMERY  WSO  AP 

15 

0.6 

5.8 

23 

S 

26 

89 

89 

75 

82 

6 

5 

7 

2 

0 

1 

23 

37 

7.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  9  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMi 

JANUARY  197* 


t 

Day  oi  month 

0) 
» 

Station 

a 
Q 

(  IN) 

Tim: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

AOSUHN  ACRONOnV  FARM 

i 

MA) 
Mlh 

bi 

53 

53 

4e 

54 
47 

5f 
!< 

5E 
5! 

59 
5! 

6< 
5t 

61 
43 

59 
42 

69 
55 

6i 
6( 

61 
41 

57 
31 

5! 
41 

5C 
45 

64 
50 

65 
!1 

61 
51 

61 
53 

63 
99 

59 
55 

7] 
51 

7C 
50 

70 
55 

72 
62 

72 
62 

67 
63 

74 
63 

72 

60 

60 
57 

75 
51 

64.0 
52,6 

« 

MIf 

63 
5t 

St 
51 

5! 
5( 

51 
5; 

5! 
51 

51 
5t 

61 
5( 

it 
4! 

5t 
4( 

65 
56 

6t 
61 

64 
52 

5« 
42 

51 
44 

51 
4i 

56 
51 

61 
96 

5^ 
55 

66 
5b 

61 
60 

51 

67 
59 

68 
54 

63 
56 

70 

63 

75 
64 

67 
65 

71 
65 

70 
62 

62 
60 

70 
55 

55)2 

e 

MA) 
MI^ 

5( 

51 

5? 

s! 

57 
5! 

5( 

5: 

59 
53 

56 
49 

54 
41 

62 
52 

63 
57 

63 
53 

55 
44 

52 
41 

41 

57 
49 

59 
55 

98 
54 

62 
55 

6C 
98 

59 
98 

64 
55 

5i 

6' 
53 

6] 

6] 

6: 

67 
61 

66 
61 

6 1 
58 

66 
56 

59.8 
53.9 

ENTERPRISE  3  NW 

MA) 
MU 

6« 
«C 

61 

a 

6C 
55 

62 

6( 

63 
}'. 

61 
5! 

6! 
60 

63 
55 

59 
54 

63 
5S 

64 
61 

71 
54 

55 
53 

56 
54 

60 
55 

62 
95 

61 
60 

61 
60 

61 
99 

63 
61 

64 

60 

61 
99 

63 

66 
63 

66 
65 

66 
65 

66 
66 

66 

65 

67 

6* 

70 
65 

62.9 
59.5 

HEADLAND 

« 

MA) 
MU 

6! 
61 

63 
5J 

62 
5! 

61 
6( 

69 
6( 

68 
6! 

66 

6C 

65 
53 

61 
5( 

7C 
60 

69 
61 

68 

60 

6C 
44 

60 
41 

51 
!1 

68 
55 

67 
60 

66 
98 

68 
57 

66 
59 

67 
60 

68 
56 

68 
55 

67 
60 

70 
62 

68 
62 

70 
63 

70 
66 

71 
65 

72 
66 

70 
63 

66.7 
59.5 

PITTSVIEH 

< 

MA) 
MIf 

63 

6« 
56 

51 
5! 

60 
57 

62 

5f 

59 

51 

61 
59 

63 
5S 

51 
53 

62 

51 

64 

60 

66 

60 

61 

50 

62 
5t 

56 
53 

62 
52 

62 
98 

59 
56 

64 
94 

62 
59 

63 
58 

66 
56 

65 
56 

64 
57 

68 
61 

68 
61 

67 
63 

67 
66 

69 
59 

67 
63 

69 
62 

63.2 
57.6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Slatton 

Day 

Oi  Month 

18 

19 

f-'-'-'  

o  o  > 
H  < 

\ 

2 

3 

in 
10 

12 

13 

14 

15 
15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

in 
30 

31 



— 

PIEDMONT    PL4TESU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

* 

* 

.29 

.13 

.03 

.07 

.11 

.13 

* 

• 

.08 

« 

* 

.06 

.07 

.08 

.09 

.03 

- 

m 

.10 

.16 

.07 

m 

.16 

.14 

- 

WIND 

37 

26 

1 

2 

0 

12 

9 

11 

6 

• 

* 

110 

4 

1 

C 

0 

1 

2 

* 

• 

• 

• 

* 

m 

IS 

9 

It 

7 

6 

3 

}04 

*        *  • 

PKAIRIE  06 

oehopolIS  lock  ano  dam 

EVAP 

- 

.08 

.06 

.09 

.05 

.01 

.01 

.08 

.03 

.13 

.08 

.11 

_ 

_ 

. 

.06 

.06 

.09 

.11 

.06'  .09 

• 

.13 

.02 

_ 

_ 

.02 

.09 

.04 

_ 

WIND 

93 

13 

90 

♦  1 

30 

4 

19 

26 

20 

37 

104 

69 

49 

54 

11 

11 

14 

12 

4 

31 

18 

1 

16 

20 

11 

4 

39 

17 

27 

1 

1 

883 

MAX 

62 

♦  0 

*5 

52 

*1 

45 

95 

45 

54 

71 

72 

65 

52 

50 

69 

70 

60 

70 

69 

71)  66 

65 

72 

74 

54 

64 

60 

64 

98 

60 

59 

99.7 

HIN 

<iO 

37 

37 

39 

38 

38 

45 

42 

41 

54 

65 

38 

35 

48 

50 

60 

98 

99 

99 

60 

91 

90 

51 

90 

93 

93 

58 

94 

96 

99 

93 

49.3 

•      •  • 

CULF  OS 

FAIRNOPE  Z  NE 

EVAP 

.07 

.02 

.00 

.01 

.03 

.03 

.03 

; 

.041  .02 

.02 

.02 

.16 

.01 

.09 

.06 

.05 

.06 

.04 

.14 

.11 

.04 

.08 

.04 

.06 

.13 

.01 

.08 

.13 

.07 

1.728 

MAX 

72 

63 

75 

74 

62 

67 

67 

65 

76 

80 

79 

70 

75 

73 

81 

78 

78 

77 

78 

75 

76 

73 

81 

SO 

79 

78 

78 

79 

76 

72 

79 

74.7 

MIN 

49 

49 

61 

53 

48 

54 

61 

So 

64 

67 

68 

63 

52 

91 

63 

69 

62 

62 

62 

63 

99 

92 

67 

66 

67 

68 

65 

67 

67 

60 

60 

99.9 

S««  R«fer*nc«  NoIm  Following  Slillon  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1      2      3      4      S      6      7      8      9     10    11     12    13     14    IS    le    17    IS    19    20    21    22    23    24  25 


27    28    29    30  31 


•      •  • 

UPPER  PLAINS 


HtHILTnN  3  S 


SNOWFALL 
SN  ON  CNC 


Sm  Rsiaranc*  Notm  Following  Station  Indax 
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STATION  INDEX 

ALABAMA 

JANUARY  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP, 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

■ 

JOHN  S  RICHBURG 

0063 

03 

bj  T  ^J  ^  T  n  w 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

* 

PP. OF,  Palmer  godsey 

ALBERTA 

0140 

07 

hILCOX 

32 

1 4 

6  7 

c.  J 

*7  A 

f  A 

SIDNEY   d.   HARDY*  SR. 

ALBERTVILLE   2  SE 

0U8 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALFXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

57 

8? 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY   0.  DENHAM 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZtLLE 

ANDALUSIA   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

RA 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANMSTON  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

ASHL AND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE  >• 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN   T.  SWINDALL 

0395 

01 

1  TMCCTPKIC 

LlMtoTLjiNt 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMQRF 

0407 

07 

ESCAMBIA 

3 

3 1 

01 

8  7 

fc  ~  H 

Q  A 

- 

RADin  STATIuN  WATM 

AUBURN  AGRuNQMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

11 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE   J.  JONES 

AUTAJCAVILLE   3  N 

0»t40 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES   B  NEIGHBORS 

BANKHFAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

U3 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  NINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY   I..  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

66 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

R7 

36 

452 

CARL  YERBY 

BESSP^■ER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSFS 

RTIIINlPi^lPV  1 

DlLLll^UjUCT      1  OCT 

0823 

03 

AIITAIIf^A 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

l^lu^J   0  TunMAt^ 

BIRMINGHA^■   W5D   AP  R 

U831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MI  D 

MID 

hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

ROBERT   L.  WHEbLES 

BRANTl 6Y 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.    E.  HENUcRSuN 

BREWTDN  3  SSF 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

67 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T,  PEAVY 

BO ) PGfPDRT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BRf.'DKWQDO 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BPiJNDI  ncE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE   L  hICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEH  3  ^'W 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32. 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

1324 

05 

tai I  Aonn^A 
1  ALLArlJUjA 

11 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AMQIIOM  IIMT1/CD*CTTV 

AUdUKOI  UNiVtKolIT 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS   ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRF    5  S»< 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CEIiTREVI  LLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUEY  C0L8URN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDFRSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATFR  PLANT 

CLAIbHRNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

T0LLI6   L.  HASKEW 

CLANTGd 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1603 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

1807 

07 

r  c  ^■  c  V;  A 
t»  t  r,  c  V  A 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

6A 

ncr.rsY  ncllct 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1  A  1  <9 
i.  0  i  T 

1 

w  I 

COLBERT 

i  c 

34 

44 

8  7 

T  ri 

H  f  {J 

TVA-462 

COLL  INSVIL  LE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

65 

07 

85 

7A 

INACTIVE  S/l/bt 

CORnOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

11 

334 

7  A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTQNTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

68 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM   L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32 

50 

85 

46 

730 

RUFUS   P.  PLESi 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

llTI    1    TAM      LI  C\/AMC 

OEMOPDuIS   LOCK   AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DDTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

M   H  RQNEY 

DOUBLF  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BR'JNSON 

ELRDO 

2632 

03 

TUSCALCOSA 

13 

33 

1! 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

:GH 

MRS   CLYDE   F  JACKSON 

EUFAULA  WILOl IFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROB i SUN 

FAIRHOPE  2  NE 

2613 

08 

BAlDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EaP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2683 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

3f 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FOKT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

3'. 

27 

85 

43 

934 

8a 

: 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

3i 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

sumpter 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

8ft 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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GENEVA 

3255 

07 

GFNfcVA 

5 

31 

02 

85 

51 

110 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

GtORGI ANNA 

3271 

07 

BLTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T.   E.  MASON 

Gil  MpRTrjUN 

3308 

07 

CHOCTAW 

i.3 

31 

53 

68 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTUN  G.  LAND 

GOKGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

GRtENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE   J.  ARRINGTQN 

GRtENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

:  H 

J.   A.  BLACK 

GULF   SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSV ILIE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTEPSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

1? 

34 

22 

86 

17 

605 

T VA-765 

HALEYVlLLb   3  NE 

3620 

03 

WU;STON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C  H 

JIM  WALKER 

HAMRTQN  3  S 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

:  H 

EDDIE   L.  PEARCF 

HANCtV  I  LLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

0  3 

86 

46 

530 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HAYNE V  I LLF 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

11 

86 

36 

180 

7A 

7A 

H 

DAISY   D  MITCHELL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSIIY 

HEEL  IN 

3775 

05 

CLLBURNE 

1 1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHrnWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33 

32 

85 

24 

1 175 

7A 

ARLON  L.  UTTS 

HODGES 

3899 

01 

EF  AiJKL  I  N 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N.  AVEKY 

HUNTSVILLE   WSn  AP 

4064 

01 

MADI SON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKStIN 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

INACTIVE  9/29/71 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHCUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

MARY  LOU  WILKtRSDN 

JASPER   4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES   A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

06 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSrn.^l 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

U 

270 

7A 

c  D  c  fi    L.I      1.1  n  n  n 

LAEAYETTE 

4502 

05 

CHAnbcRi 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MlSo   MAYMit  LANUKUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHI  LTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA   PUWER  CQ» 

LEEDS 

4619 

02 

JEFrERsUN 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MK  S •    MARY   K ,    L  E  c 

LEESBURG 

4627 

04 

CnEKUKct 

7 

34 

1 1 

85 

46 

589 

7A 

n  1  1  c  1  1  f    M       C  c  I.I  r  1  1 

LIVINGSTON  ?.  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

B.    B,    WILLIAMSON/  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  AKD 

MAPI  SDN 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGFLL  A 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALABAMA   POWER  CO. 

MARION  7  ME 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

37 

16 

172 

7A 

• 

JACK   R  SNOW 

MAKION   JUNCTIOiJ  i 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

26 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  3  SW 

5172 

06 

MOriTGOMERY 

a 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

melvin 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

35 

31 

490 

ALFKEO  S.  ADAMS 

HILSTFAO 

5439 

C6 

MACON 

11 

32 

27 

S5 

54 

201 

«A 

JAMES   M,  WALKER 

M INTER   3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

8  7 

03 

370 

7A 

7A 

:  H 

HENRY  J.  YATES 

MITCHFLL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

MOBILE   WSO  AP 

5478 

U8 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

211 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

M3.-4TE»'ALLO 

5537 

04 

SHELL'Y 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGC'MERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOULTHN 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

TVA-381 

MHULTHN  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

o45 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOAL?  EAA 

AP 

5749 

01 

c  n  L  3ER  r 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATIJN  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5367 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.    WAYNE   MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

Bfe 

29 

870 

7A 

?A 

H 

LDNNIE  R.  NORRIS 

□  PEL  IKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO   STATION  WJHO 

□PRVlLLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  I'INW 

(17 

JALE 

O  -> 

4 1 

470 

5  P 

H 

CHARLES   H.  CARROLL 

PAINT  HOCK   2  N 

6226 

02 

J  AC  KSON 

12 

34 

42 

36 

20 

635 

TVA-69 

''AcMEPjALE   ?.  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PEi.L  CITY   1  NNt 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

H6 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PEKRYV'ILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS   EVELYN  M.  FULLER 

peterman 

o370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

MRS.   MINTA  EDOINS 

PHtMiX  CITY   ^  'JNH 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

eA 

H 

INACTIVE  9/1/73 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MRS   GRACE  ONEAL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7  A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MR^.    FNA    f  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

11 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM   P.  RUSSELL 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

THOMAS   E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

iS 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  CQSTELLD 

RED  SAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENA,. 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAIFORD  C.   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6=537 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY   W.  WAGES 

RIVER  FALLS  '  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

BiS 

31 

190 

r 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
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RDBERTSDALE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFPKD   ?.  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

702? 

05 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85 

18 

745 

6A 

6  A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNAPT 

7157 

C2 

CULLMAN 

2 

34  12 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND   MT   SUBSTA  AU 

7207 

02 

OF  KALB 

12 

34  17 

85 

58 

1195 

ftp 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  <*3 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMGRE 

SCCTTSBLiRO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  :VCR1 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHAiNDLEK 

SLOCDMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31  07 

85 

36 

248 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87 

11 

145 

7A 

J.   F.   SUTTLE/  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY   WATER  PLANT 

TALL APE&A 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

C.   0.  WEAVER 

THDMASV  I  LLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31  55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

c 

LEPUY  GATES 

THDRSPY   EXP  STATION 

8209 

03 

CHI LTON 

1 

32  53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLGW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TDiNEY 

8259 

01 

MAD  I  SON 

12 

34  54 

86 

44 

750 

TVA-5Q6 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

:  H 

THOMAS   J.  DILLARO 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

8380 

03 

TUSC AUQDSA 

2 

33  14 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87 

35 

152 

7A 

7A 

:  H 

CORPS  OF  bNGINEtRS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  8.  MEINSLER 

UNI DNTGWN 

8446 

00 

PERRY 

1 

32  26 

67 

31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYDN 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

PE  KALB 

7 

34  34 

85 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

C   e   H  LUMBER  COMPANY 

VEKNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

68 

07 

190 

5P 

7A 

:  H 

WILLIAM  E.  WHEFLER 

WAOLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

U 

33  08 

85 

34 

640 

7  A 

ALABAMA   POWER  CO. 

WALLACE   2  t 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87 

12 

205 

7  A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86 

19 

860 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  5  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86 

57 

640 

7A 

GILBERT  C  YAR8RQUGH 

WARRIOR   LOCK   AND  DA.'l 

P673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

67 

50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

B6B6 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  5-5 

88 

04 

458 

5P 

6P 

H 

RICHARD   D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

BIBb 

3 

33  07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WMATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIFlD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87 

50 

468 

7A 

ROBERT  A.    MOOKE/  JR. 

-  1 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  anr*eather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMFNSIONAL  UlilTS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
savlnlt  me     "now  on  trround  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Olfices  and  FAA  stations. 
?oi-  ?hese  sialions  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllnatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1''70. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES!  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

n.Tiv  snti   TVMDVHATORFS  TABLE-     Auburn  Agronomy  Farm  :   Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE.  .  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Seadlani  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsvlew  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHAB/l    4-CHATTAHOOCHEE    5-CHOCTAWHATCHEE    6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA    9-OULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  pri^e  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20P  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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74 

3 

18 

27  + 

643 

0 

0 

18 

0 

4 

52 

1  .  40 

15 

.  0 

0 

5 

4 

1 

CAMP  HILL   2  NU 

60 

.0 

31  .0 

46.6 

75 

3 

13 

26 

541 

0 

0 

18 

0 

5 

04 

2.  16 

15 

.  n 

0 

6 

4 

2 

HEFL  IN 

58 

.3 

28.0 

43.2 

70 

3  + 

12 

26 

606 

0 

0 

21 

0 

8 

18 

2.25 

22  + 

.0 

0 

7 

6 

3 

LAFAYETTE 

62 

.4 

36.4 

49.4 

77 

2 

15 

26 

431 

0 

0 

14 

0 

6 

81 

1  .68 

6 

.  0 

0 

9 

6 

2 

MARTIN  DAM 

63 

.2 

36.6 

49.9 

79 

2 

22 

27  + 

421 

0 

0 

8 

0 

4 

66 

.  47 

.96 

22 

.0 

0 

9 

6 

0 

OPEL IKA 

61 

.  3M 

31  .8M 

46.  6M 

75 

3 

19 

27  + 

516 

0 

0 

19 

0 

1  .24 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

ROCKFORD    2  NNW 

59 

.9 

32  .  4 

46.2 

75 

3 

12 

27 

522 

0 

0 

19 

0 

7 

66 

3.  75 

15 

.0 

0 

8 

4 

2 

ROCK  MILLS 

60 

.6 

30.6 

46.6 

■1.1 

77 

3 

18 

27  + 

538 

0 

0 

20 

0 

6 

19 

1.11 

2.32 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

46.6 

-  1.3 

6 

42 

1.17 

.0 
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MONTHLY  SUMMfiRIZED  STATION  fiND  DIVISIONRL  DflTfl  «t«6«M« 
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PRECIPITRTION 
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o 
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ic 

o 
c 

g 

«r 

6 
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si 
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prairie:  06 

Oht T BN    I  n 

61.0 

36  .  3 

48.2 

75 

3 

20 

26 

465 

0 

0 

14 

0 

4.06 

.  77 

.96 

15 

.0 

0 

5 

5 

0 

DEMOPOL  IS   L8CK   ftfiO  0AM 

■60 .  a 

35  .  9 

46  .  4 

76 

0 

^ 

GA INESVILLE 

59.  •I 

34.0 

46  .  7 

75 

3 

21 

26 

508 

0 

0 

14 

0 

6.06 

.66 

2.00 

IS 

.0 

0 

8 

4 

3 

60 . 3 

37  .  8M 

0 

0 

10 

0 

HBTNEVILLE 

62.9 

34.9 

48.9 

78 

3 

20 

27  + 

450 

° 

° 

13 

3  .  72 

-  .68 

1.61 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

LIVINGSTON  2  SM 

61.8 

32.8 

47.3 

76 

3 

18 

26 

494 

0 

0 

14 

0 

4.97 

-  .22 

1  .82 

16 

.0 

6 

4 

2 

MARiaN    JUNCTION    2  NE 

60.6 

34.9 

47.8 

75 

3 

19 

27  + 

478 

0 

0 

14 

0 

3.96 

-  .85 

.86 

19 

.0 

0 

6 

5 

0 

MINTER    3  NU 

60 . 8 

36  . 6 

0 

0 

12 

0 

0 

MGNTGGMEHY   WSO   AP  R 

62.2 

37.6 

49.9 

.  7 

77 

2 

22 

26 

419 

0 

0 

9 

0 

2.09 

-  2.21 

.66 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

SELMA 

63.3 

38.9 

61.1 

-  1.2 

74 

14  + 

23 

26 

386 

3.01 

-  2.04 

.85 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

UNION  SPRINGS 

63.6 

36.  1 

49.9 

-  .6 

78 

4 

21 

27  + 

421 

0 

0 

12 

0 

4.26 

-  .54 

1  .22 

7 

.0 

6 

3 

2 

0 IV  IS  I  ON 

48  .  7 

III 

COfiSTBL    PLBIN  07 

BNDBLUSIB    I  NU 

63.7 

33  .  1 

48.4 

-  3.6 

77 

4 

19 

28  + 

459 

0 

0 

17 

0 

5.06 

.53 

2.45 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

BTMOHE 

66.6 

38.9 

52.4 

0 

0 

8 

0 

0 

2 

BEBTRICE   1  E 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

2.50 

7 

.0 

0 

1 

BRBNTLEY 

65.6 

34.0 

49.8 

80 

4  + 

20 

27  + 

421 

4.00 

-     .  38 

1  .36 

a 

.0 

0 

5 

*3 

2 

BREHTON  3  SSE 

68.8 

3B.5 

53.7 

.  4 

70 

3 

20 

27 

317 

0 

0 

1 1 

0 

6.32 

1  .29 

3.25 

7 

.0 

0 

6 

,  4 

2 

CBnOEN   3  HU 

56.  ■I 

33.5 

49.6 

76 

14 

17 

27 

429 

0 

0 

15 

0 

3.33 

1  .24 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

CHBTOn   3  N 

67.6 

40 . 6 

54.1 

78 

0 

0 

7 

0 

.  0 

0 

5 

CL  BYTON 

ENTERPRISE 

M 

36. 7M 

M 

75 

3 

21 

26 

7  .49 

4.  16 

7 

.0 

0 

7 

4 

3 

EUFBULB  UILDLIFE  REF 

61.3 

35.  1 

49  .  7 

-  1.8 

79 

4 

20 

26 

430 

0 

0 

14 

0 

4.05 

-  .60 

1  .36 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

EVERGREEN 

65.0 

36.4 

50.7 

.  4 

78 

4 

.21 

26 

401 

4.00 

-     .  79 

1  .  70 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

FRISCO  CITY 

61.1 

36 . 7 

0 

0 

1 1 

0 

2 . 24 

-  2 . 52 

.  76 

.  0 

0 

5 

2 

Q 

GENEVB 

6.75 

2.25 

2.36 

16 

.0 

6 

4 

3 

GILBEBTOWM 

66.0 

37.6 

51.8 

77 

14  + 

19 

26 

374 

0 

0 

12 

0 

2.93 

.70 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

GREENVILLE 

0 

0 

13 

0 

2 

2 

HEBOL  BND 

63.9 

0 

0 

7 

0 

6 . 00 

7 

.  0 

0 

7 

5 

2 

HIGHLBND  HOME 

63.2 

36.3 

49.8 

-  1.2 

76 

4 

18 

27 

420 

0 

0 

12 

0 

4.56 

-  .31 

2.43 

7 

.0 

6 

3 

3ZBRK    6  NNU 

66.4 

41  .4 

53.9 

.8 

76 

13 

20 

26 

308 

0 

0 

6 

0 

4.  19 

-  .35 

1  .72 

7 

.  -0 

0 

9 

2 

1 

PITTSVIEW 

0 

0 

17 

0 

3.75 

.  0 

0 

3 

3 

THOMBSVILLE 

64.2 

34.  7 

49.5 

-  .9 

75 

15  + 

20 

27  + 

431 

0 

0 

14 

0 

3.70 

-   1  .29 

1  .25 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

TROY 

64.4 

38.  7 

51.6 

-  .2 

75 

14 

20 

26 

373 

0 

0 

12 

0 

4.34 

.07 

1  .  15 

8 

.0 

0 

7 

3 

2 

WHATLEY 

67.2 

30.  7M 

49.  OM 

79 

3 

19 

9 

460 

r.  75 

7 

.0 

1 

DIVISION 

-  .07 

.  Q 

GULF  OB 

BAY  NINETTE 

67.3 

39.6 

53.4 

-  1.0 

76 

3  + 

24 

26 
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□ 

0 

7 

0 
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.61 

2.38 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

CODEN 

.0 

0 

FBIHHOPE  2  NE 

67.7 

44.2 

56.0 

1  .2 

76 

21  + 

25 

26 

259 

0 

0 

4 

0 

6.56 

2.17 

5.  12 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  nORGBN 

65. 2M 

45.  2M 

55.  2M 

76 

16 

30 

26  + 

281 

0 

0 

5 

0 

.  72 

.31 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOBILE   WSO  BP 

67.0 

43.3 

55.2 

1  .2 

79 

3 

25 

26 

288 

0 

0 

4 

0 

6.47 

1.71 

4.  70 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

HOBERTSOBLE   1  £ 

67.7 

40.3 

64.0 

.3 

78 

3 

25 

26 

314 

0 

0 

6 

0 

3.50 
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1  .94 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NOPTMERH  VftLLEY 


ftTMEfiS  2 
6CLLC  Minn  2  N 
FftLKVILLE    1  E 

HOOGCS 

MUNTSVILLC  use  «P 

nOULTOM  2 

ML'SCLE  SMOftLS  FftA 

MEW  MARKET  2 

SED  eAY 

BEDSTONE  RRSENftL 
RL'SSELLVlLLE  2 
UATEQLOO 


ftLSERTvILLE  2  SE 
eeSSEMEH  3  SSw 
BIRHINCHAIi  WSO  AP 
eOAZ 

BRIOGEPOOT 

COLL INSVILLE 
rORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUMTERSVILLE 
LEEDS 

rWGELLA 
ONEONTA 

PALKRDfiLE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SuaSTA  flu 


SCOTTSBORO 
\'ALLET  mead 
UARRTOR  b  u 


UPPER  PLAINS  03 

fiL  ICEVILLE 
AHLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKMEAD  LOC^  and  OAM 
BILL  JNGSLEY   1  SE 

6RQ0KU00D 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 
FAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  5 
JASPER  A  N 
LAY  0AM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSvILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY   EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BlOCTON 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON    FRA  AP 
ASMVILLE    4  W 
CAlERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILOERSBURG  WTR  PLA' 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 

M0NTEVALL8 

PELL  CITY  I  NNE 

SYLACAUCA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAMP  HILL    2  NW 

DADEvlLLC 

DELTA 

HEFL  IN 
HiGHTOkCR 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 

OPEL  IKA 

ROCKFORD  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOH  DAM 
UAOLEY 

^TUIVKA 


e.  t£ 

6.31 
3.8? 


7.66 
6.  1^ 
3.7; 
6.0' 

3.4* 


DRY   OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  25  27    28  29  30  31 
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DRILY  PRECIPITnTION 


STATION 


06 


CUBA 

OftTTQK    I  N 

OEMOPOL  li  LOC*  «N0  Q«ri 

0«IHE5VILLE 

GRCeriSBORO 

MflTMEvitLE 

L  IVINGSTQN  2  5U 

MAR  ION  7  HE 

MARION  JUNCTION  2  HE 

riATHEwS  3 

riaSTEAO 
MINTEO  3  tiu 
nONTGOrCHY  WSO  AP 
ORRVKLE 
OERRTVitLE 

PiN€  LEVEL 

SELMft 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNION TOUN 

UAQRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL    PLAIN  0 

RBOeviLLE   t  NNI4 
ALBERTA 
ANDALUSIA    1  NU 
ftTriORE 

erATSicC    I  E 

BRANTlEt 
fiREuTON  3  SSe 
eRUNDIOGE 
CAnOEN  3  NU 
CMATOM  3  n 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFfEE  SPRINGS  2  Nw 

COTTONTON 

El  en 

ENTERPRISE 

EL'FAULA  MIlOL  IFE  BEf 

EVERGREEN 

rRISCO  CITY 

GENEVA 

CE ORG  I ANNA 
GILBERTQUN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

MNSTON 
LOUISVILLE 
"ELvIN 
NEWTON 
OZARK   B  NNU 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 
RIvEB  TALIS 
TMOliASvlLLE 
TROT 


CULT 

6AY  MINETTE 

CODEN 

rn/RHOPE  2  NE 
roRT  nORGAN 
GULf  SHORES  P 


DAY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.13     .19  .03 


1.9^  .63 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

O 

cr 
cc 

CI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

I  3 

1  4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

X               «  « 

NORTHERN   vflLLEV  01 

ftTHENS  2 

MAX 

71 

74 

70 

41 

49 

60 

56 

37 

33 

40 

51 

52 

68 

65 

60 

55 

55 

59 

57 

57 

61 

64 

42 

61 

57 

33 

45 

60 

8 

MIN 

33 

34 

39 

25 

25 

29 

33 

29 

23 

22 

29 

23 

28 

46 

43 

44 

27 

29 

34 

25 

27 

39 

22 

25 

1  7 

15 

15 

30 

28 

9 

BELLE   MINfl   2  N 

MAX 

73 

69 

68 

47 

60 

58 

56 

39 

38 

51 

51 

66 

70 

66 

56 

54 

57 

59 

59 

55 

65 

62 

56 

56 

34 

45 

59 

58 

56 

6 

MIN 

^0 

58 

38 

30 

29 

42 

35 

30 

27 

26 

30 

29 

45 

53 

45 

46 

32 

34 

33 

31 

39 

40 

28 

34 

20 

1  7 

27 

37 

3t 

a 

TflLUVILLE    1  E 

MAX 

72 

72 

70 

49 

48 

60 

58 

42 

33 

42 

52 

48 

65 

68 

60 

54 

50 

55 

59 

55 

59 

65 

43 

56 

52 

32 

46 

5(8 

5^ 

MIN 

38 

39 

48 

28 

27 

33 

40 

32 

28 

25 

25 

27 

29 

48 

50 

48 

28 

30 

36 

29 

29 

38 

26 

26 

23 

13 

14 

31 

31 

7 

FLORENCE 

MAX 

75 

70 

68 

50 

64 

60 

58 

38 

44 

55 

52 

69 

65 

64 

56 

52 

60 

57 

65 

58 

63 

61 

58 

51 

43 

48 

63 

60 

67 

6 

MIN 

34 

53 

31 

22 

25 

38 

26 

23 

16 

21 

23 

25 

40 

46 

39 

37 

23 

30 

36 

22 

34 

33 

21 

27 

13 

10 

22 

36 

26 

6 

HUNTSVILLE   WSO  AP 

MAX 

69 

66 

61 

49 

58 

56 

55 

36 

40 

51 

47 

59 

62 

59 

54 

54 

56 

67 

66 

55 

63 

55 

55 

52 

33 

45 

55 

55 

5^ 

0 

MIN 

41 

56 

34 

32 

30 

44 

35 

30 

28 

29 

30 

29 

45 

53 

46 

42 

32 

33 

39 

32 

43 

34 

30 

27 

22 

20 

27 

42 

35 

2 

nfiO ISON 

MAX 

69 

74 

65 

50 

60 

59 

56 

37 

41 

51 

49 

66 

69 

64 

57 

54 

55 

59 

56 

55 

61 

58 

58 

52 

35 

46 

60 

55 

55 

I 

MIN 

40 

55 

38 

28 

29 

43 

35 

30 

25 

30 

29 

29 

42 

53 

45 

46 

29 

33 

43 

31 

37 

42 

26 

35 

19 

1  4 

26 

40 

34 

7 

MOULTON  2 

MAX 

74 

70 

59 

48 

61 

57 

57 

37 

43 

52 

50 

60 

66 

63 

57 

52 

57 

59 

57 

59 

64 

64 

58 

62 

33 

48 

60 

60 

56 

3 

MIN 

42 

50 

39 

28 

29 

44 

35 

29 

19 

25 

29 

31 

38 

54 

47 

45 

31 

32 

44 

28 

39 

40 

25 

30 

20 

15 

27 

45 

3A 

3 

MUSCLE   SHOALS   Fflfl  AP 

MAX 

75 

70 

50 

47 

60 

58 

46 

35 

39 

51 

48 

67 

66 

62 

50 

52 

56 

56 

53 

54 

63 

53 

56 

48 

31 

44 

61 

59 

BA 

3 

MIN 

39 

58 

32 

29 

30 

45 

32 

28 

24 

25 

30 

27 

44 

50 

46 

35 

30 

34 

36 

27 

35 

32 

27 

25 

20 

17 

25 

44 

33 

1 

NEU  MARKET  2 

MAX 

74 

72 

68 

45 

54 

64 

60 

49 

61 

58 

56 

52 

58 

56 

57 

60 

55 

66 

33 

46 

55 

5  1 

56 

MIN 

36 

58 

38 

30 

29 

30 

29 

25 

24 

47 

46 

47 

44 

33 

31 

42 

45 

26 

32 

23 

19 

25 

41 

3t 

7 

RED  BAY 

MAX 

72 

72 

71 

51 

62 

61 

58 

40 

43 

64 

55 

68 

66 

64 

59 

56 

61 

59 

68 

64 

64 

43 

58 

59 

37 

52 

60 

6  1 

58 

1 

MIN 

41 

59 

38 

27 

28 

43 

34 

29 

20 

26 

29 

29 

47 

54 

50 

43 

28 

36 

44 

29 

42 

40 

26 

26 

19 

14 

27 

44 

34 

7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

64 

69 

60 

48 

61 

57 

48 

37 

41 

53 

49 

65 

69 

63 

55 

55 

59 

60 

57 

51 

67 

65 

56 

54 

30 

44 

56 

56 

55 

3 

MIN 

40 

53 

35 

31 

29 

43 

34 

29 

28 

29 

24 

25 

45 

52 

48 

43 

30 

34 

39 

30 

38 

40 

30 

18 

24 

le 

26 

36 

31 

0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

70 

72 

70 

46 

49 

60 

58 

38 

33 

42 

52 

51 

66 

64 

59 

50 

52 

57 

57 

52 

58 

64 

43 

54 

49 

33 

49 

59 

53 

e 

MIN 

34 

35 

45 

26 

26 

27 

36 

29 

2  1 

22 

22 

24 

24 

49 

49 

47 

29 

30 

32 

26 

27 

42 

22 

23 

22 

1  1 

12 

28 

29 

4 

WATERLOO 

MAX 

74 

73 

66 

57 

52 

57 

53 

35 

43 

55 

53 

67 

65 

61 

53 

53 

59 

54 

52 

55 

62 

55 

67 

60 

57 

5 

MIN 

35 

57 

34 

25 

26 

44 

31 

27 

20 

23 

25 

22 

38 

49 

45 

41 

25 

30 

40 

26 

42 

39 

22 

41 

33 

6 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

71 

66 

65 

45 

58 

57 

52 

40 

38 

49 

47 

63 

67 

62 

5b 

54 

54 

59 

55 

58 

65 

57 

58 

57 

53 

45 

57 

58 

55 

9 

MIN 

43 

57 

38 

26 

29 

41 

38 

30 

25 

25 

30 

35 

44 

53 

51 

48 

30 

34 

48 

31 

40 

39 

27 

38 

1  9 

15 

27 

35 

35 

6 

BESSEMER   3  SSU 

MAX 

MIN 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 

72 

74 

53 

50 

62 

50 

59 

38 

42 

52 

53 

65 

69 

69 

60 

59 

58 

62 

56 

51 

71 

57 

59 

59 

35 

49 

60 

68 

56 

e 

MIN 

39 

62 

36 

31 

29 

46 

38 

31 

29 

27 

29 

28 

51 

57 

53 

42 

32 

32 

39 

31 

44 

34 

28 

33 

22 

18 

25 

35 

35 

6 

BR lOGEPORT 

MAX 

MIN 

GUNTERSVILLE 

MAX 

73 

70 

70 

47 

60 

60 

57 

41 

50 

51 

51 

65 

68 

67 

57 

57 

56 

60 

58 

57 

67 

62 

57 

68 

44 

45 

65 

65 

58 

5 

MIN 

40 

43 

39 

31 

30 

43 

39 

32 

25 

26 

31 

28 

41 

54 

50 

49 

36 

33 

48 

32 

40 

40 

28 

36 

19 

20 

30 

38 

35 

8 

ONEONTA 

MAX 

71 

75 

70 

60 

47 

61 

60 

52 

34 

43 

52 

52 

55 

68 

52 

57 

55 

57 

52 

59 

61 

70 

48 

60 

60 

34 

48 

61 

57 

MIN 

34 

35 

58 

29 

25 

30 

45 

33 

27 

22 

24 

23 

30 

48 

52 

52 

32 

30 

30 

32 

34 

40 

28 

29 

22 

13 

18 

30 

32 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

71 

73 

71 

53 

47 

61 

60 

44 

34 

45 

52 

48 

66 

70 

60 

57 

50 

56 

50 

55 

60 

67 

43 

59 

55 

43 

48 

60 

56 

0 

MIN 

31 

35 

45 

24 

22 

22 

40 

30 

23 

20 

25 

20 

20 

43 

45 

46 

30 

25 

26 

25 

25 

35 

21 

27 

20 

10 

10 

20 

27 

3 

SAND   MT   SUSSTA  AU 

MAX 

71 

55 

61 

44 

58 

58 

55 

42 

39 

49 

47 

63 

67 

64 

58 

56 

54 

58 

57 

57 

63 

61 

56 

57 

31 

44 

56 

68 

55 

4 

MIN 

42 

57 

40 

28 

28 

41 

42 

29 

23 

23 

29 

26 

43 

54 

51 

32 

33 

44 

30 

43 

40 

26 

33 

18 

14 

26 

35 

34 

4 

SCOTTSBORG 

MAX 

68 

72 

64 

55 

45 

58 

53 

43 

34 

41 

49 

49 

63 

66 

59 

57 

55 

56 

57 

56 

57 

66 

44 

55 

54 

29 

45 

58 

53 

9 

MIN 

34 

35 

46 

29 

25 

25 

42 

32 

25 

24 

24 

23 

23 

43 

50 

48 

32 

30 

30 

32 

32 

39 

27 

28 

20 

15 

15 

20 

30 

3 

VALLEY  HEAD 

MAX 

67 

71 

63 

56 

44 

58 

54 

54 

34 

38 

48 

48 

62 

61 

58 

58 

55 

55 

59 

58 

60 

66 

45 

58 

53 

26 

45 

55 

54 

0 

MIN 

30 

31 

48 

25 

21 

2  1 

40 

3  1 

23 

18 

19 

19 

20 

33 

«8 

42 

24 

24 

25 

27 

28 

41 

21 

22 

16 

10 

10 

18 

26 

2 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVIL'LE 

MAX 

66 

74 

74 

64 

54 

56 

62 

44 

34 

48 

55 

55 

68 

68 

69 

68 

60 

6  1 

62 

56 

64 

7  1 

47 

60 

58 

40 

50 

61 

58 

9 

MIN 

37 

38 

58 

35 

28 

28 

42 

33 

20 

22 

21 

26 

26 

39 

41 

50 

38 

31 

35 

30 

30 

44 

25 

28 

25 

16 

16 

26 

31 

8 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

MAX 

74 

68 

74 

62 

54 

66 

60 

59 

37 

46 

53 

56 

65 

68 

63 

68 

60 

68 

65 

58 

64 

70 

48 

60 

47 

39 

51 

60 

59 

4 

MIN 

38 

44 

54 

29 

24 

27 

43 

32 

25 

22 

28 

26 

30 

46 

51 

50 

31 

34 

31 

31 

30 

35 

27 

30 

24 

19 

17 

31 

32 

5 

CENTREVILLE 

MAX 

MIN 

CL ANTON 

MAX 

70 

73 

74 

66 

54 

61 

60 

60 

35 

45 

53 

57 

65 

71 

71 

61 

55 

59 

61 

60 

63 

70 

51 

60 

62 

40 

50 

60 

59 

5 

MIN 

35 

37 

57 

32 

28 

28 

46 

35 

26 

25 

26 

26 

27 

40 

53 

54 

34 

32 

34 

30 

31 

41 

28 

29 

26 

1  7 

20 

23 

32 

9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

72 

72 

69 

42 

49 

61 

57 

38 

43 

43 

50 

55 

66 

68 

65 

68 

53 

58 

58 

51 

60 

63 

52 

58 

49 

34 

48 

62 

55 

9 

MIN 

38 

38 

42 

25 

25 

30 

37 

30 

20 

20 

27 

29 

27 

45 

44 

47 

26 

31 

34 

27 

28 

40 

24 

30 

22 

13 

13 

26 

30 

0 

FAYETTE 

MAX 

73 

70 

73 

51 

54 

63 

57 

42 

34 

45 

53 

57 

67 

67 

66 

58 

52 

61 

62 

54 

65 

69 

45 

60 

52 

38 

52 

61 

57 

2 

MIN 

36 

35 

51 

28 

27 

40 

32 

21 

20 

26 

25 

55 

48 

29 

33 

29 

39 

27 

27 

25 

16 

22 

31 

4 

HALEYVILLE   3  NE 

MAX 

72 

69 

68 

68 

60 

56 

40 

38 

51 

50 

66 

68 

64 

56 

52 

57 

54 

55 

59 

63 

62 

52 

50 

36 

48 

55 

63 

56 

7 

MIN 

44 

36 

25 

30 

40 

1  0 

23 

28 

30 

44 

52 

43 

35 

23 

38 

27 

40 

39 

26 

35 

1 9 

1 2 

1 2 

38 

32 

2 

HAMILTON   3  5 

MAX 

72 

71 

72 

41 

52 

63 

59 

41 

33 

45 

53 

55 

66 

68 

65 

58 

54 

59 

61 

53 

64 

65 

44 

60 

51 

37 

50 

60 

56 

1 

MIN 

30 

32 

39 

24 

24 

24 

36 

30 

18 

18 

21 

22 

22 

40 

51 

44 

27 

27 

30 

26 

26 

37 

22 

22 

21 

1  1 

1  1 

19 

26 

9 

JASPER  1  N 

MAX 

71 

71 

70 

52 

51 

64 

58 

44 

35 

44 

53 

66 

57 

70 

65 

58 

52 

58 

61 

52 

59 

65 

44 

58 

58 

37 

49 

66 

56 

7 

MIN 

32 

32 

50 

28 

25 

24 

42 

3? 

23 

23 

23 

22 

22 

40 

52 

52 

31 

29 

31 

26 

27 

34 

23 

23 

22 

14 

14 

IS 

29 

2 

PRATTVILLE 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 


-6- 


DniLY  TEMPERATURES 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

K 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

I  0 

1  ] 

1  2 

\  3 

1  4 

I  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

2B 

29 

30 

31 

THORSBY  EXP  STATIQN 

MAX 

70 

72 

70 

54 

61 

60 

60 

48 

45 

53 

57 

65 

70 

68 

60 

56 

57 

61 

61 

61 

69 

70 

69 

55 

42 

50 

59 

67 

60 

0 

MIN 

40 

62 

42 

29 

27 

44 

45 

32 

24 

26 

32 

27 

44 

49 

54 

47 

33 

33 

51 

31 

41 

43 

28 

40 

26 

18 

24 

32 

36 

6 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

66 

72 

61 

53 

60 

57 

53 

37 

43 

52 

55 

65 

70 

69 

57 

55 

58 

60 

58 

61 

70 

56 

56 

56 

38 

47 

59 

69 

57 

6 

MIN 

35 

58 

35 

29 

27 

45 

37 

30 

22 

25 

26 

25 

39 

54 

54 

41 

31 

35 

35 

29 

42 

32 

27 

30 

25 

18 

21 

40 

33 

a 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

73 

69 

76 

63 

59 

59 

1 

MIN 

40 

41 

59 

33 

31 

31 

46 

36 

27 

27 

29 

30 

30 

45 

55 

55 

36 

33 

36 

35 

33 

45 

32 

33 

25 

23 

18 

27 

VERNON 

MAX 

69 

72 

72 

53 

62 

60 

60 

41 

47 

53 

55 

67 

69 

69 

64 

58 

60 

68 

59 

64 

66 

66 

60 

59 

42 

43 

63 

70 

60 

4 

MIN 

33 

62 

39 

25 

26 

47 

37 

31 

17 

22 

24 

24 

43 

55 

54 

44 

28 

30 

50 

26 

39 

43 

23 

33 

21 

12 

21 

36 

33 

8 

EASTERN   VALLEY  0^ 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 

75 

75 

63 

49 

64 

55 

58 

43 

44 

54 

53 

68 

72 

62 

59 

58 

58 

66 

62 

62 

70 

57 

60 

62 

34 

49 

63 

69 

59 

5 

MIN 

38 

59 

38 

29 

27 

46 

43 

31 

29 

23 

29 

25 

35 

46 

51 

44 

35 

31 

43 

32 

41 

38 

30 

32 

22 

17 

21 

27 

CALERA   2  SU 

MAX 

73 

74 

71 

55 

63 

60 

60 

46 

47 

55 

58 

65 

70 

72 

70 

66 

64 

65 

66 

65 

71 

70 

62 

66 

57 

40 

62 

70 

63 

0 

niN 

3S 

58 

44 

30 

25 

45 

44 

31 

26 

23 

25 

26 

40 

52 

58 

48 

33 

36 

50 

32 

38 

44 

26 

31 

18 

21 

22 

30 

35 

CENTRE   S  SU 

MAX 

67 

74 

68 

60 

47 

62 

54 

54 

35 

42 

52 

50 

64 

68 

59 

58 

57 

56 

62 

60 

61 

69 

45 

59 

68 

31 

48 

59 

56 

8 

MIN 

33 

39 

54 

29 

24 

36 

41 

30 

26 

21 

29 

22 

30 

39 

45 

43 

33 

27 

36 

31 

33 

39 

25 

28 

19 

15 

19 

24 

3 1 

CHILOERSBURG   UTR  PLANT 

MAX 

75 

74 

71 

52 

65 

64 

58 

48 

45 

55 

55 

68 

73 

71 

70 

59 

60 

65 

62 

63 

72 

69 

62 

63 

51 

49 

62 

70 

62 

5 

MIN 

31 

66 

45 

29 

27 

38 

47 

34 

29 

24 

26 

24 

41 

58 

53 

53 

35 

30 

51 

30 

32 

44 

26 

33 

24 

16 

20 

27 

35 

5 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

MAX 

68 

71 

69 

59 

47 

60 

54 

54 

35 

40 

50 

51 

63 

66 

60 

59 

57 

57 

62 

60 

57 

67 

49 

55 

68 

33 

46 

58 

56 

3 

MIN 

38 

38 

51 

28 

29 

39 

34 

29 

25 

25 

26 

27 

36 

40 

53 

43 

31 

31 

34 

34 

40 

30 

32 

23 

16 

17 

22 

28 

32 

1 

PELL    CITY    1  NNE 

MAX 

71 

72 

73 

61 

50 

62 

55 

55 

35 

43 

52 

54 

65 

69 

64 

57 

58 

59 

62 

60 

60 

69 

45 

58 

60 

36 

49 

60 

57 

6 

MIN 

33 

33 

57 

29 

24 

24 

43 

35 

29 

21 

21 

23 

23 

38 

50 

50 

34 

28 

27 

29 

29 

30 

26 

25 

23 

13 

14 

18 

29 

6 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

72 

75 

68 

62 

62 

59 

60 

54 

68 

61 

8 

MIN 

34 

64 

44 

28 

25 

45 

46 

32 

28 

23 

36 

26 

38 

50 

62 

51 

31 

29 

50 

29 

33 

44 

28 

32 

25 

14 

19 

26 

TALLADEGA 

MAX 

76 

76 

70 

49 

53 

62 

58 

47 

44 

54 

54 

66 

70 

68 

63 

59 

58 

65 

62 

62 

70 

63 

61 

62 

51 

49 

62 

68 

61 

1 

X              X  x 

MIN 

47 

44 

27 

25 

47 

28 

36 

30 

23 

41 

51 

51 

53 

29 

28 

50 

30 

44 

42 

26 

34 

23 

14 

18 

38 

35 

PIFDnONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

72 

71 

76 

69 

54 

64 

60 

63 

37 

47 

57 

60 

67 

72 

70 

60 

66 

60 

65 

64 

67 

72 

48 

64 

65 

40 

52 

62 

61 

2 

MIN 

35 

36 

56 

31 

27 

29 

47 

35 

28 

24 

27 

28 

30 

38 

53 

54 

35 

30 

31 

30 

35 

39 

27 

33 

25 

18 

21 

25 

33 

ASHLAND 

MAX 

69 

71 

74 

69 

49 

60 

56 

59 

34 

43 

56 

64 

68 

70 

68 

58 

58 

57 

63 

62 

69 

69 

49 

61 

60 

35 

48 

56 

59 

2 

MIN 

39 

39 

58 

28 

26 

27 

45 

33 

26 

21 

21 

28 

35 

40 

42 

51 

32 

29 

32 

30 

32 

39 

27 

28 

20 

18 

18 

24 

3  1 

7 

CAMP   HILL    2  NU 

MAX 

71 

70 

75 

70 

52 

61 

60 

62 

37 

43 

52 

57 

64 

70 

70 

61 

58 

60 

63 

65 

64 

69 

49 

61 

64 

38 

55 

59 

60 

0 

MIN 

33 

34 

54 

28 

24 

25 

49 

36 

29 

21 

24 

23 

33 

39 

53 

53 

31 

28 

30 

29 

30 

41 

25 

26 

24 

13 

15 

19 

3  1 

0 

HEFL IN 

MAX 

70 

70 

70 

69 

44 

60 

65 

56 

35 

43 

54 

58 

64 

64 

64 

55 

59 

58 

65 

59 

65 

59 

56 

59 

58 

38 

50 

65 

58 

3 

MIN 

34 

39 

52 

25 

22 

24 

39 

30 

24 

17 

18 

27 

21 

30 

46 

44 

29 

25 

27 

28 

28 

35 

30 

24 

21 

12 

14 

20 

26 

0 

LAFAYETTE 

MAX 

71 

77 

72 

53 

63 

58 

63 

59 

45 

55 

58 

67 

71 

69 

59 

60 

59 

63 

61 

64 

69 

67 

63 

66 

58 

50 

61 

67 

62 

4 

MIN 

40 

60 

53 

30 

27 

35 

55 

33 

29 

24 

29 

26 

42 

53 

52 

53 

32 

31 

52 

31 

36 

44 

27 

35 

23 

15 

23 

29 

36 

4 

MARTIN  DAM 

MAX 

71 

79 

75 

54 

62 

62 

63 

63 

46 

55 

56 

67 

72 

72 

64 

59 

57 

64 

57 

63 

70 

70 

62 

66 

55 

47 

60 

69 

63 

2 

MIN 

3B 

59 

49 

34 

29 

36 

56 

34 

29 

24 

33 

27 

34 

52 

54 

48 

38 

32 

43 

33 

36 

36 

34 

33 

36 

22 

22 

25 

36 

6 

OPEL  HA 

MAX 

72 

70 

75 

53 

61 

61 

63 

42 

44 

54 

63 

66 

71 

74 

69 

60 

60 

64 

68 

65 

67 

50 

63 

67 

42 

49 

61 

61 

3 

MIN 

43 

38 

32 

28 

28 

45 

42 

28 

23 

25 

28 

28 

30 

54 

49 

33 

31 

31 

31 

31 

34 

31 

29 

28 

19 

19 

2  1 

31 

8 

ROCKFORD  2  NNU 

MAX 

72 

7  1 

75 

65 

54 

63 

60 

6 1 

35 

45 

55 

59 

67 

7  J 

60 

54 

60 

63 

6  1 

65 

70 

62 

64 

39 

5  J 

60 

59 

9 

38 

38 

58 

29 

27 

28 

47 

33 

27 

24 

28 

28 

28 

45 

53 

52 

30 

31 

32 

29 

29 

42 

26 

32 

24 

14 

12 

24 

32 

ROCK  MILLS 

MAX 

72 

71 

77 

70 

52 

63 

57 

62 

40 

45 

54 

58 

66 

70 

69 

60 

62 

60 

63 

65 

65 

70 

50 

63 

63 

37 

51 

62 

60 

6 

«            «  » 

32 

36 

56 

32 

25 

27 

44 

38 

29 

20 

22 

22 

24 

33 

50 

50 

33 

27 

32 

30 

30 

30 

25 

29 

23 

18 

18 

20 

30 

5 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

74 

72 

75 

60 

55 

63 

74 

50 

39 

49 

57 

58 

70 

74 

74 

62 

52 

59 

65 

61 

53 

72 

59 

62 

58 

39 

48 

63 

61 

0 

44 

44 

60 

31 

30 

34 

45 

35 

23 

26 

30 

28 

31 

48 

56 

49 

35 

34 

38 

32 

34 

46 

26 

31 

27 

20 

22 

28 

35 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

74 

71 

76 

65 

55 

64 

64 

57 

39 

49 

57 

58 

68 

74 

73 

60 

56 

60 

65 

59 

62 

75 

51 

61 

59 

39 

49 

63 

60 

8 

41 

41 

60 

35 

32 

32 

46 

37 

25 

27 

34 

29 

29 

42 

56 

55 

38 

37 

36 

35 

33 

46 

29 

28 

28 

26 

23 

25 

35 

g 

GAINESVILLE 

MAX 

73 

69 

75 

59 

54 

63 

63 

47 

36 

48 

56 

55 

69 

73 

73 

60 

55 

60 

64 

58 

64 

73 

48 

59 

56 

39 

50 

63 

59 

4 

40 

42 

57 

32 

31 

32 

46 

33 

22 

22 

27 

28 

29 

44 

55 

50 

35 

34 

37 

33 

33 

39 

27 

29 

25 

21 

22 

27 

34 

0 

GREENSBORO 

MAX 

70 

75 

64 

67 

61 

62 

59 

44 

45 

53 

57 

67 

72 

71 

62 

57 

52 

62 

60 

65 

7  1 

59 

57 

59 

40 

48 

60 

70 

60 

3 

46 

64 

30 

35 

46 

39 

32 

22 

35 

29 

29 

46 

56 

51 

48 

44 

34 

51 

30 

38 

44 

27 

36 

25 

17 

27 

40 

37 

8 

HAYNEVILLE 

MAX 

73 

73 

78 

74 

56 

65 

74 

62 

40 

42 

55 

50 

68 

74 

74 

63 

59 

60 

65 

66 

65 

73 

57 

63 

65 

42 

52 

63 

62 

9 

42 

42 

62 

33 

30 

30 

48 

39 

27 

26 

27 

28 

28 

41 

56 

55 

36 

34 

35 

34 

33 

40 

31 

3D 

28 

20 

20 

22 

LIVINGSTON   2  SU 

MAX 

75 

69 

76 

62 

61 

65 

63 

47 

40 

53 

59 

60 

73 

74 

66 

60 

60 

63 

62 

70 

71 

73 

52 

60 

58 

40 

53 

65 

61 

8 

39 

46 

62 

26 

27 

33 

40 

20 

22 

25 

29 

25 

30 

35 

48 

50 

34 

33 

36 

30 

35 

40 

25 

35 

25 

18 

22 

26 

32 

8 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

70 

71 

75 

68 

55 

63 

67 

61 

38 

47 

54 

58 

68 

73 

72 

62 

55 

59 

64 

60 

63 

72 

50 

60 

60 

41 

48 

62 

60 

6 

MIN 

43 

43 

61 

33 

30 

29 

47 

37 

24 

24 

28 

28 

29 

44 

57 

55 

36 

34 

36 

33 

32 

45 

29 

29 

27 

19 

19 

26 

34 

9 

MINTER   3  NW 

MAX 

71 

70 

75 

70 

53 

61 

73 

60 

37 

46 

54 

58 

66 

72 

73 

63 

55 

57 

65 

63 

63 

71 

54 

60 

63 

40 

48 

61 

60 

a 

MIN 

47 

51 

62 

33 

31 

33 

50 

36 

25 

25 

31 

31 

31 

51 

57 

54 

36 

36 

37 

34 

34 

41 

30 

31 

27 

22 

22 

27 

36 

6 

MONTGOMERY  MSO  AP 

MAX 

72 

77 

73 

55 

63 

72 

62 

46 

45 

54 

59 

66 

73 

74 

63 

62 

59 

64 

65 

62 

73 

60 

59 

64 

41 

50 

61 

67 

62 

2 

MIN 

28 

37 

6 

selma 

MAX 

73 

72 

70 

61 

65 

65 

62 

53 

47 

55 

60 

68 

74 

74 

69 

64 

62 

65 

65 

63 

70 

67 

60 

62 

46 

57 

63 

70 

63 

3 

MIN 

43 

42 

46 

35 

35 

46 

48 

37 

30 

31 

32 

30 

47 

46 

57 

57 

38 

37 

57 

37 

36 

42 

32 

36 

30 

23 

27 

34 

38 

9 

UNION  SPRINGS 

MAX 

74 

75 

76 

78 

55 

62 

72 

67 

41 

45 

57 

60 

68 

73 

74 

65 

63 

60 

68 

68 

64 

70 

56 

64 

68 

45 

50 

62 

63 

6 

MIN 

43 

45 

62 

33 

29 

31 

45 

40 

29 

26 

21 

29 

29 

47 

55 

55 

38 

35 

35 

3S 

38 

45 

32 

34 

29 

21 

21 

25 

36 

1 

SEE  REFERENCE  MO'ES  fOLLOMINO  STBtlON  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STqr ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COftSTflL    PLRIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

MAX 

73 

74 

75 

77 

56 

62 

72 

67 

46 

46 

56 

50 

66 

74 

76 

72 

61 

69 

66 

68 

66 

72 

59 

60 

69 

42 

50 

MIN 

44 

47 

6  1 

33 

25 

25 

49 

39 

26 

24 

25 

25 

24 

39 

63 

49 

36 

29 

26 

29 

3 1 

49 

27 

26 

26 

20 

19 

19 

33 

1 

ATMORE 

MAX 

75 

76 

75 

77 

58 

64 

73 

57 

40 

52 

53 

65 

70 

75 

77 

77 

63 

63 

70 

68 

69 

74 

61 

63 

59 

47 

63 

63 

MIN 

54 

59 

40 

34 

32 

36 

53 

39 

26 

29 

35 

32 

40 

5 1 

55 

52 

39 

34 

40 

36 

44 

46 

39 

28 

23 

27 

33 

38 

9 

BtATRICE    1  E 

MAX 

71 

70 

71 

59 

59 

63 

66 

67 

69 

66 

69 

74 

74 

72 

75 

74 

MIN 

49 

49 

43 

3  1 

32 

39 

32 

3  1 

30 

33 

34 

BRAriTL  E  Y 

MAX 

77 

80 

78 

80 

55 

61 

73 

68 

42 

48 

59 

62 

68 

74 

76 

72 

70 

63 

67 

70 

67 

72 

60 

66 

74 

44 

46 

MIN 

44 

45 

43 

33 

27 

29 

49 

40 

28 

25 

29 

26 

27 

40 

64 

52 

48 

30 

30 

3  1 

32 

39 

26 

33 

28 

20 

20 

21 

34 

0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

76 

77 

79 

62 

65 

75 

71 

61 

50 

60 

66 

71 

77 

78 

74 

71 

63 

68 

70 

71 

72 

74 

65 

71 

68 

54 

66 

MIN 

50 

59 

51 

35 

28 

40 

60 

38 

28 

29 

30 

28 

39 

54 

64 

37 

3D 

56 

40 

47 

28 

33 

28 

20 

26 

38 

5 

CAMOEN   3  NU 

MAX 

72 

71 

75 

63 

65 

75 

69 

49 

49 

57 

59 

69 

75 

76 

71 

53 

69 

67 

65 

65 

73 

74 

63 

65 

56 

50 

64 

70 

65 

MIN 

40 

58 

40 

27 

25 

42 

42 

29 

18 

22 

26 

22 

41 

53 

5  1 

43 

30 

26 

50 

29 

■"^ 

40 

22 

36 

^' 

18 

1  7 

30 

33 

5 

CHATOM  3  f1 

MAX 

75 

73 

75 

59 

66 

75 

72 

65 

53 

69 

65 

72 

78 

76 

73 

70 

62 

69 

71 

70 

74 

73 

64 

66 

54 

54 

66 

MIN 

55 

64 

46 

33 

30 

50 

49 

36 

22 

30 

37 

39 

47 

57 

59 

48 

37 

34 

66 

36 

47 

44 

30 

4  1 

27 

20 

25 

40 

40 

6 

CL  AYTON 

MAX 

MIN 

EMTERPRISE 

MAX 

73 

74 

75 

64 

70 

51 

70 

75 

59 

65 

67 

69 

66 

72 

59 

69 

MIN 

61 

55 

34 

33 

34 

47 

43 

29 

28 

33 

33 

38 

52 

54 

57 

39 

36 

65 

37 

39 

43 

3  1 

29 

2  1 

28 

29 

38 

7 

EurAULA   WILDLIFE  REF 

MAX 

76 

7  1 

75 

79 

56 

61 

70 

57 

45 

47 

57 

60 

64 

73 

75 

67 

66 

61 

67 

71 

64 

71 

68 

70 

69 

42 

60 

69 

MIN 

40 

41 

65 

34 

27 

29 

45 

44 

32 

25 

29 

26 

26 

43 

56 

55 

40 

3  1 

34 

33 

34 

43 

28 

30 

29 

20 

2 1 

23 

35 

1 

EVERGREEN 

MAX 

76 

74 

75 

78 

58 

64 

72 

66 

40 

49 

58 

63 

69 

75 

74 

70 

59 

62 

68 

69 

70 

72 

61 

63 

70 

46 

54 

64 

65 

0 

MIN 

46 

62 

65 

34 

31 

32 

52 

40 

26 

24 

30 

29 

29 

45 

57 

56 

36 

33 

34 

34 

35 

47 

29 

30 

28 

2 1 

22 

23 

36 

4 

FRISCO  CITY 

MAX 

76 

74 

74 

76 

55 

65 

.  76 

64 

37 

49 

67 

62 

70 

74 

73 

71 

57 

61 

59 

67 

68 

73 

59 

62 

67 

43 

61 

MIN 

47 

57 

62 

3  1 

31 

33 

5  1 

37 

23 

23 

25 

32 

34 

48 

58 

5  1 

36 

35 

36 

35 

37 

45 

30 

36 

27 

1  9 

2  1 

29 

36 

7 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOWN 

MAX 

73 

74 

72 

50 

65 

77 

76 

51 

52 

57 

62 

7  1 

76 

77 

76 

66 

56 

66 

64 

67 

72 

72 

52 

62 

54 

52 

66 

73 

66 

0 

MIN 

42 

66 

48 

30 

27 

49 

46 

36 

22 

27 

29 

27 

42 

6  1 

54 

49 

33 

3  1 

55 

3  1 

40 

46 

26 

37 

27 

1 9 

22 

33 

37 

6 

GREENVILLE 

MAX 

71 

72 

76 

78 

55 

62 

73 

62 

39 

46 

57 

61 

68 

73 

73 

70 

58 

69 

66 

68 

66 

71 

58 

61 

68 

43 

50 

6 1 

0 

MIN 

46 

48 

62 

32 

31 

33 

43 

37 

26 

26 

29 

29 

30 

34 

66 

64 

36 

34 

38 

34 

35 

48 

29 

30 

27 

19 

21 

25 

35 

4 

HEADLAND 

MAX 

74 

75 

74 

76 

58 

60 

70 

72 

45 

46 

65 

60 

63 

70 

76 

72 

65 

58 

65 

69 

65 

70 

59 

60 

70 

67 

48 

57 

63 

9 

MIN 

54 

56 

60 

35 

33 

33 

46 

45 

3  1 

30 

30 

34 

34 

42 

53 

54 

42 

37 

37 

40 

39 

44 

33 

38 

30 

22 

22 

27 

36 

6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

70 

74 

71 

76 

56 

63 

73 

64 

39 

47 

56 

60 

57 

74 

76 

69 

60 

60 

67 

66 

67 

72 

57 

62 

67 

43 

51 

61 

63 

2 

MIN 

5  1 

50 

60 

32 

31 

32 

49 

38 

26 

26 

29 

33 

36 

47 

63 

54 

35 

35 

37 

35 

36 

30 

29 

3  1 

27 

1 9 

1  8 

28 

36 

3 

OZARK   6  NNW 

MAX 

73 

72 

73 

61 

68 

68 

67 

59 

47 

63 

57 

7  1 

76 

72 

7  1 

68 

61 

66 

69 

58 

70 

71 

62 

69 

67 

51 

60 

68 

66 

MIN 

54 

62 

53 

34 

39 

36 

59 

29 

30 

37 

38 

35 

44 

55 

66 

66 

39 

37 

65 

38 

42 

49 

32 

40 

27 

20 

30 

36 

41 

4 

PITTSVIEW 

MAX 

74 

70 

77 

79 

56 

61 

68 

67 

46 

45 

57 

60 

66 

73 

75 

65 

63 

62 

67 

70 

65 

71 

57 

62 

69 

43 

52 

60 

63 

6 

MIN 

35 

63 

62 

33 

26 

25 

39 

45 

31 

23 

22 

24 

24 

34 

55 

55 

40 

29 

30 

3  1 

32 

40 

28 

27 

27 

18 

17 

18 

33 

3 

THOMASVILLE 

MAX 

75 

72 

72 

70 

71 

65 

74 

61 

42 

52 

56 

62 

70 

76 

76 

66 

53 

62 

67 

64 

70 

70 

57 

64 

64 

50 

53 

65 

64 

2 

MIN 

44 

46 

61 

30 

29 

29 

62 

36 

2  1 

21 

26 

29 

29 

47 

57 

51 

35 

35 

34 

35 

35 

45 

27 

28 

26 

20 

20 

24 

34 

TROY 

MAX 

71 

74 

72 

55 

62 

70 

65 

58 

47 

57 

60 

66 

73 

75 

68 

65 

59 

66 

68 

66 

69 

70 

61 

69 

67 

49 

60 

68 

64 

4 

MIN 

50 

63 

54 

32 

32 

42 

58 

34 

28 

28 

32 

26 

32 

64 

64 

49 

35 

36 

53 

35 

44 

46 

29 

36 

27 

20 

21 

32 

38 

7 

WHATLEY 

MAX 

70 

78 

79 

60 

64 

76 

73 

59 

58 

58 

63 

71 

72 

78 

71 

70 

64 

68 

65 

71 

70 

70 

64 

68 

63 

61 

60 

70 

67 

2 

MIN 

47 

39 

28 

30 

40 

42 

26 

19 

25 

25 

22 

40 

32 

26 

26 

32 

36 

28 

35 

27 

22 

22 

36 

30 

7 

GULF  09 

BAT  MINETTE 

MAX 

76 

73 

76 

60 

65 

74 

70 

56 

52 

60 

65 

70 

75 

75 

74 

68 

63 

68 

59 

72 

74 

75 

61 

70 

55 

54 

55 

70 

67 

3 

MIN 

55 

66 

50 

35 

3  1 

49 

55 

36 

25 

3  1 

35 

35 

46 

48 

48 

52 

40 

36 

39 

41 

30 

35 

34 

35 

29 

24 

30 

37 

39 

5 

CODEN 

MAX 

MIN 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

73 

75 

75 

60 

65 

74 

73 

60 

51 

67 

65 

69 

75 

76 

74 

69 

63 

69 

58 

70 

76 

74 

51 

70 

65 

63 

66 

70 

67 

7 

MIN 

58 

66 

55 

37 

36 

52 

60 

37 

28 

34 

37 

37 

50 

68 

69 

64 

40 

38 

69 

44 

64 

46 

35 

41 

30 

25 

29 

38 

44 

2 

FORT  MORGAN 

MAX 

75 

73 

74 

72 

62 

67 

57 

64 

49 

47 

59 

60 

66 

67 

74 

76 

64 

69 

62 

68 

65 

66 

65 

65 

2 

MIN 

63 

64 

62 

43 

46 

50 

61 

43 

30 

31 

36 

41 

42 

43 

67 

54 

44 

50 

62 

34 

32 

32 

30 

46 

2 

MOBILE   USO  AP 

MAX 

78 

77 

79 

61 

65 

77 

7  I 

49 

53 

60 

68 

70 

76 

76 

75 

65 

65 

68 

69 

69 

75 

62 

61 

70 

49 

55 

63 

69 

67 

0 

MIN 

62 

67 

43 

36 

35 

56 

49 

33 

28 

34 

39 

40 

5  1 

56 

68 

46 

40 

39 

49 

44 

67 

43 

36 

39 

29 

25 

30 

44 

43 

3 

R06ERTSDALE   1  E 

MAX 

72 

.74 

76 

77 

62 

65 

74 

71 

49 

58 

59 

68 

71 

76 

75 

75 

68 

64 

59 

70 

72 

74 

62 

73 

7  1 

50 

56 

64 

67 

7 

MIN 

57 

62 

65 

35 

34 

37 

51 

38 

27 

30 

36 

34 

37 

48 

53 

'  65 

40 

36 

38 

42 

42 

46 

34 

38 

28 

26 

27 

32 

40 

3 
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suppLEMENTni  Dnin 


HI  NO 

(SPEED  -  M. P.H.I 


RELATIVE  MUnlOItT 
fiVERROES- 
PERCENI 


SIANOMtO  OF  Tine 
CENTRAL 


00      06       12  18 


NUMBER  OF  DRTS  NITM 
PRECIPITRTION 


BIRMINGHftM  VJSG  «P 

HUNTSVILLE  WS3  RP 

MOBILE    US  a  «P 

MONTGOMERY  WSO  flP 


26 
24 
£6 
27 


3  .  1 

2  .  6 

2  .  2 

3  .  2 


8  .  5 

9  .  9 
10.0 

7  .  9 


46 

3  7  +  + 
32  +  + 
46 


2  1 
22 
2  1  + 
2  1 


88 
83 
83 
84 


69 
6  1 
6  1 
63 


62 
66 
52 
68 


6  .  7 
6  .2 
4  .  6 
4  .  8 


$tE  HEFERtNCt   NOtES  FOllOMIHO  SIOtlOM  1N0E» 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 


rEBRUAHY  1974 


X 

DRY 

OF  nONTM 

u 

srnrioN 

a. 
o 

1  IN) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

13 

1  4 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

ac 

cr 

ftUBURN  ftGRONOflY  FARM 

2 

MAX 
rilN 

7C 

66 
^7 

71 
60 

75 
12 

60 
10 

62 
38 

58 
16 

62 

50 

50 
38 

55 

37 

57 
35 

59 
38 

63 
37 

63 
13 

67 
52 

61 
51 

61 

11 

61 
13 

62 
12 

65 
13 

68 
11 

62 
11 

56 
39 

65 
39 

65 
37 

53 
35 

56 
33 

61 
35 

62 
12 

0 
1 

MAX 

niN 

67 
52 

63 
51 

68 
63 

70 
17 

56 
11 

59 
13 

58 
19 

61 
55 

55 
12 

13 
11 

52 
10 

51 
11 

60 
16 

60 
15 

61 
51 

61 
57 

60 
18 

62 
11 

58 
16 

61 
17 

63 
16 

60 
17 

50 
1^ 

61 
1' 

62 
10 

15 
38 

50 
38 

57 
39 

58 
16 

6 
0 

e 

nox 

MIN 

63 
52 

6  1 

ie 

65 

60 

66 
50 

55 
16 

55 
15 

57 
18 

59 
55 

55 
13 

50 
12 

5  1 
12 

52 
13 

61 
12 

55 
15 

58 
51 

58 
55 

58 
19 

57 
18 

55 
15 

58 
18 

59 
15 

58 
19 

56 
15 

57 
1' 

56 
13 

19 

10 

18 

36 

52 
33 

56 
16 

7 
1 

ENTERPRISE   3  NM 

MAX 
MIH 

66 
60 

65 
60 

51 

66 
53 

57 
52 

60 
52 

61 
59 

60 
50 

52 
15 

51 
15 

55 
17 

56 
17 

57 
19 

62 
51 

61 
59 

63 
55 

59 
51 

59 
50 

61 
53 

60 
52 

62 
52 

62 
50 

59 
18 

59 
18 

55 
11 

5' 
1? 

55 
11 

59 
50 

1 

9 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

7  1 
60 

68 
58 

70 
61 

7  1 

50 

50 
19 

60 
17 

62 
50 

67 
51 

60 
15 

55 
11 

58 
13 

58 
15 

60 
13 

61 
16 

66 
53 

65 
58 

61 

52 

61 
19 

62 
18 

65 
50 

65 
18 

62 
50 

63 
17 

62 
15 

63 
15 

55 
39 

55 
38 

59 
10 

62 
18 

1 
1 

PITTSVIEW 

MAX 
MIN 

56 
57 

62 
51 

67 
59 

69 
55 

60 
53 

59 
50 

61 
52 

63 
57 

62 
50 

55 
19 

55 
17 

56 
17 

57 
11 

59 
18 

61 
52 

61 
56 

61 
55 

60 
52 

62 
50 

61 
53 

61 
50 

62 
51 

61 
51 

60 
18 

58 
16 

53 
11 

51 
13 

56 
14 

60 
50 

1 

6 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

5  «  o 
O  o  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATCAU  0% 

nORTIN  OBM 

EvflP 

.02 

.02 

.01 

.  16 

.  10 

.04 

.08 

.  16 

.05 

.  10 

.05 

.07 

.00 

.  1  1 

.  14 

.  12 

.  10 

_ 

.24 

.  13 

.08 

I 

z 

.30 

2 . 538 

WIND 

2 

la 

21 

77 

10 

6 

3 

12 

20 

7 

IS 

3 

8 

6 

9 

13 

38 

6 

33 

10 

19 

38 

C 

35 

45 

52 

1 

4 

514 

PRniRie  06 

DEMOPOL  IS  L  OCi(  AND  DAM 

EV«P 

.2e 

.02 

.09 

.09 

.  10 

.  11 

.03 

.  1  7 

.  10 

.  1  1 

.  13 

.07 

.  1  3 

.07 

.08 

.  08 

.  07 

.  20 

2.  BOB 

WIND 

7 

M 

66 

96 

11 

68 

3 

105 

94 

10 

7 

28 

16 

42 

21 

18 

62 

9 

69 

67 

26 

164 

97 

21 

141 

123 

4 

44 

1447 

MAX 

62 

60 

69 

63 

62 

60 

69 

57 

41 

40 

54 

65 

76 

61 

57 

64 

62 

57 

66 

66 

64 

64 

59 . 9 

MIN 

50 

^8 

60 

38 

38 

38 

60 

48 

40 

39 

40 

54 

59 

56 

39 

41 

45 

39 

42 

47 

38 

34 

44.  7 

X        z  z 

GULF  08 

FfllRWOPE   2  NE 

EvfiP 

.  30 

.07 

.02 

.01 

.04 

.05 

.  12 

.06 

.08 

.06 

.18 

.07 

.  10 

.33 

.03 

.20 

.31 

.  03 

.06 

.  10 

.09 

.08 

2.4  76 

MAX 

7^ 

74 

79 

68 

66 

74 

73 

68 

57 

64 

69 

73 

60 

78 

76 

70 

71 

73 

77 

76 

74 

74 

70 

72 

71 

61 

73 

78 

71.9 

Miri 

62 

67 

68 

40 

to 

62 

56 

43 

35 

39 

41 

41 

51 

59 

50 

48 

42 

40 

50 

45 

55 

47 

39 

40 

37 

35 

36 

42 

46.4 
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SNOWFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND  ....... 

FEBRUftRY  197^ 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN    VALLEY  01 
FLORENCE 

HUNTSVILLE    WSO  ftP 

MAO  JSON 
nOUL  TON  2 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AP 
RUSSELLVILLC  2 
UATERLOO 

APPAi.  ACH  IAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE    2  SE 
BIRMINGHAM   USO  AP 

GUNTERSVILLE 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

UPPER    PLAINS  03 
DOUBLE  SPRINGS 

HAMILTON    3  S 

JASPER    ^  N 

EASTERN    VALLEY  0^ 
ANNISTON    FAA  AP 

CENTRE    5  SW 

SNOUF AL  L 
SN    QN  GND 

5N0WFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL'L 
SN    ON  GNO 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNt> 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    QN  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.  1 
T 

SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 
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STfiTION  INDEX 


FEBRUARY  19Ti 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

<r 
z 

K 
O 

LATITUDE 

LONCITUDE 

ITION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

>■ 
-J 

UJ 

a. 
c 

Ul 

PRECIP. 

a. 
a 

a  S 
u  * 
a.  Hi 

V) 

OBBEVILLE    1  NNU 

0008 

07 

HENRY 

3  1 

35 

85 

15 

466 

7P 

C 

JOHN   S  RICH6URG 

ODD I5GN 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.    PALMER  GOOSEY 

PIL  BEHTfl 

0  140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7P 

c 

SIDNEY   J.    HARDY.. SR. 

rnLDCKlvlLLC     c  3C 

OMS 

02 

MQ  DC  LJ  Q 1  1 
riri  K  jM  H  L  L 

34 

14 

86 

10 

1  14C 

5F 

6F 

H 

ALA.    COMMUNITY  NETWORK 

«LEXftNDER  CITY 

0  160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

5  7 

85 

5  7 

66C 

7P 

7P 

H 

HENRY   D.  DENHAM 

PIL  ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

07 

14C 

7P 

7P 

H 

VIRGINIA   H  EZELLE 

fiNDP^LUSIfl    1  NU 

0262 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8P 

SP 

H 

JAMES   P.    GILL  IS 

flNNIST3N   Ffifl  ftp 

0272 

0* 

CAL  HOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

59S 

mi: 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

PIRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

50C 

7P 

MRS.    DORA   R.  DAVIS 

fISHLPIND 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

86 

50 

1  08C 

7P 

7P 

J  H 

GEORGE   M.  BURNS 

ftSHVILLE    -4  U 

0377 

O'' 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7P 

JOHN    T.  SWINDALL 

PtTHENS  2 

0395 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9P 

9P 

H 

RADIO   STATION  WJMW 

ftTMGRE 

0'^07 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

29'< 

9P 

9P 

C  H 

RADIO   STATION  WATM 

HUDUKn     HuNUnonT    r  HKri 

0430 

06 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE    J.  JONES 

PIUTPIUGPtV  ILLE    3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

26 

85 

4 1 

200 

5P 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BPINKHEPID   LOCK   PIND  DOM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

28D 

7P 

7P 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOY  MINETTE 

0683 

08 

BALDWIN 

9 

30 

63 

87 

47 

268 

7F 

7(: 

H 

GR0VER_  W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

17g 

7P 

7P 

MARY   L  .  BAYLES 

BELLE    MINft   2  N 

0665 

01 

L IMESTONE 

1  c 

34 

42 

85 

53 

60C 

5F 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

45  c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSUI 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

54C 

5F 

5P 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY    1  SE 

0823 

03 

AWTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

42C 

6P 

JOHN   R.  THOMAS 

BIRMINGHOM  USO   OP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BG02 

0957 

02 

riM  K  o  M  M  L  L 

34 

13 

86 

10 

1070 

7P 

C 

ROBERT  L .  WHEELES 

BRANTLEY 

1  069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

1 5 

27' 

8P 

8P 

H 

R.    E.  HENDERSON 

BREWTON   3  SSE 

1084 

07 

ESCAMB lA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

5F 

6P 

H 

MRS.    CLARA    T.  PEAVY 

BR I0GEP3RT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

67C 

BP 

8P 

H 

JOHN    r  HUGHES 

BR30HW90D 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7f 

MRS.    WILLIE   M.  STYRON 

BRUNDIOGE 

1  1  78 

07 

P  IKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7P 

GEORGE    L  HICKS 

CfiLERA   2  SW 

1288 

0' 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

5P 

5F 

PIERCE    A.  GARRETT 

CftMOEM  3  ISW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

67 

20 

225 

5P 

5F 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL    2  nu 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

41 

580 

6P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

43C 

7P 

MRS   ANNA   MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

O'^ 

L-Ht.  Kl3^  t  cl 

34 

06 

85 

45 

520 

7P 

7P 

H 

DON   R .  WATSON 

CENTHEVILLE 

1 520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

22^^ 

7P 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASH INGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

286 

5F 

5F 

H 

GRADY   C.  YOUNG 

CHILOERSBURG   UTR  PLANT 

1620 

0^ 

TALLADEGA 

7 

33 

1  7 

86 

20 

418 

5F 

5F 

H 

CITY   WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

I 

31 

32 

87 

31 

183 

7P 

TOLL  IE    L  .  HASKEW 

CL ANTON 

leg'' 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7P 

7P 

H 

MARION   W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

63 

85 

28 

596 

BP 

MRS   ELIZABETH   M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

i; 

5F 

6P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE    SPRINGS   2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

I  1 

85 

55 

25C 

5P 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

60 

470 

C 

TVA-462 

COL  L  INSV ILLE 

1849 

02 

U t.    K ML  D 

34 

15 

85 

53 

75C 

5P 

R   0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

3  1 

1  7 

85 

07 

85 

7P 

INACTIVE  8xl^66 

CORDOVA 

194C 

03 

WAL  KER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

MRS   CLARICE   E  GRESHAM 

CQTTONTON 

197< 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH   S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN   P.  HARRIS 

DADEVILLE 

21  19 

05 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

760 

70 

WIL  L  IP>M  L  .  BARTLETT 

OAOEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

73C 

c 

RUFUS   P.  PLESS 

DAYTON    I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

36 

230 

7A 

70 

H 

R   N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

25 

85 

42 

1030 

70 

WILL lAM  H  EVANS 

DEM0P3LIS   LOCH    AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

60 

60 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

D0THAN 

2377 

07 

HOUSTON 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  0 

87 

24 

800 

7fl 

70 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

3  1 

25 

86 

04 

195 

70 

ARTHUR   C.  BRUNSON 

ELROO 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

70 

MRS   HELEN   E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS   CLYDE   F  JACKSON 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

31 

59 

85 

05 

215 

8PI 

80 

EUFAULA   WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2  758 

07 

CONECUH 

6 

3  1 

25 

86 

55 

22Q 

7fl 

70 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BAL  DWIN 

c 

30 

33 

87 

63 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN   UNIV   EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

284C 

0  1 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

63 

625 

7fi 

70 

H 

JOHN   M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  2 

33 

41 

87 

49 

366 

7fl 

7P 

H 

GORMAN   J.  BLACK 

FL  ORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY   G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

06 

BAL  DWIN 

c 

30 

14 

88 

01 

IC 

7fl 

7P 

C  H 

JOAN   M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

Oi 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

93< 

ep 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3  105 

07 

MONROE 

e 

3  1 

26 

87 

24 

4ir 

7P 

7P 

H 

MERRILL    J  BEARD 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

3  15'' 

0' 

ETOWAH 

7 

34 

02 

85 

00 

555 

6P 

6P 

H 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

316C 

oe 

SUMPTER 

i: 

32 

49 

88 

09 

13C 

7P 

7P 

H 

MACK    C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

320^ 

o; 

CULLMAN 

34 

0  1 

86 

46 

60C 

6P 

MRS   GLADYS  MCKENZIE 
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FEBRUflRY  197'^ 


STfiTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
z 
a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVOTION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

PRECIP. 

a 

—  o 

LJ  * 

UJ  ^ 

tk.  SJ 

(A  Vi 

GENEVA 

3265 

07 

GENEVA 

6 

31 

02 

85 

5  1 

110 

7P 

7f 

H 

J  R  BELL 

GEORGIflNNPI 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7P 

T.    E.  MASON 

GIL6ERTQUN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6F 

6F 

H 

ALTON   G.  LAND 

G9RGAS 

3'430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

30C 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

GREENSB9R0 

35  1  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

22C 

6F 

6F 

H 

MRS    WILLIE    J.  ARRINGTOr' 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7P 

7P 

C 

H 

J.    A.  BLACK 

GULE   SH3RES   P  0 

3659 

08 

RAL  DWIN 

9 

30 

1  7 

87 

41 

e 

7P 

GILBERT   W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

678 

4F 

4F 

H 

RADIO   STATION  WGSV 

GUNTER5VILLE  TVS 

3578 

02 

MARSHAL  L 

12 

34 

22 

85 

17 

605 

c 

TVA-755 

HPLEYVILLE    3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

95C 

5P 

5F 

c 

H 

JIM  WALKER 

HftMILTON  3  S 

36'^5 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7P 

7P 

c 

H 

EDDIE   L .  PEARCE 

HPINCEVILLE 

3655 

02 

CULL  MAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES   E    MC  CRAVY 

HOYNEVILLE 

37^(8 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

85 

36 

18Q 

7P 

7P 

H 

DAISY   D  MITCHELL 

HEftDLftND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

37Q 

IP 

7P 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL IN 

3776 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

85C 

BP 

8P 

H 

C ITY   OF    HEFL IN 

HIGHLAND  H3ME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

59' 

7P 

7F 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3et2 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

86 

24 

1  175 

7P 

ARL  ON    L  .  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRANKL IN 

13 

34 

20 

87 

56 

84Q 

7P 

MARY   N.  AVERY 

HUNTSVILLE   WSQ  «P 

•^06^ 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

60C 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

JftCKSON 

■<1193 

07 

CLARKE 

13 

3  1 

31 

87 

53 

22Q 

7P 

c 

INACTIVE  9x29/71 

JPCK.5QNVILLE 

4209 

O') 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

69C 

7F 

c 

MARY   LOU  WILKCRS0N 

JASPER   ^  N 

■4225 

03 

WAL  KER 

2 

33 

64 

87 

16 

526 

7P 

7f 

H 

JAMES    A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

85 

15 

29C 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

K INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

85 

1  1 

27G 

7P 

FRED   W.  WOOD 

L  AF A YE  TTE 

45  Q  2 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5F 

5P 

H 

MISS   MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

85 

33 

536 

7P 

MRS.    MARY   K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

45 

58S 

7P 

RUFUS   M.  SEWELL 

LIVINGSTON   2  SU 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

16G 

7C 

7P 

H 

B.    B.    WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

47C 

8f 

JOHN    B.  ARD 

MADISON 

4976 

0  1 

MAD ISON 

12 

34 

42 

86 

45 

68C 

6P 

5F 

H 

JOHN    D   5T0NER  JR 

MAGELL A 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

61 

56'' 

7P 

ALABAMA   POWER  CO. 

MARION    7  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7f 

c 

JACK    R  SNOW 

MARION   JUNCTION    2  NE 

5  12  1 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7P 

7P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MAR  T IN  DAM 

6  1  40 

06 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

34C 

6F 

6P 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

MATHEWS   3  SU 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

14 

86 

01 

190 

7q 

HOUSTON  FLOYD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

66 

88 

27 

36C 

7f\ 

ERNEST   H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

' 

32 

04 

85 

31 

49  C 

c 

ALFRED   S.  ADAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8fl 

JAMES   M.  WALKER 

MINTER   3  NW 

6449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7C 

7A 

c 

H 

HENRY   J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

6466 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

85 

27 

.  360 

6fl 

ALABAMA   POWER  Ca. 

MQBItE    WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

g 

30 

41 

88 

15 

211 

MIC 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MONfEvALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE   P   JETER  JR 

MONTGOMERY   WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

183 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

Mmil  TRN 

6625 

0  1 

LAWRENCE 

12 

3  4 

29 

8  7 

1  7 

660 

TVA-381 

MOULT0N  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN   M.    KEl  L  Y 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

6749 

01 

COL  BERT 

12 

34 

46 

87 

37 

636 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

NEW   MARKET  2 

685^ 

01 

MADISON 

Ic 

34 

65 

86 

27 

725 

6P 

6P 

H 

H.    WAYNE    MC  FARLEN 

NEWTON 

6876 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

35 

21Q 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

85 

29 

87G 

7e 

7A 

H 

LONNIE    R.  NORRIS 

OPEL  IK.A 

6129 

06 

LEE 

1  1 

32 

38 

86 

23 

750 

7e 

7A 

H 

RADIO   STATION  WJHO 

ORRV  ILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

IB 

87 

14 

200 

8A 

EDWARD   B.  WARREN 

OZARK   5  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

3  1 

85 

41 

47G 

6F 

6P 

H 

CHARLES   H.  CARROLL 

PAINT   ROCK    2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

535 

c 

TV A-59 

PALMERDALE    2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE    T.  POSEY 

PELL    CITY    1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

85 

16 

966 

7P 

7A 

H 

NORMAN   A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

35 

87 

09 

60G 

6fl 

MRS  Evelyn  m.  fuller 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

36 

87 

16 

195 

c 

MRS.    MINTA  EDDINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

ee 

8A 

H 

INACTIVE  9x1/73 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

P ICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7fl 

MRS   GRACE  3NEAL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

63 

87 

00 

230 

7A 

MRS.    EVA   R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

5601 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSVILLE    2  SSE 

5508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

23C 

78 

THOMAS   E.  FISCHER 

PRATTV ILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

296 

6P 

6P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6806 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

6P 

6P 

H 

WRMC  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

35 

673 

MIC 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

P  ICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAirORD  C.    MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

C3V INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

JIMMY   W.  WAGES 

RIVER   FALLS   2  NE 

5942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

19g 

ALABAMA   ELECTRIC  COOP 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


FEBRUfiRr  1971 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


RQBERTSDftLE   1  E 
ROCKFQRD   2  NNU 
ROCK  MILLS 
RUS5ELLVILLE  2 
SfiINT  BERNARD 
SAND   MT  SUBSTfi  OU 
SflYRE 

SCOTTSBQRO 

SELMft 

SLQC3MB 

SUTTLE 

STLflCftUGfl   1  NE 

TOLLflDEGA 

THBMfiSV ILLE 

THQRSBY   EXP  STfiTION 

THURLSW  DPIM 

TBNEY 

TROY 

TUSCOLOOSfl   Fflfl  RP 
TUSCOLOOSfl  OLIVER  DfiM 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VOLLEY  HEfiD 

VERNON 

WODLEY 

WPILLPICE   2  E 

WftLNUT  GROVE 

UARRIOR   5  U 

UfiRRIOR   LOCH   AND  Dftn 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
UHATLEY 
WINFIELD   2  SW 


6988 
7020 
7026 
7)31 
7167 
7207 
7282 

7356 
7676 

7963 
7999 
e02< 
8178 
8209 
8215 
8269 
8323 
8380 
8386 

8'»38 

e<»69 
8617 
8606 
8637 
86'»a 
8670 
8673 
8686 

88D9 
8869 
8867 
8998 


BALDWIN 
COOSA 
RANDOL  PH 
FRANKL IN 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 
JRCHSON 
DAL  L  AS 
GENEVA 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MAD ISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KALB 

L  AMAR 

RANDOL  PH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

B  IBB 
EL  MORE 
CLARKE 
FAYETTE 


30  32 

32  6'^ 

33  09 
3'?  31 
3'')  12 

34  17 

33  t2 

34  41 

32  26 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  66 

32  63 

32  32 

34  64 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  65 

33  07 

32  33 
31  39 

33  66 


87  40 
86  14 

86  18 

87  44 
86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
86  35 


87 
86 


86  06 

87  44 
86  42 

85  64 

86  44 

86  69 

87  37 
87  35 

85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 

87  07 

85  13 

87  43 

87  50 


165 
57C 
7  46 
88C 
802 
1  195 
30'« 
615 
147 
248 

145 
49C 
665 
405 
680 
288 
75G 
68C 
170 
162 

455 

265 
1040 
19C 
64C 

206 
86C 
64C 
110 
466 

600 
19C 
1  70 
456 


6F 
MIC 
7f 


7fi 
7P 
5P 
7P 
MIC 
6P 
7e 
7P 
7P 
/P 

7P 
6F 
5P 
7P 
6F 
5P 

6P 
MIC 

7P 

8P 
7P 
7P 
7P 
7P 
7P 
7P 
7P 
6P 
5F 


H 

C  H 


MICHAEL    W.  BALDWIN 
CHARLES   W.  MCEWEN 
JOHN    T.  BAILEY 
RADIO   STATION  UWWR 
ST.    BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
MIRAM   W  PRIDMORE 
RADIO   STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
INACTIVE  4^21/71 

J.    F.    SUTTLE.  JR. 
CITY   WATER  PLANT 
C.    D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA   POWER  CO. 
TVA-606 

THOMAS   J.  OILLARD 
FED.    AVIATION  AGENCY 
CORPS   OF  ENGINEERS 

ELLIS  B.  MEINSLER 
JEPTHA   S.    BRAN YON 
C   4   H   LUMBER  COMPANY 
WILL lAM  B.  WHEELER 
ALABAMA   POWER  CO. 
MRS.    ESSIE   M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  HIGGINS 

MRS   ELIZA  J.  BEARDEN 
MARION   M.  SANFORO 
MRS   VALMA   G  COLEMAN 
ROBERT  A.    MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INOEX 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of   this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801    or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  ONITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

nATIY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures . 
DAILY  SOIL  TEMPhRATUHLb  lAOUt..     ^^^^^  3  ^  .  o^-angeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  *  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temptratures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelte.-  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological^Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   209  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


CUma;"^:n1L:'is\^vi?L?"orjh^a'ro'u^  ^^"-P'-"^^  Administration,   and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Director,  Nat lonal  CI imatic  Center 
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92       DATE  C9 


.WFST  TEMPFRATURE 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


03 


NOflTHCRN  VALLEY 


NUnnVILLE  USO  I 

motion 

MSULTON  3 
MUSCLE  IMOftLS  Fi 
NEu  nnRKCT  3 

RED  KAY 

neosTOtic  arienai 
russellvjlle  2 
waterloo 


ALBCRTVliLE  2  S£ 
bCSSErCD  3  %ZU 
BIRninGHAM  wso  AP 
BOAZ 

eRIDGCPIlRT 

COLLINSVILLE 
rORT  PAYWE 
GARDEN  CITY 
GUNTEHSVILLE 
LEEDS 

HAGELL A 
0ME9nTA 

PALfCROALE  3  U 
SAIMT  BERNARD 
SAMD  m  5UB5TA  AU 


SC0TT56BH0 
VALLEY  MEAD 
WARRIOR  &  W 


UPPER  PL  A  ins 

Al  ICEVILLE 
AflLEY  3  5 
AuTfluGAvRLE    3  N 
BANKHCAD  LOCI^   AhO  DAM 
BILLINGSlEY   1  SE 

BROOi^WOOD 
CARBON  HILL 
CEflTREVILLE 
CLAMTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
rAYCTTE 
CORGAS 

MflLEYVILLE   3  NE 

HAnJLTON  3  S 
JASPER  4  H 
LAY  0AM 
MITCMELL  DAM 
PIC^ENSVlLLE 

plamtehsville  2  sse 

poattvillE 

RCrORH 

TM0HS6Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
UINriELO  2  SkJ 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 

CAlERA  2  Sw 
CENTBE  S  SW 
CHiLDERSBURG  MTB  1 

GADSDEN  STEAM  PlAI 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 

nONTtvALLO 

PELL  CITY  1  NNE 


SYLACAUGA  4  f»E 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASMLANO 

CAt*  MILL  2  NW 

OADEVILLE 

DELTA 

MCFLIN 
MlGHTOvCQ 
JORDAN  DAM 
LAfAYtTTE 
MARTIN  0AM 

OPEL IKA 

OOCxrORD  2  NNW 


2.e( 
1  .S5 
2.43 


4.3 
3.6 
4.2 
3.01 
2.4< 

3.4< 
4.0? 


DAY  OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24  25 


.52  t. 

.40  I.S4 

.30  1.60 

.33  .17  I.I 

.47  J . 79 

.70  .90  3.1 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


2.73 
1  .00 


.OS    .04  .oa 
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DniLY  PRECIPITnTION 


mitCH  1974 


STATION 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

DAYTON  I  II 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAn 

QAIIiCSVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 
LIVINGSTON  2  SU 
MARION  7  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  3  SU 

MILSTEAD 
MINTER  3  NU 
MOMTGOf«RV  WSO  flP 
ORRVILLE 
PERRTVILLE 

PINE  LEVEL 

5ELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WflRRIOR  LOCK  AND  0AM 


COASTAL    PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNU 
ALBERTA 
ANDALUSIA  1  NU 
ATTIORE 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTOM  3  5SE 
BRUNOIDGE 
CAMOEN  3  NU 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFrCE  SPRINGS  2  NU 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVft 

GEORGIANNA 
GILBERTOUH 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
rCLVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNU 

PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
THOMflSVILLE 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MOfiGAN 
GULF  SHORES  P 


3.45 
3.41 
4.0C 


6. 2' 

e.ec 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REfERENCE  N0IE5  FQLLOhINO  STATION  INDEX 
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OniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

ui 
O 

a 

QC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

16 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2  1 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

X               X  Z 
NORTHERN   VftLLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

65 
42 

73 
61 

71 
66 

77 
57 

78 
67 

66 
63 

79 
50 

80 
48 

83 
46 

84 
49 

82 
55 

79 
57 

70 
38 

59 
30 

68 
36 

71 
44 

66 
26 

67 
33 

66 
43 

74 
46 

58 
39 

44 
24 

57 
32 

70 
26 

46 
29 

56 
32 

62 
43 

62 
50 

77 
64 

77 
44 

73 
37 

42 

6 

BELLE   MINft   2  N 

MAX 
MIN 

72 
52 

71 
66 

75 
66 

75 
60 

74 

66 

79 
64 

80 
59 

83 
63 

82 
60 

81 
54 

SI 
58 

74 

60 

66 
42 

67 
31 

72 
'6 

69 
46 

66 
30 

66 
41 

74 

59 

73 
46 

64 

39 

67 
26 

70 
38 

69 

32 

54 

32 

59 
41 

61 
49 

76 

67 

77 
66 

77 
44 

61 
42 

47 

3 

FftLKVILLE    1  E 

MAX 
MIN 

61 
44 

72 
53 

71 
56 

76 
67 

75 
55 

69 
54 

80 
60 

80 
56 

82 
51 

84 

61 

83 

62 

80 
69 

71 
42 

60 
30 

68 
30 

70 
50 

64 

29 

55 
29 

68 
42 

72 
62 

66 
45 

47 

26 

67 
28 

69 
33 

44 

32 

66 
33 

66 
44 

63 
51 

74 
64 

76 
46 

71 
41 

44 

6 

Fl ORENCE 

MAX 
MIN 

76 
47 

71 
61 

78 
63 

79 
56 

77 
48 

79 
64 

82 
53 

86 
51 

83 
67 

82 
49 

78 
53 

60 
54 

63 
35 

70 
27 

74 
42 

72 
39 

69 
26 

66 
38 

80 
66 

75 
40 

56 
32 

57 
20 

73 
31 

68 
23 

67 
24 

65 
34 

63 
44 

79 
51 

78 
46 

78 
45 

65 

36 

42 

6 

HUNTSVILLE   WS3  AP 

MAX 
MIN 

66 
61 

71 
64 

74 
67 

74 
59 

68 
56 

78 
66 

77 
57 

79 
64 

78 

61 

78 
65 

77 
68 

71 
49 

61 
44 

66 
36 

70 
46 

63 
34 

56 
31 

66 
43 

73 
55 

60 

50 

63 

35 

58 

30 

69 
38 

46 
34 

66 
34 

60 
43 

63 
51 

73 
56 

74 

56 

70 
49 

76 
44 

47 

3 

MAD  ISON 

MAX 
MIN 

66 
60 

72 
63 

78 
57 

76 
66 

71 
63 

80 
54 

82 
58 

84 

63 

84 

52 

84 
54 

82 
59 

76 
57 

62 
41 

70 
30 

72 
46 

67 
46 

57 
26 

66 
41 

73 
61 

71 
49 

66 
39 

66 
26 

71 
39 

67 
31 

66 
31 

61 
42 

64 

50 

76 
46 

76 
55 

71 
46 

76 
41 

46 

a 

MOUL  TON  2 

MAX 
MIN 

73 
64 

70 
58 

77 
68 

77 
61 

74 
66 

80 
56 

SO 
61 

83 
66 

86 
50 

84 

53 

80 
59 

68 

66 

62 
41 

70 
32 

73 
41 

70 
46 

56 
29 

67 
41 

76 
62 

70 
50 

61 
39 

60 
26 

70 
36 

66 
31 

66 
31 

60 
39 

63 
51 

76 
59 

77 
56 

76 
49 

63 
43 

47 

7 

MUSCLE   SHOAL  S  TAA  AP 

MIN 

62 

67 

57 

60 

79 
61 

68 

55 

60 
54 

80 

66 

82 
64 

82 
50 

80 

52 

76 
66 

65 
46 

59 
41 

67 
35 

74 
44 

62 
32 

66 
29 

67 
42 

76 
50 

67 
49 

64 

31 

56 
29 

70 
34 

45 

31 

64 

31 

60 
37 

63 
50 

76 
56 

77 
55 

72 
49 

62 
42 

45 

6 

NEU  MARKET  2 

MAX 
MIN 

70 

70 

73 

75 

76 

76 
54 

78 
52 

82 
51 

81 
48 

81 
51 

76 
67 

67 
62 

61 
41 

68 
30 

27 

61 
48 

70 
38 

69 

35 

61 
29 

66 
32 

62 
42 

61 
46 

74 
48 

73 
50 

74 
46 

75 
45 

70 

6 

RED  BAT 

HIN 

74 
61 

71 
58 

79 
50 

80 
61 

78 

67 

80 
68 

81 

60 

86 
54 

84 

48 

86 
66 

81 

62 

57 
60 

66 
43 

71 
36 

74 

46 

72 
46 

69 
29 

68 

30 

78 
63 

74 
49 

62 
38 

63 

20 

71 
36 

71 
32 

62 
33 

68 
40 

66 
52 

76 
55 

80 

55 

60 
46 

86 
42 

47 

7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

RUSSELLVrLLE  2 

MAX 
MIN 

61 
46 

71 
56 

68 
62 

76 
67 

78 
62 

69 
54 

79 

52 

78 
49 

S2 
45 

83 
46 

82 
62 

77 
67 

68 
41 

60 
32 

68 
33 

67 
47 

57 
25 

67 
26 

68 
43 

76 
49 

69 
44 

46 
26 

69 
26 

70 
31 

46 

29 

66 
33 

63 
36 

62 
51 

76 
53 

71 
36 

67 
42 

6 
9 

WA  TEHL  00 

MIN 

75 
61 

68 
66 

78 
65 

79 
59 

71 
54 

88 
53 

78 
52 

86 
49 

82 
46 

85 
60 

77 
58 

65 
52 

63 
40 

66 
28 

73 
44 

66 
39 

60 
23 

66 
40 

80 
55 

73 
45 

56 
38 

54 

22 

72 
39 

61 
23 

69 
30 

66 
39 

60 
46 

77 
51 

79 

50 

72 
47 

84 

36 

44 

2 

APPAL  ACH IAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

MIN 

70 
50 

70 
51 

72 
52 

73 
66 

76 
61 

78 
69 

78 
68 

81 

66 

84 

66 

83 
58 

81 

69 

77 
58 

63 
39 

66 
33 

69 
46 

69 
42 

64 

30 

65 
36 

69 
58 

66 
67 

63 
38 

60 
28 

67 
42 

63 

33 

49 

31 

56 
41 

59 
46 

73 
55 

75 
63 

74 

50 

79 
46 

47 

6 

MIN 

73 
52 

75 
52 

76 
60 

80 
58 

81 
66 

83 
63 

83 
62 

S3 
51 

83 
60 

85 
54 

84 

67 

77 
60 

63 
45 

68 
44 

72 
48 

68 
60 

60 
32 

72 
38 

71 
63 

72 
48 

62 
44 

62 
31 

62 
38 

50 
36 

60 
36 

58 
46 

66 
62 

72 
60 

78 
59 

80 
46 

76 
46 

60 

0 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MIN 

73 
54 

74 

57 

76 

60 

80 

58 

83 
66 

83 

63 

83 

57 

83 

51 

86 
61 

86 
54 

84 

67 

77 

62 

61 

42 

68 
40 

72 
53 

66 
40 

60 
32 

72 
38 

71 
60 

72 
69 

71 

39 

62 
31 

69 
44 

67 
38 

60 
36 

68 
46 

66 
53 

72 
68 

78 

57 

74 
47 

64 
43 

49 

5 

BR  I DGEPOHT 

MIN 

GUNTERS V I L  L  E 

MIN 

72 
48 

72 
62 

76 
67 

74 
67 

76 
63 

80 
55 

80 
58 

83 
61 

84 
49 

84 

55 

83 
57 

78 
59 

70 
52 

68 
40 

71 
48 

69 
38 

70 
42 

70 
34 

69 
61 

70 
56 

69 
37 

69 
32 

69 
41 

67 
36 

68 
33 

57 
42 

60 
60 

76 
60 

76 
57 

76 
56 

80 
56 

49 

1 

ONEON  TA 

MIN 

64 

36 

7  1 
62 

7  1 
66 

74 

67 

76 
68 

78 

60 

81 

60 

82 
49 

84 
47 

66 
60 

86 
52 

80 
58 

76 
43 

62 
35 

69 
39 

72 
49 

60 
29 

58 
28 

7  1 
38 

70 
67 

69 
56 

58 
28 

60 
32 

71 
33 

47 

32 

56 
34 

58 
46 

63 
60 

76 
66 

76 
54 

73 
45 

45 

7 

SAINT  BERNARD 

MIN 

60 
38 

71 
46 

73 
47 

71 
63 

76 
56 

77 
54 

81 
54 

80 
45 

84 
43 

86 
45 

85 
50 

81 

62 

74 
40 

62 
27 

68 
27 

72 
38 

56 
26 

57 
31 

69 
37 

71 
64 

67 

46 

26 

61 
27 

71 
30 

64 

29 

69 
33 

68 
41 

64 
49 

75 
62 

78 
46 

74 

37 

41 

0 

SAND    MT    SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

70 
49 

70 
62 

72 
64 

74 
64 

77 
60 

79 
56 

77 
57 

81 
54 

80 
51 

82 
54 

79 
68 

76 
64 

64 
42 

64 
34 

69 
46 

67 
45 

52 
28 

66 
37 

67 
67 

67 
52 

67 
40 

68 

27 

66 
41 

61 
31 

46 

31 

66 
39 

66 
47 

73 
57 

74 

55 

74 

57 

76 
41 

69 
47 

2 
4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

55 
30 

67 
40 

70 
43 

7  1 
66 

72 
57 

72 
56 

79 
47 

78 
44 

8  1 
41 

82 
42 

84 
48 

78 
52 

71 
43 

62 
27 

66 
28 

68 
47 

54 

26 

52 
33 

63 
36 

66 
53 

68 
56 

55 
23 

60 
23 

68 
36 

38 
31 

47 

33 

62 
41 

66 
49 

72 
49 

75 
40 

69 
32 

66 
40 

5 
7 

UPPER   PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

MAX 
MIN 

73 
41 

76 
46 

76 

50 

79 
55 

81 
60 

83 
63 

84 

58 

81 
50 

82 
61 

81 
49 

86 
49 

80 
49 

52 

42 

38 

79 
37 

65 
35 

63 
33 

74 

40 

76 
69 

75 
51 

29 

62 
30 

66 
38 

36 

63 
35 

69 
46 

66 
52 

75 
52 

85 

62 

46 

0 

BANKHEAD    LOCK    AND  DAM 

MIN 

67 
31 

72 
47 

76 
54 

76 
64 

83 

57 

83 
58 

83 
56 

61 

60 

86 
50 

86 
54 

84 

56 

85 
67 

76 
48 

62 
38 

70 
40 

76 
45 

68 
35 

66 
33 

76 
38 

74 

58 

72 
51 

6C 
30 

60 
32 

70 
38 

51 
36 

64 

37 

60 
48 

66 
64 

71 

55 

80 
50 

75 
42 

46 

2 

CENTREV IL  L  E 

MIN 

CL  ANTON 

MIN 

68 
30 

75 
46 

75 
52 

77 
53 

79 
66 

83 
67 

S3 
56 

82 
47 

83 
49 

87 
51 

88 
56 

84 
69 

80 
46 

63 
37 

70 
40 

74 
43 

64 

34 

67 
37 

77 
41 

70 
67 

SO 
68 

59 
30 

64 

33 

73 
42 

55 
36 

56 
38 

53 
43 

66 
46 

75 
65 

62 
49 

76 
42 

45 

7 

DOUBLE  SPRINGS 

MIN 

35 

68 
40 

50 

76 
68 

74 
69 

72 
57 

78 
68 

79 

62 

83 

50 

85 

60 

82 
67 

80 
55 

71 
38 

67 
34 

66 
36 

73 
46 

64 
38 

58 

37 

68 
43 

72 
52 

66 
39 

63 
26 

60 
27 

71 
32 

48 

32 

66 
33 

69 

36 

60 
43 

74 

52 

77 
47 

83 
43 

43 

7 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

66 
39 

68 
42 

74 
66 

72 
65 

78 
60 

80 
62 

82 
62 

82 
48 

82 
47 

86 
45 

84 

66 

85 
58 

80 
46 

73 
36 

63 
37 

73 
42 

62 
30 

60 
32 

71 
40 

72 
56 

69 
47 

46 

28 

61 
27 

71 
36 

46 

33 

63 
43 

61 
51 

67 
65 

72 
65 

63 

53 

74 
41 

45 

7 

HALEYVlLLE   3  NE 

MIN 

72 
61 

70 
54 

76 
66 

74 
54 

75 
67 

79 

78 

82 
65 

82 
54 

83 
66 

81 
54 

69 
58 

64 

40 

67 
33 

67 
32 

72 
45 

57 
32 

68 

39 

72 

60 

70 
49 

66 

36 

26 

71 
38 

71 
31 

57 
29 

62 
39 

61 
49 

75 
57 

76 

53 

79 
45 

63 

46 

7 

HAMILTON   3  S 

MAX 
MIN 

66 
44 

74 
46 

72 
67 

78 
57 

SO 
62 

77 
52 

80 
53 

79 
46 

84 
44 

84 
44 

83 
49 

78 
66 

68 
44 

64 

33 

70 
33 

73 
42 

66 
27 

59 
27 

69 
35 

76 
61 

63 
47 

48 

23 

62 
23 

71 
33 

49 

32 

61 
33 

64 

37 

66 
51 

73 
56 

60 

60 

74 

36 

70 
42 

3 
7 

JASPER   4  N 

MAX 
MIN 

65 
33 

73 
48 

74 
48 

77 
64 

76 
69 

60 

61 

81 
54 

81 
46 

S3 
45 

86 
46 

86 
51 

S3 

51 

75 
44 

60 
33 

68 
33 

73 
40 

63 
28 

62 
28 

71 
38 

72 
56 

67 
49 

50 
26 

64 

26 

62 
34 

47 

32 

61 
33 

59 
43 

64 
64 

75 
65 

76 
47 

61 
36 

70 
43 

9 
0 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  5IBII0N  INDEH 


-7  - 


DniLY  TEMPERniURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

a: 

1 
1 

o 
C 

J 

c 
3 

c 
D 

•J 

D 

Q 

1  u 

1  I 

1  £ 

1  3 

1 5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

CT 

THOaSBY  EXP  STflTIBM 

MAX 
MIN 

71 
18 

71 
52 

76 
52 

78 
51 

80 
60 

82 
58 

81 
68 

B2 
50 

86 
53 

87 
57 

83 
59 

79 
58 

71 
17 

69 
39 

73 
15 

68 
17 

70 
33 

76 
36 

72 
58 

75 
67 

73 
15 

63 
30 

70 
40 

68 
10 

57 
34 

53 
12 

65 
48 

74 

66 

81 
56 

80 
61 

86 
46 

74.6 
48.6 

TUSCftLOBSft  FOB  BP 

MAX 
MIN 

76 
50 

76 
59 

78 
60 

80 
62 

83 
61 

83 
65 

82 
57 

83 
50 

86 
50 

81 

57 

SO 
69 

77 
61 

63 
16 

70 
39 

73 
11 

61 
12 

63 
31 

76 
39 

73 
61 

75 
60 

72 
38 

63 
31 

70 
41 

66 
10 

66 
38 

59 
19 

67 
54 

72 
59 

83 
57 

77 
50 

85 
44 

74.0 

50.2 

TUSCflLOOSft  OLIVER  0«M 

MAX 

38 

51 

57 

58 

61 

63 

63 

53 

52 

52 

58 

60 

60 

11 

39 

16 

63 
35 

33 

76 
10 

73 
58 

74 

58 

60 
31 

61 

32 

70 
13 

6  1 
38 

61 

37 

59 
17 

62 
62 

72 
68 

81 

55 

76 
47 

72.8 
48.7 

VERMON 

MAX 

76 
16 

75 
56 

80 

55 

81 

62 

83 
61 

85 

58 

83 
60 

87 
18 

86 
17 

87 
62 

82 
51 

71 
59 

SB 
16 

73 
31 

76 
12 

71 
16 

69 
28 

73 
31 

77 
62 

76 
63 

66 
10 

67 
25 

75 
38 

71 
31 

65 
33 

63 
11 

71 
52 

76 
54 

84 

65 

84 
46 

88 
40 

76.3 
47.3 

EftSTERN  vfiLLF''  01 

nnmsTOH  Fflft  «p 

MAX 
MIN 

71 
19 

75 
17 

78 
58 

80 
52 

81 

63 

SI 
69 

86 
56 

81 
19 

89 
50 

88 
51 

87 
55 

77 
51 

6  I 
11 

69 
36 

71 
11 

61 
10 

60 
35 

71 
36 

68 
59 

76 
66 

71 
39 

66 
30 

61 
13 

53 
11 

52 
35 

60 
11 

66 
51 

77 
56 

79 
55 

75 
50 

86 
42 

73.4 
47.6 

CRLERA  2  SU 

MAX 

11 

60 

52 

56 

62 

60 

51 

69 

57 

53 

53 

61 

15 

36 

11 

56 

31 

35 

60 

55 

16 

28 

38 

39 

35 

13 

50 

56 

55 

52 

43 

75.8 
48.5 

CENTRE   5  SU 

MAX 

63 

35 

72 
11 

73 
17 

75 
16 

78 
61 

79 
52 

81 

60 

79 
11 

61 
13 

86 
16 

89 
53 

85 
56 

78 
11 

65 
31 

67 
35 

72 
13 

57 
26 

56 
33 

68 
11 

69 
55 

70 
11 

49 

2S 

61 
31 

69 
35 

52 
30 

46 

35 

56 
39 

61 
4S 

76 
53 

76 
43 

70 
46 

69.  7 
42.4 

CHILOERSBURG  UTR  PLANT 

MBX 
MIN 

75 
52 

75 
51 

78 
56 

80 
51 

B5 
61 

81 
61 

SI 

57 

85 
17 

88 
18 

89 
51 

88 
51 

86 

60 

76 
17 

70 
31 

73 
11 

73 
51 

60 
31 

73 
31 

71 

60 

78 
66 

77 
16 

66 
29 

69 
38 

69 
10 

56 
35 

58 
44 

67 
51 

72 
58 

79 
56 

80 
17 

66 
42 

75  .8 
48.4 

GflOSOEN   STEOn  PLANT 

MAX 
MIN 

63 

71 

72 

71 

76 

78 

80 

79 

81 

B1 

BS 

S3 

76 

61 

68 

72 

69 

61 

69 

69 

69 

69 

66 

69 

62 

60 

58 

69 

75 

78 

73 

70 . 2 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 
MIN 

68 
27 

73 
16 

73 
17 

76 
19 

78 
19 

82 
50 

82 
52 

81 
17 

82 
15 

91 
15 

86 
60 

85 
51 

78 
16 

60 
31 

67 
33 

71 
37 

60 
29 

69 
29 

70 
15 

71 
57 

73 
12 

59 
28 

62 
28 

65 
39 

50 
33 

53 
33 

56 
43 

64 

60 

73 
65 

78 
62 

73 
42 

70.9 
42.5 

SYLflCBUGft   1  NE 

MAX 

18 

17 

53 

53 

62 

66 

52 

18 

18 

53 

56 

51 

17 

31 

16 

51 

32 

33 

16 

66 

16 

30 

37 

13 

36 

44 

50 

57 

56 

10 

41 

74.8 
46.9 

TBLLBOEGB 

MAX 

71 
19 

71 
18 

77 
51 

79 
53 

SI 
60 

82 
62 

82 
57 

81 
18 

86 
19 

88 
53 

86 
53 

80 
59 

72 
16 

68 
31 

73 
15 

70 
50 

59 
29 

70 
33 

70 
58 

76 
67 

71 
47 

66 
29 

66 
37 

61 
10 

56 
34 

58 
43 

67 
49 

72 
54 

78 
56 

77 
50 

86 
41 

74.  1 
47.9 

PIEDMONT  PLBTEBU  05 

BLEXBNOER  CITY 

MAX 

69 
28 

75 
11 

75 
19 

78 
19 

80 
51 

81 
51 

83 
50 

82 
16 

86 
IB 

86 
51 

88 
56 

85 
60 

80 
12 

67 
36 

70 
37 

75 
13 

65 

33 

62 
31 

74 

12 

70 
58 

79 
57 

60 
29 

67 
31 

70 
13 

59 
37 

61 
40 

62 
46 

63 

50 

73 

57 

81 

52 

77 
43 

73 .  1 
46.  1 

flSHLBNO 

MAX 

65 
20 

71 
16 

71 
19 

71 

50 

76 
51 

81 
51 

80 
53 

79 
50 

82 
53 

81 

56 

86 

57 

83 
59 

83 
11 

68 
37 

67 
39 

71 
13 

60 
31 

58 
33 

70 
38 

65 
56 

76 
57 

58 
26 

69 
31 

6B 
11 

52 
31 

48 

36 

56 
11 

61 

51 

71 
56 

78 
53 

73 
47 

70.5 
46.2 

CBnP  HILL   2  NW 

MBX 

66 

26 

71 
11 

71 

51 

75 
51 

78 
62 

82 
52 

81 
61 

80 
16 

83 
16 

85 
50 

87 
56 

81 
55 

80 
39 

61 
36 

68 
36 

71 
12 

67 
30 

60 
31 

71 
40 

66 
57 

79 
57 

61 
29 

65 
30 

72 
44 

56 
36 

50 
39 

51 
40 

64 
49 

72 
52 

76 
53 

72 
43 

7  1.5 
43.9 

HEFLIN 

MAX 

68 
31 

71 
38 

72 
10 

70 
15 

76 
16 

80 
19 

80 
16 

81 
12 

85 
12 

87 
16 

86 

50 

82 
19 

76 
15 

63 
30 

68 
30 

70 
31 

65 
30 

67 
31 

71 
31 

68 
65 

69 
56 

69 
27 

62 
29 

59 
35 

53 
32 

51 
33 

58 
40 

64 
48 

73 
52 

77 
45 

75 
38 

70 . 2 
40.3 

LBFBYETTE 

MAX 
MIN 

75 
15 

71 
16 

76 
51 

79 
50 

SI 

52 

82 
56 

81 

66 

85 
51 

S7 
51 

89 
57 

85 
58 

82 

57 

75 
10 

69 
38 

70 
12 

69 
56 

60 
30 

71 
36 

71 
61 

79 
57 

77 
45 

66 
29 

71 
10 

66 
47 

66 
36 

61 
10 

62 
48 

73 
55 

80 
57 

77 
52 

85 
46 

74.6 
47.8 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

75 
11 

75 
15 

78 

50 

79 
18 

81 
60 

82 
60 

80 
51 

83 
18 

S7 

62 

81 

51 

85 

56 

S2 
60 

75 
17 

69 
12 

73 
12 

69 
68 

60 
38 

75 
36 

75 
65 

BO 
68 

78 
18 

65 
36 

7  1 
10 

6B 
IS 

57 
10 

52 
13 

61 
49 

72 
66 

SO 
68 

80 

56 

84 
44 

48.6 

OPEL IKfl 

MAX 
MIN 

69 
21 

75 
39 

76 
11 

76 
13 

80 
IS 

81 

62 

S3 
19 

82 
16 

86 
16 

88 
53 

89 
67 

S6 
60 

81 
11 

61 
36 

68 
37 

71 
11 

67 
37 

61 
33 

71 
33 

67 
57 

78 
67 

62 
31 

67 
31 

69 
17 

58 
38 

50 
38 

51 
42 

59 
44 

74 

51 

71 

58 

76 
43 

72.3 
43.8 

ROCKFOHD   2  NNW 

MAX 

30 

18 

53 

53 

51 

57 

66 

50 

51 

51 

59 

59 

12 

39 

12 

6S 

31 

36 

11 

57 

5S 

29 

29 

43 

35 

3B 

41 

49 

55 

51 

46 

72.  1 
46.6 

ROCK  MILLS 

X 

MAX 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

70 
12 

77 
50 

79 
51 

SO 
56 

80 
60 

S3 
69 

85 
62 

81 
18 

81 
18 

SB 
61 

B7 
58 

82 
61 

77 
15 

62 
10 

73 
15 

71 

50 

66 
31 

70 
39 

79 
13 

BO 
63 

81 
66 

57 
31 

62 
35 

69 
42 

53 
37 

59 
10 

54 
43 

68 

50 

78 
56 

85 
53 

78 
46 

48.3 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

73 
10 

77 
50 

78 
51 

SO 
56 

81 
61 

82 
62 

81 
62 

S3 
61 

81 
61 

87 
56 

66 
60 

81 
61 

79 
19 

59 
11 

68 
13 

73 
19 

65 
10 

63 
36 

78 
11 

77 
59 

83 
5B 

60 
35 

60 
33 

68 
44 

52 
38 

59 
38 

62 
46 

67 
51 

76 
57 

87 
56 

78 
48 

49.4 

GAINESVILLE 

MAX 

72 
12 

76 
16 

77 
51 

80 
55 

SI 

60 

S3 
61 

S3 
69 

S3 
61 

S3 
61 

86 

52 

83 
58 

79 
60 

77 
18 

61 
38 

69 
39 

71 
16 

63 
33 

63 
36 

75 
11 

78 
59 

71 

50 

52 
30 

60 
31 

70 
39 

53 
35 

62 
35 

65 
47 

66 
51 

75 
55 

86 
52 

7B 
47 

47.  1 

GREENSBORO 

MAX 

71 
17 

76 
59 

79 
62 

79 
63 

82 
59 

76 
61 

S3 
60 

81 
50 

81 
51 

81 

55 

78 
68 

77 
69 

61 
12 

58 
13 

71 

59 

67 
31 

73 
10 

77 
39 

72 
60 

SI 
59 

71 
13 

60 
30 

69 
13 

59 
39 

61 
36 

56 
16 

63 
15 

76 
52 

84 

57 

78 
53 

87 
46 

50.0 

HBYNEVILLE 

MAX 

70 
31 

75 
15 

77 
50 

79 
56 

80 
66 

78 
56 

86 
58 

82 
50 

86 
19 

82 
51 

88 
58 

81 

67 

SI 
11 

65 
11 

70 
12 

76 
19 

67 
31 

61 
35 

79 
39 

72 
58 

83 
56 

62 
33 

61 
31 

74 
46 

55 
39 

58 
11 

51 
43 

66 

50 

79 
61 

85 
55 

78 
46 

47.0 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

70 
31 

71 
39 

81 
15 

81 
59 

S3 
62 

82 
61 

85 
61 

81 

19 

SB 

50 

87 

67 

85 
68 

80 
51 

72 
18 

69 
37 

71 
10 

70 
60 

66 
33 

65 
37 

80 
12 

78 
60 

77 
52 

62 
29 

60 
33 

71 
37 

66 
36 

60 
40 

55 
51 

72 
52 

B7 
55 

86 

60 

79 
46 

47.2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

70 
33 

75 
15 

77 
19 

79 
51 

80 
58 

82 
60 

83 
61 

83 

51 

83 
50 

87 
53 

86 

59 

79 

60 

79 
15 

60 
10 

69 
16 

75 
16 

65 
33 

61 
31 

79 
10 

60 
31 

61 
31 

70 
43 

56 
36 

59 
39 

54 
45 

68 
51 

76 

57 

86 
53 

77 
47 

46.6 

MINTER   3  NU 

MAX 
MIN 

68 
33 

73 
IB 

75 
55 

77 
55 

79 
69 

78 
60 

81 
60 

81 
61 

83 
55 

86 
56 

86 
59 

BO 
57 

78 
16 

50 
11 

69 
12 

76 
50 

65 
36 

60 
36 

79 
11 

72 
61 

83 

66 

58 
34 

62 
32 

74 
46 

51 
39 

58 
39 

52 
41 

67 
52 

78 
57 

85 
57 

78 
52 

49.0 

MONTGOMERY  USO  AP 

MAX 
MIN 

71 

77 

79 

80 

80 

81 

82 

S3 

85 

86 

85 

81 

66 

69 

71 

67 

62 
37 

79 

72 
57 

82 

73 

62 

71 

56 
49 

57 
1 1 

51 

66 
49 

76 
66 

81 

60 

77 
53 

96 

74.4 

49.5 

SELMR 

MAX 
MIN 

76 
15 

78 
17 

77 
51 

81 
67 

82 
62 

85 
69 

85 
68 

85 
53 

87 
51 

88 
61 

81 

69 

81 

52 

78 
16 

70 
38 

75 
13 

71 

63 
10 

SO 
10 

81 

60 

82 
58 

78 

60 

62 
33 

70 
11 

68 
54 

66 
38 

62 
46 

67 
49 

78 
56 

85 
58 

82 
59 

ae 

49 

77.3 
51  .3 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
30 

75 
16 

78 
51 

80 
51 

81 

51 

83 

56 

80 
51 

81 

50 

86 
51 

88 

63 

90 
52 

87 
61 

82 
16 

69 
12 

70 
13 

75 
17 

67 
35 

62 
37 

79 
38 

71 
57 

84 

67 

64 
34 

61 

36 

75 
47 

61 
37 

54 
37 

50 
43 

61 
49 

71 

56 

81 
55 

78 
47 

74.3 
46.9 

5£E  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


OflY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

STflT ION 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

»               X  . 
CBflSTHL    PLBIN  07 

ANOALUSin    1  NU 

MAX 

66 

74 

77 

78 

60 

81 

86 

84 

64 

65 

88 

66 

80 

68 

70 

78 

71 

63 

80 

76 

84 

64 

66 

60 

66 

66 

53 

62 

77 

68 

00 

76 . 3 

MIN 

23 

35 

44 

42 

62 

49 

65 

43 

42 

46 

49 

52 

44 

36 

37 

41 

35 

33 

30 

55 

67 

32 

33 

43 

35 

36 

41 

42 

64 

47 

46 

42.2 

BTMORE 

MAX 

72 

76 

77 

76 

78 

80 

83 

84 

64 

65 

86 

83 

81 

68 

73 

78 

75 

68 

74 

78 

83 

63 

73 

76 

68 

60 

56 

63 

80 

86 

82 

76.  a 

MIN 

39 

44 

52 

55 

62 

61 

62 

51 

53 

59 

58 

60 

46 

42 

47 

62 

30 

46 

60 

59 

36 

39 

46 

36 

41 

50 

56 

61 

56 

40 

50.6 

BEBTRICE   1  E 

MAX 

MIN 

BRBNTLEY 

MAX 

69 

79 

80 

SI 

83 

86 

82 

87 

90 

86 

83 

70 

75 

71 

76 

80 

76 

85 

66 

60 

61 

63 

62 

76 

76.4 

MIN 

26 

39 

61 

52 

60 

44 

46 

48 

65 

64 

41 

39 

36 

34 

35 

34 

59 

60 

35 

36 

30 

46 

51 

58 

44.9 

BSEUTON   3  SSE 

MAX 

79 

79 

79 

81 

81 

84 

86 

86 

89 

69 

68 

83 

82 

73 

78 

77 

75 

82 

80 

66 

82 

67 

74 

ei 

63 

58 

64 

80 

86 

86 

88 

70. S 

MIN 

39 

44 

50 

55 

61 

57 

59 

47 

60 

55 

57 

69 

45 

38 

41 

58 

36 

36 

53 

63 

53 

36 

42 

47 

41 

40 

52 

56 

66 

50 

46 

50.0 

CflMOEN   3  flU 

MAX 

76 

79 

80 

81 

81 

85 

84 

85 

66 

86 

63 

82 

78 

71 

75 

73 

67 

80 

80 

86 

82 

66 

76 

70 

60 

58 

68 

80 

88 

84 

80 

78.  1 

MIN 

■42 

48 

47 

62 

65 

54 

56 

45 

49 

52 

52 

55 

40 

35 

43 

52 

30 

33 

57 

41 

28 

40 

39 

33 

40 

44 

53 

52 

40 

44 

45.3 

CHftTOM  3  N 

MAX 

76 

80 

80 

80 

84 

86 

84 

65 

64 

66 

84 

86 

77 

73 

70 

76 

69 

82 

79 

87 

80 

66 

78 

76 

59 

61 

67 

81 

80 

87 

00 

78.7 

MIN 

•42 

45 

52 

59 

60 

62 

62 

50 

56 

59 

58 

56 

43 

39 

42 

46 

37 

43 

61 

64 

46 

31 

46 

44 

38 

40 

60 

60 

65 

56 

50 

50.7 

CLAYTON 

MAX 

67 

73 

75 

73 

79 

79 

82 

83 

83 

86 

88 

86 

86 

67 

68 

72 

66 

69 

76 

74 

80 

59 

56 

74 

66 

55 

50 

60 

70 

83 

76 

73.0 

MIN 

37 

47 

49 

48 

48 

57 

67 

54 

55 

61 

61 

61 

46 

43 

47 

47 

36 

37 

43 

67 

66 

34 

35 

44 

37 

30 

42 

48 

66 

66 

62 

48.0 

ENTERPRISE 

MAX 

6a 

73 

75 

76 

80 

79 

84 

62 

85 

84 

88 

86 

82 

70 

70 

74 

69 

76 

77 

74 

63 

66 

65 

74 

71 

55 

61 

70 

84 

84 

80 

76.7 

MIN 

32 

45 

49 

53 

53 

68 

60 

53 

54 

59 

58 

68 

46 

46 

46 

47 

38 

38 

46 

56 

61 

37 

37 

50 

40 

40 

45 

40 

68 

57 

60 

4«.e 

EurAULA  UILOLZFE  REF 

MAX 

67 

73 

75 

75 

79 

60 

81 

83 

83 

85 

89 

67 

84 

67 

69 

73 

71 

60 

72 

75 

64 

68 

67 

76 

71 

54 

50 

60 

72 

84 

76 

73.8 

MIN 

27 

43 

46 

44 

45 

52 

51 

45 

48 

66 

55 

60 

41 

37 

39 

46 

36 

34 

36 

59 

60 

35 

37 

47 

40 

42 

44 

50 

60 

64 

42 

46.7 

EVERGREEN 

MAX 

70 

75 

78 

79 

80 

81 

83 

85 

84 

68 

69 

65 

82 

68 

72 

78 

73 

67 

79 

73 

84 

62 

60 

78 

64 

62 

54 

63 

77 

69 

81 

75.0 

MIN 

32 

43 

49 

54 

60 

56 

59 

48 

48 

56 

66 

69 

44 

42 

44 

47 

36 

36 

39 

59 

61 

35 

35 

49 

40 

41 

46 

53 

50 

60 

52 

40.  1 

FRISCO  CITY 

MAX 

71 

75 

78 

79 

80 

77 

84 

83 

84 

86 

66 

64 

60 

72 

75 

77 

75 

66 

78 

72 

83 

61 

64 

78 

56 

58 

55 

63 

75 

87 

82 

75.0 

MIN 

37 

44 

64 

58 

60 

56 

61 

49 

60 

54 

58 

63 

44 

42 

47 

50 

35 

39 

42 

62 

60 

32 

33 

44 

34 

36 

46 

53 

64 

66 

60 

40.3 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOUN 

MAX 

77 

78 

80 

81 

64 

85 

84 

62 

67 

85 

84 

83 

80 

70 

76 

73 

70 

80 

80 

86 

80 

64 

76 

64 

61 

61 

68 

80 

80 

87 

00 

78.2 

MIN 

42 

52 

51 

62 

58 

68 

56 

47 

51 

52 

56 

61 

44 

37 

42 

64 

35 

39 

61 

66 

42 

31 

44 

42 

36 

38 

52 

58 

60 

49 

43 

49.  1 

GREENVILLE 

MAX 

68 

76 

78 

79 

61 

75 

85 

84 

85 

86 

88 

86 

79 

68 

71 

74 

68 

63 

80 

70 

83 

61 

63 

71 

68 

69 

63 

62 

76 

86 

80 

73.9 

MIN 

32 

46 

S3 

54 

58 

57 

56 

49 

49 

56 

56 

56 

52 

43 

44 

49 

34 

36 

46 

60 

59 

32 

33 

50 

38 

41 

45 

52 

58 

50 

46 

40.  1 

HEADLAND 

MAX 

67 

73 

75 

79 

79 

81 

62 

82 

83 

86 

89 

86 

84 

70 

70 

73 

73 

62 

78 

77 

85 

69 

64 

76 

76 

60 

60 

60 

74 

80 

86 

76.0 

MIN 

32 

48 

50 

50 

58 

57 

52 

52 

54 

64 

60 

60 

47 

43 

45 

50 

39 

39 

44 

55 

61 

38 

38 

53 

34 

40 

44 

50 

58 

55 

54 

40.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

68 

75 

77 

79 

80 

77 

83 

84 

84 

86 

68 

61 

79 

70 

84 

61 

66 

77 

69 

58 

62 

62 

75 

86 

79 

73.  1 

MIN 

36 

46 

53 

54 

55 

57 

59 

53 

64 

68 

33 

40 

45 

58 

65 

34 

33 

47 

36 

38 

43 

61 

57 

51 

50 

47.8 

OZARK   6  NNU 

MAX 

77 

77 

78 

79 

78 

83 

83 

86 

84 

89 

86 

83 

78 

70 

72 

71 

60 

77 

75 

83 

80 

64 

77 

72 

66 

63 

69 

73 

86 

86 

86 

76.6 

MIN 

44 

47 

55 

50 

57 

58 

69 

56 

56 

62 

61 

64 

46 

42 

47 

61 

36 

41 

64 

62 

62 

35 

48 

53 

36 

43 

47 

66 

60 

63 

62 

51.4 

PITTSVIEU 

MAX 

68 

75 

77 

77 

80 

83 

63 

83 

84 

66 

86 

66 

61 

65 

68 

72 

69 

60 

77 

73 

84 

67 

66 

73 

60 

62 

60 

69 

74 

84 

77 

73.0 

MIN 

22 

36 

40 

43 

42 

52 

48 

44 

43 

61 

63 

62 

43 

35 

33 

47 

39 

32 

32 

54 

64 

33 

32 

43 

39 

39 

43 

49 

56 

68 

40 

43.  1 

THOMBSVILLE 

MAX 

72 

75 

77 

79 

79 

81 

84 

64 

85 

68 

85 

84 

62 

58 

72 

76 

69 

67 

81 

76 

86 

69 

66 

74 

64 

60 

63 

68 

81 

88 

81 

76.0 

MIN 

38 

49 

53 

58 

61 

60 

62 

60 

50 

64 

68 

60 

42 

40 

40 

48 

33 

34 

44 

62 

58 

31 

31 

43 

37 

37 

46 

52 

56 

53 

50 

48.  1 

TROY 

MAX 

75 

77 

77 

79 

78 

82 

84 

64 

65 

86 

86 

82 

77 

70 

73 

68 

61 

77 

74 

84 

77 

64 

75 

71 

58 

63 

60 

73 

86 

79 

86 

75.5 

MIN 

43 

47 

56 

53 

56 

56 

68 

52 

66 

60 

68 

69 

44 

46 

46 

58 

36 

30 

64 

67 

49 

34 

48 

61 

37 

43 

48 

56 

67 

63 

40 

60.2 

WHATLEY 

MAX 

79 

80 

82 

84 

83 

63 

84 

66 

92 

66 

68 

66 

79 

76 

71 

73 

82 

82 

86 

80 

65 

70 

62 

64 

68 

67 

60 

87 

89 

68 

79.  1 

III 

MIN 

42 

40 

46 

47 

44 

47 

48 

64 

45 

40 

40 

40 

60 

38 

35 

42 

40 

42 

40 

44 

61 

53 

60 

40 

44.  1 

GULF  08 

BAY  nINETTE 

MAX 

75 

77 

77 

78 

79 

83 

83 

84 

84 

85 

83 

83 

79 

76 

76 

75 

69 

78 

74 

62 

74 

65 

80 

65 

59 

58 

64 

80 

65 

86 

85 

76.7 

MIN 

44 

52 

55 

56 

62 

62 

64 

53 

62 

62 

60 

61 

45 

41 

49 

60 

42 

48 

60 

64 

46 

35 

48 

53 

40 

60 

60 

60 

66 

64 

44 

63.2 

COOEN 

MAX 

64 

74 

76 

76 

78 

77 

78 

78 

79 

60 

78 

76 

72 

76 

70 

76 

79 

60 

72 

60 

76 

72 

76 

70 

64 

64 

68 

74 

80 

80 

80 

76.0 

MIN 

36 

45 

54 

56 

57 

56 

54 

64 

52 

40 

40 

48 

62 

40 

40 

49 

52 

50 

62 

49 

51 

61 

46 

60 

40.6 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

75 

77 

78 

78 

80 

83 

83 

82 

82 

65 

80 

79 

79 

73 

74 

75 

72 

76 

77 

81 

77 

64 

75 

70 

62 

61 

66 

78 

78 

82 

61 

76.2 

MIN 

44 

51 

57 

61 

66 

62 

61 

56 

68 

61 

69 

62 

61 

44 

48 

69 

43 

47 

60 

68 

62 

38 

46 

64 

42 

51 

58 

59 

66 

69 

66 

66.  I 

FORT  MORGAN 

MAX 

76 

77 

66 

62 

72 

64 

67 

65 

64 

74 

76 

75 

MIN 

67 

65 

43 

53 

59 

44 

46 

54 

59 

64 

62 

62 

MOBILE   WSO  AP 

MAX 

74 

74 

75 

76 

78 

80 

SO 

60 

60 

81 

80 

80 

65 

68 

70 

73 

67 

75 

74 

60 

74 

57 

74 

50 

54 

54 

62 

77 

78 

80 

77 

72.0 

MIN 

48 

55 

60 

62 

64 

63 

63 

62 

65 

63 

62 

61 

48 

46 

61 

52 

46 

61 

63 

68 

46 

39 

60 

40 

44 

63 

63 

60 

67 

68 

67 

66.8 

eOBERTSOALE    1  E 

MAX 

71 

74 

74 

75 

79 

60 

83 

83 

84 

65 

85 

63 

82 

72 

76 

77 

72 

67 

78 

77 

82 

66 

66 

80 

69 

63 

61 

66 

79 

80 

84 

76.6 

MIN 

38 

46 

58 

57 

60 

61 

60 

55 

64 

55 

SB 

61 

48 

44 

46 

47 

43 

45 

46 

65 

61 

37 

36 

52 

42 

43 

60 

56 

63 

55 

53 

51.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  SmTION  IhOEI 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

MBRCH  iSTt 


r 

UJ 

OAT 

OF  MONTH 

smnoN 

a. 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
ac 

IX 

flUeuRM   AGRONOMY  FfiHM 

2 

MfiX 

68 

69 

74 

77 

82 

a: 

82 
56 

B' 

86 
60 

88 
6C 

8E 

81 

75 
52 

78 
50 

74 
52 

72 
45 

73 

73 

66 

77 

6: 

70 
42 

7; 

6? 

51 

5E 

5f 

T. 

78 
67 

7; 

73 

4 

A 

MAX 

niN 

59 
40 

65 
48 

65 
52 

66 
56 

71 
55 

75 

60 

78 
60 

77 
60 

78 
60 

81 
62 

82 
64 

8? 
67 

76 
60 

71 
56 

73 
56 

70 
57 

69 
5  1 

70 
50 

70 
52 

64 

61 

72 
62 

66 
48 

66 
48 

67 
54 

63 
51 

56 
49 

54 
50 

58 
54 

70 
58 

76 
60 

69 
56 

69 
55 

6 
4 

38 

44 

51 

55 

56 

59 

5E 

59 

61 

62 

6: 

6'' 

6: 

66 
57 

6E 
55 

66 
56 

66 
54 

5; 

5; 

5S 

5; 

5C 

61 
47 

5; 

5; 

4E 

4£ 

51 

5' 

70 
61 

5E 

54 

8 

ENTERPRISE  3  Nw 

MIfi 

62 
51 

63 
53 

65 
58 

68 
58 

57 
60 

7  1 
60 

7  1 
62 

70 
61 

7  1 
64 

6' 

72 
65 

7C 
62 

68 
61 

70 
58 

68 
57 

68 
52 

6  7 
51 

7 1 
52 

56 

6' 

6? 
54 

67 
54 

5! 

70 
56 

55 

55 

5! 

6E 
57 

76 
62 

72 
60 

67 
57 

4 

MEODLftND 

nftx 

MIN 

61 
43 

65 
49 

70 
55 

70 
56 

74 
60 

75 
59 

79 
62 

80 
60 

80 
60 

81 
60 

83 
64 

83 
65 

78 
62 

76 
60 

75 
58 

71 
58 

70 
54 

70 
53 

75 
53 

69 
65 

78 
60 

70 
52 

70 
51 

75 
65 

75 
56 

60 
62 

55 
63 

60 
65 

68 
60 

70 
60 

79 
60 

72 
57 

4 
I 

PITTSVIEU 

nsx 

MIM 

58 
46 

61 
49 

63 

53 

66 

57 

67 
54 

70 
59 

71 

62 

72 
59 

71 
59 

73 
61 

74 

62 

75 
66 

71 

6d 

63 
54 

68 
55 

66 
55 

65 
56 

65 
55 

67 
54 

66 
59 

70 
62 

67 
56 

66 
56 

67 
66 

68 

56 

59 
63 

57 
66 

58 
65 

66 
58 

71 
62 

70 
59 

67 
56 

0 
8 

^^E  nf NOTES  rOllOHINO  SIDTION  INDEI 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


C  T Q  T  1  ntd 
0 1 H 1  I  UN 

DRY   OF  MONTH 

TOTfiL 

OR 
RVC. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I            JT  . 

PIEDMOMT  PLftTEAU 

06 

MARTIN  DAM 

EVflP 

4.00 

UIND 

3 

9 

22 

17 

4 

2 

3 

1 

2 

6 

6 

38 

2 

6 

9 

26 

1 

2 

6 

32 

33 

4 

30 

59 

5 

2 

2 

5 

1 1 

5 

366 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.21 

.  16 

.  14 

.20 

.  IS 

.22 

.21 

.  1  1 

.17 

.26 

.  1  1 

.24 

.  15 

.04 

.  1 1 

.  12 

.  12 

.  1 1 

.20 

.06 

.08 

.  14 

.  17 

.  1  1 

.00 

.04 

.23 

.35 

.38 

4.92B 

UIND 

37 

47 

68 

109 

1  1  1 

eo 

71 

43 

1 1 

4 

5 

13 

100 

27 

2 

6 

83 

19 

39 

37 

44 

92 

22 

17 

82 

31 

13 

12 

7 

69 

67 

1357 

MAX 

68 

72 

69 

73 

73 

77 

78 

63 

61 

77 

68 

62 

78 

60 

70 

76 

6S 

66 

77 

76 

83 

64 

70 

75 

56 

66 

66 

66 

80 

85 

76 

70.6 

MIN 

12 

62 

65 

57 

60 

62 

63 

69 

68 

61 

62 

62 

60 

46 

46 

63 

42 

42 

48 

61 

62 

37 

37 

50 

41 

40 

50 

62 

69 

57 

53 

62.2 

GULF 

08 

FAIRHOPE   2  I1E 

EVAP 

.  13 

.  10 

.  12 

.08 

.  13 

.  16 

.  13 

.  16 

.  18 

.12 

.20 

.21 

.  14 

.08 

.  14 

.22 

.14 

.  1  1 

.09 

.26 

.  1 1 

.  16 

.  14 

.09 

.02 

.30 

.07 

.28 

4.  48B 

MAX 

80 

84 

84 

82 

86 

92 

91 

90 

90 

92 

89 

87 

83 

74 

62 

82 

79 

86 

84 

91 

89 

73 

84 

83 

77 

64 

64 

87 

92 

as 

94 

83.3 

MIM 

50 

47 

61 

61 

66 

69 

66 

62 

67 

67 

64 

67 

69 

48 

66 

62 

48 

62 

66 

69 

64 

43 

56 

61 

48 

53 

56 

61 

68 

69 

58 

58.  7 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  SlflHON  INOEH 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DRY  OF  MONTH 


STRTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

\1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Z          X  z 
NORTHERN   vfttLEY  01 

FLORENCE 

HUNTSVILLE    USO  RP 

MAO  ISSN 
P10ULT0N  2 

MUSCLE    SMOftLS   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    OH  GNO 

T 
T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STHTION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


MRRCH  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  I 

DRfilNflCE  1 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVfiT ION 
TIME  BND 
TfiBLES 

UDOur\VL.r\ 

0. 
K 

UJ 

Q. 

(-} 
UJ 
QC 
Q. 

EVflP. 

SPECIAL 
IStE  MOIESI 

PIBBEVILLE    1  NNW 

0  0  08 

0  7 

HENRY 

4 

3  1 

35 

8  6 

3  5 

466 

7 

JOHN    S  RICHBURG 

AOOISOM 

0  06  3 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

8  7 

J  J 

7  96 

PROF.    POLMER  GOOSEY 

«L  BEHTft 

0  1  ■^O 

0  7 

WILCOX 

3  2 

1  4 

8  7 

25 

17  5 

7  A 

SIDNEY   J.    HAROY.  SR. 

«LBERTVILLE   2  SE 

01^8 

0  2 

MARSHAL  L 

1  2 

3  4 

1  4 

86 

3  0 

3  3  40 

5P 

5  P 

ALA.    COMMUNITY  NETWORK 

PI1.EX«NDER  CITY 

0160 

05 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7  A 

7  A 

H 

HENRY    D.  DENHAM 

fiL  ICEVILLE 

0  1  78 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

07 

88 

07 

3  40 

7  A 

7  A 

H 

VIRGINIA    H  EZELLE 

ftNDftLUSIft    1  UU 

025  2 

0  7 

COV  INGTON 

5 

3  1 

1  9 

8  6 

3  0 

260 

8  A 

8  A 

JAMES    P .    G  IL  L  IS 

RNNISTON    Ffl«  flP 

02  7  2 

04 

CALHOUN 

3  3 

3  5 

6  5 

5  3 

5  99 

MID 

MID 

FED.     AVIATION  AGENCY 

«RLEY    3  S 

0  3  3  8 

0  3 

WINSTON 

2 

3  4 

04 

8  7 

1  3 

5  00 

7  ^ 

MRS.    DORA    R.  DAVIS 

ftSHL  fiND 

03  69 

0  5 

CLAY 

J  J 

33 

8  5 

6  0 

3  08  0 

7  A 

7  A 

GEORGE    M.  BURNS 

flSHVILLE    4  UI 

03  7  7 

0  4 

ST .  CLAIR 

7 

3  3 

5  1 

8  6 

2  0 

5  9  0 

7  A 

JOHN    T.  SWINDALL 

fiTHENS  2 

03  96 

0  1 

L IMESTQNE 

1  2 

3  4 

48 

86 

5  9 

7  20 

9  A 

9  A 

RADIO    STATION  WJMW 

flTMORE 

0^0  7 

0  7 

ESCAMB I  A 

g 

3  1 

0  1 

8  7 

30 

3  9  4 

9  A 

9  A 

RADIO    STATION  WATM 

PIUBURN    flGRBNGMY  FftRM 

0  43  0 

0  6 

LEE 

J  J 

3  2 

8  5 

3  0 

6  6  2 

LESLIE    J.  JONES 

fiUTflUGAV  IL  LE    3  N 

04-^0 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

66 

43 

200 

6  A 

JAMES   B  NEIGHBORS 

BflNKHEflO    LOCK  ONO 

DAM 

050S 

03 

TUSCAL  005A 

2 

33 

29 

87 

20 

260 

7  q 

7  A 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BfiY  MINETTE 

068  3 

0  8 

BALDWIN 

9 

3  0 

6  3 

8  7 

47 

2  6  8 

7  P 

7  P 

GROVER   W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

06  1  6 

0  7 

MONROE 

3  1 

44 

8  7 

2  2 

17  6 

7  A 

7  A 

MARY    L.  BAYLES 

BELLE    MINfl    2  N 

0565 

0  1 

L IMESTONE 

1  2 

3  4 

42 

6  6 

63 

6  0  0 

5  P 

5  P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0  7  48 

0  3 

FAYETTE 

2 

3  3 

4  0 

8  7 

3  6 

45  2 

CARL  YERBY 

BESSEMER    3  SSW 

0  7  6  7 

0  2 

JEFFERSON 

2 

3  3 

2  2 

8  7 

0  3 

5  40 

6  P 

6  A 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY    1  SE 

0  8  2  3 

0  3 

AUTAUGA 

3  2 

39 

66 

42 

42  0 

6  A 

JOHN    H.  THOMAS 

BIRniNGHflM  WSO  «P 

R 

08  3  1 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

3  4 

66 

46 

6  2  0 

MID 

MID 

Q 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BGflZ 

09  6  7 

0  2 

MARSHAL  L 

2 

3  4 

1  3 

8  6 

3  0 

10  7  0 

7  p 

ROBERT   L  .    WHEEL  ES 

8RPINTL  E  Y 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

16 

274 

8  A 

0  A 

H 

R.    E.  HENDERSON 

BHEWTQN   3  SSE 

1084 

07 

ESCAMB I A 

6 

33 

04 

87 

03 

86 

6  P 

6  A 

H 

MRS.    CLARA    T.  PEAVY 

BR  IDGEP3RT 

10  9  9 

0  2 

JACKSON 

1  2 

3  4 

56 

6  5 

43 

6  7  0 

8  A 

8  A 

JOHN    T  HUGHES 

BHSQKWOQO 

1  1  43 

0  3 

TUSCALOOSA 

2 

3  3 

1  6 

8  7 

1  7 

6  05 

7  A 

MRS.     WILLIE    M.  STYHON 

BRUND IDGE 

117  8 

0  7 

PIKE 

^ 

3  1 

43 

66 

49 

6  10 

7  A 

GEORGE    L  HICKS 

CflLERO   2  SW 

1  238 

0  4 

SHEL  BY 

7 

3  3 

0  6 

66 

46 

6  40 

5P 

5P 

PIERCE    A.  GARRETT 

CftMDEN    3  NW 

130  1 

07 

WILCOX 

3  2 

0  2 

8  7 

2  0 

225 

5  P 

5  P 

AUBURN  UNIVERSITY 

C«MP    HILL    2  NW 

2  3  2  4 

TALLAPOOSA 

3  2 

6  0 

66 

4  1 

6  80 

6  A 

6  A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CftRBON  HILL 

^ 

WAL  KER 

2 

3  3 

6  4 

8  7 

3  2 

430 

7  A 

MRS    ANNA    MAE  GARRISON 

CENTRE    5  SW 

16  12 

0  4 

CHEROKEE 

7 

3  4 

06 

66 

46 

62  0 

7  A 

7  A 

DON    R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1620 

03 

BIBB 

3 

32 

67 

87 

08 

224 

7  A 

7  A 

H 

HUEY  COLBURN 

CH«T3t1    3  N 

3666 

07 

WASH INGTON 

1  3 

31 

30 

66 

36 

286 

5  P 

5  P 

H 

GRADY   C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR 

PLANT 

0  4 

TAL  L  ADEGA 

3  3 

1  7 

8  6 

2  0 

416 

5  P 

5  P 

CITY    WATER  PLANT 

CLfllBORNE 
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MONROE 

3  2 

Q  7 

18  3 

7  A 

TOLL  IE    L  .  HASKEW 

CL  RNTGN 

1694 

03 

CH  IL  TON 

7 

3  2 

6  3 

8  6 

3  8 

5  6  0 

7  A 

7  A 

MARION    W.     EASTERL ING 

CL  OYTON 

17  2  6 

0  7 

BARBOUR 

3  1 

53 

6  6 

28 

6  96 

8A 

SA 

MRS    EL IZABETH    M  WESTON 

CODEN 

MOB  I  L  E 

3  0 

2  3 

8  8 

1  3 

1  2 

5  P 

5  P 

ROYAL  EAVES 

CSEFEE    SPRINGS  2 

NW 

GENEVA 

3  1 

8  6 

6  6 

2  5  0 

7  A 

HENRY    F.  KELLEY 

COLBERT    STEPtM  PLflNT 

18  19 

0  1 

COL  BERT 

1  2 

AA 

c 

TV A-462 

COLL  INSV  IL  L  E 

18  49 

0  2 

DE  KALB 

34 

16 

86 

63 
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5  P 
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1866 

07 

HOUSTON 

4 

3  1 

1  7 

85 

07 

86 

7  A 
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03 

WAL  KER 

2 

33 

46 

87 

1  3 

334 

7  A 

MRS   CLARICE    E  GHESHAM 

COTTONTON 

19  7  4 

0  7 

RUSSELL 

4 

3  2 

0  9 

8  5 

0  4 

2  17 

7  A 

HUGH    S.  KITE 

CUBA 

2  0  7  9 

0  6 

SUMTER 

1  3 

^  ^ 

216 

7  p 

REUBEN   P .  HARRIS 

DODEVILLE 

2  119 

0  5 

TAL  L  APOOSA 

3  2 

7  A 

WILLIAM    L.  BftRTLETT 

DfiDEviLLE  2 

2  12  4 

0  S 

TAL  L  APOOSA 

32 

«in 

7Tn 

c 

RUFUS    P.  PLESS 

DOYTON    I  N 

2  188 

0  6 

MARENGO 

2  2 

3  8 

230 

7  A 

H 

R   N  HEREFORD 

DELTA 

2  2  36 

0  5 

CLAY 

2  6 

^ 

^  ?nn 

7  A 

WILL  I  AM    H    E  V  ANS 

DEMOPOLIS    LOCK    RND  DOM 

2  2  46 

06 

MARENGO 

no 

^  £ 

87 

6  A 

6  A 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

DOTHflN 

23  7  7 

0  7 

HOUSTON 

3  3 

3  2 

6  5 

2  1 

300 

c 

M    H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  0 

87 

24 

800 

7  A 

7  A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

267^7 

|D7 

COFFEE 

10 

3  1 

25 

66 

04 

396 

7  A 

ARTHUR    C.  BRUNSON 

EL  ROD 

2632^ 

0  3 

TUSCAL  OQSA 

1  3 

3  3 

1  5 

8  7 

48 

262 

7  A 

MRS    HELEN    E  FAIR 

E  NTERPR ISE 

2676 

07 

COFFEE 

6 

3  1 

19 

86 

52 

410 

■  5  P 

5  P 

CGH 

MRS    CLYDE    F  JACKSON 

EUFAULO  WILDLIFE 

REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

2  J5 

8  A 

8  A 

EUFAULA   WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2768 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM    P  ROBISON 

FfllRHOPE    2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

H 

AUBURN    UNIV    EXP  STA 

FALKVILLE     1  E 

2840 

01 

MORGfli^ 

1  2 

34 

22 

86 

53 

626 

7A 

7A 

H 

JOHN    M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN    J.  BLACK 

FL  ORENCE 

297  1 

0  1 

L  AUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

576 

6P 

5P 

H 

HENRY   G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3036 

08 

BAL  DWIN 

9 

30 

14 

68 

01 

10 

7A 

7A 

c 

H 

JOAN   M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

86 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3  :  06 

07 

MONROE 

8 

3  1 

26 

87 

24 

410 

7ft 

7ft 

H 

MERRILL    J  BEARD 

GADSDEN    STEAM  PLANT 

3  164 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6ft 

H 

GADSDEN    STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

68 

09 

1  30 

7A 

7  A 

H 

MftCK    C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CUL  L  MAN 

2 

34 

0  1 

86 

45 

500 

8A 

MRS    Gi.ADYS  MCKENZIE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


-13- 


SinilON  INDEX 


MftRCH  1974 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 
o  \^  \j  111  1 

UJ 

cr 
z 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflTlON 

08SERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

a. 

UJ 

SPECIAL 
ISet  NOTES  1 
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32S& 

07 
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6 
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02 

85 
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7A 

7A 

H 

J    R  BELL 

GEORG IfiNNfl 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

286 

7  A 

T.    6.  MASON 

GILBERTSWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

3  1 

63 

88 

20 

128 

6P 

5P 

H 

ALTON    G.  LAND 

GORGPIS 

3t30 

03 

WAL  KER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

ALABAMA    POWER  CO. 
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351  1 

05 

HAL  E 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 
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36  19 

07 
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6 

3  1 

60 

86 

38 
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7A 

7  A 

c 

H 

J.     A.  BLACK 

GULF   SH3RES   P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  7 

87 

41 

8 

7A 

GILBERT   w.  MELCHER 

GUNTEHSVILLE 

3573 

02 

MARSHAL  L 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO   STATION  WG5V 

GUNTERSVILLE  TV« 

3578 

02 

MARSH ALL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

606 

c 

TVA-765 

HfiLEYVILLE    3  ME 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  6 

87 

37 

960 

5P 

6P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HfttllLTGN   3  S 

3645 

03 

MAR  ION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

616 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE    L .  PEARCE 

HPINCEVULE 

3655 

02 

CULL  MAN 

2 

34 

03 

86 

45 

530 

c 

JAMES   E    MC  CRAVY 

Hfl YNE V  IL  L  E 

3748 

05 

L  QWNDE5 

1 

32 

1  1 

86 

35 

160 

7A 

7A 

H 

DAISY    D  MITCHELL 

HEftDL  fiND 

376  1 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

86 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

65 

36 

850 

OA 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

38  16 

0  7 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

7A 

7  A 

H 

CHARLES    R.  PORTER 

H IGHTOWER 

3842 

06 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  76 

7A 

ARL  ON    L  .  OTTS 

HBDGES 

3899 

01 

FRANKL IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY    N.  AVERY 

HUNTSVILLE    WS3  PIP 

4064 

0  1 

MAO ISON 

12 

34 

42 

86 

36 

600 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

31 

87 

53 

220 

7A 

c 

INACTIVE  9^29/'71 

JACKSONV  IL  L  E 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

86 

47 

690 

7A 

c 

MARY   LOU  WILKERSON 

JASPER  N 

4226 

03 

WAL  KER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES    A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

K  INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

1  4 

85 

1 1 

270 

7  A 

FRED   W.  WOOD 

L  AFA YETTE 

4502 

06 

UnHnDt-Wo 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

6P 

6P 

H 

MISS    MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CH IL  TON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6  A 

ALABAMA    POWER  CO. 

LEEDS 

45  1  9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

85 

33 

636 

7A 

MRS.     MARY    K.  LEE 

LEESeURG 

4527 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

66 

46 

589 

7A 

RUruS    M.  SEWELL 

LIVINGSTON    2  SW 

4798 

05 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

160 

7  A 

7A 

H 

B.     6.    WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

6 

3  1 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN    B.  ARD 

MADISON 

4976 
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MAD ISON 

12 

34 

42 

86 

45 
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6P 

H 

JOHN    D    STONER  JR 
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02 

JEFFERSON 

3 
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30 

85 

6  1 
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7A 

ALABAMA    POWER  CO. 

MARION    7  NE 
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06 

PERRY 

3 

32 

42 

67 

16 
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7A 

c 
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MARION    JUNCTION  2 

NE 

5121 

05 

DAL  LAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7  A 

7A 

H 
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05 

t.  L  ni3  K  t 
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40 

85 

55 
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6P 

6P 

6P 

H 
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MATHEWS    3  SW 
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05 
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1  1 

32 

1  4 

86 

0  1 
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7  A 

HOUSTON  FLOYD 

MEL  V  IN 

5364 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

55 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST   H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

05 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

490 

c 

ALFRED    S.  ADAMS 

MIL  STEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

86 

64 

20  1 

8A 

JAMES    M.  WALKER 

MINTER    3  NW 

5449 

06 

DAL  L  AS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7  A 

c 

H 

HENRY    J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5455 

03 
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32 

48 

86 

27 
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3 
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06 
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52 
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7  A 
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MONTGOMERY    WSO  AP 

R 

5550 

06 
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18 

86 

24 
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MID 
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c 
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MOUL  TON 
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34 

29 

87 

1  7 

660 

c 
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MOULTON  2 

5636 

0  1 

L  AWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  8 

645 

5P 

6P 

H 

JO;iN    M.  KELLY 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

6749 

0  1 

COLBERT 

12 

34 

46 

87 

37 

636 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

NEW    MARKET  2 

5867 

0  1 

MAD ISON 

12 

34 

55 

86 

27 

7-2  6 

5P 

6P 

H 

H.     WAYNE    MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

35 

2  1  0 

7  A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BL  3UNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7  A 

7  A 

H 

LONNIE    R.  N0RRI5 

OPEL IKA 

6  129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

86 

23 

760 

7A 

7  A 

H 

RADIO    STATION  WJHQ 

ORRV  IL  L  E 

6  16  1 

05 

DALLAS 

1 

32 

1  8 

87 

1  4 

200 

6  A 

EDWARD    B.  WARREN 

OZARK    6  NNW 

52  1  8 

07 

DALE 

5 

3  1 

3  1 

86 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES   H.  CARROLL 

PAINT    ROCK    2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-59 

PALMEROALE    2  W 

6246 

02 

Jt.r  r  tK^un 

2 

33 

44 

85 

41 

798 

7  A 

GEORGE    T.  POSEY 

PELL    CITY    1  NNE 

5329. 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

35 

86 

1  5 

965 

7  A 

7  A 

H 

NORMAN    A.  VAUGHN 

PERR YV IL  L  E 

6  3W 

05 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

600 

5  A 

MRS    EVELYN    M.  FULLER 

PETERMAN 

5370 

07 

MONROE 

1 

3  1 

36 

87 

1  5 

195 

c 

MRS.    MINTA  EDDINS 

PHENIX    CITY    2  NNW 

5398 

07 

RUSSEL  L 

4 

32 

30 

85 

0  1 

570 

8  A 

8A 

H 

INACTIVE  9/^1^73 

P ICKENSV  IL  LE 

6414 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

86 

1  6 

165 

7A 

MRS    GRACE  QNEAL 

PINE  APPLE 

5435 

07 

WILCOX 

1 

3  1 

63 

87 

00 

230 

7A 

MRS.    EVA    H.  RAY 

PINE  LEVEL 

6458 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

85 

04 

506 

7A 

MRS.    ENA    C.  PAUL 

PITTSVIEW 

560  1 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

I  0 

380 

7  A 

7A 

GH 

SAM   P.  RUSSELL 

PL ANTERSVILLE    2  SSE 

6608 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

85 

64 

230 

7A 

THOMAS    E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6806 

0  1 

FRANKL  IN 

12 

34 

26 

88 

06 

680 

6P 

6P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

0  1 

MAO ISON 

12 

34 

35 

86 

35 
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MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

8« 

0  1 

228 

7  A 

RAIFORD   C.    MC  COOL 

RIVER  FALLS 

5937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

3  1 

180 

7  A 

JIMMY   W.  WAGES 

RIVER    FALLS    2  NE 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

3  1 

22 

85 

3  1 
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c 

ALABAMA    ELECTRIC  COOP 
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05 

COOSA 

7 

32 
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86 
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670 

7  A 
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H 
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R3CK  HILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

3  3 

09 

86 

1  8 

7  45 

6  A 

6  A 

M 

JOHNT.  BAILEY 
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0  1 

FRANKL IN 

12 

3  1 

3  1 

8  7 

44 
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7  A 
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H 
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02 
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12 

86 

47 
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MID 

H 
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02 

DE  HALB 

1  2 

1'^ 

1  7 

85 

58 

1  196 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SflYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

68 

304 

7  A 

MIRAM   W  PRIDMORE 

SC0TTSB3R0 

730^ 

02 

JACKSON 

I  2 

3  4 

4  1 

66 

03 

6  15 

7  A 

7  A 

K 

RADIO    STATION  WCHI 

SEL  Mfi 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

1  47 

6P 

7  A 

H 

ROBERT   J.  CHANDLER 

SL  3C3nB 

7&76 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

0  7 

86 

36 

248 

7A 

INACTIVE  4^21^71 

SUTTL  E 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

8  7 

1  1 

145 

7  A 

J  .     F  .     SUTTL  E  1    JR .  ! 

SYLfiCfiUGft  NE 

7999 

0 

TALLADEGA 

7 

33 

1  2 

66 

1  2 

490 

6P 

6P 

H 

CITY   WATER  PLANT 

T«L  L  flDEG« 

802^) 

TALL  ADEGA 

7 

33 

2  7 

86 

06 

665 

6P 

6P 

H 

C.    D.  WEAVER 

THSnASV IL  L  E 

8  178 

07 

CL  ARK 

1  3 

3  1 

55 

8  7 

44 

405 

7  A 

7  A 

c 

LEROY  GATES 

THBRSBY    EXP  STftTIGN 

8209 

03 

CH IL  TON 

1 

32 

63 

86 

42 

680 

6P 

6P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

EL  MORE 

1  1 

32 

32 

85 

54 

288 

6  A 

ALABAMA    POWER  CO. 

6259 

0  1 

MAD  ISON 

1  2 

34 

54 

86 

44 

760 

c 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

1  0 

3  1 

49 

65 

59 

580 

6P 

6  A 

c 

H 

THOMAS    J.  DILLARD 

TUSCftLBGSO    FOO  BP 

8380 

03 

TUSCAL  OOSA 

2 

33 

1  4 

8  7 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

TUSCALOBSft    SLIVER    D S M 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

13 

87 

36 

162 

7A 

7A 

c 
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CORPS   OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

06 

BUL  LOCK 

6 

32 

08 

85 

43 
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8  A 

6  A 

H 

ELLIS    B.  MEINSLER 

UNIONTOWN 

06 

PERRY 

1 

32 

26 

87 

31 

265 

7  A 
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02 
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34 

34 

86 

37 
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7  A 
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45 
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34 
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7A 
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07 
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87 

12 
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01 
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04 
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19 
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02 
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0  1 
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12 

34 

55 

88 

04 
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6P 

5P 

H 

RICHARD   0.  HIGGINS 
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8809 

03 

B  IBB 

3 

33 

07 

87 

07 
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7A 

MRS    ELIZA    J .    BE ARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

EL  MORE 

7 

32 

33 

86 

13 

ISO 

7A 

MARION    M.  SANFORD 

WHATL  E Y 

8867 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

39 

87 

43 

1  70 

6P 

7A 

H 

MRS    VALMA    G  COLEMAN 

WINFIELD    2  SW 

8998 

03 
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1  3 

33 

55 

87 

50 
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7A 

ROBERT   A.    MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
288o"  or  to  anrweather  iervlcl  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  Slate. 

nimrNSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylisht 
sav^rl  me      Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Ollices  and  FAA  stations, 
lo^ those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipi tation  '  table ,     Daily   lemperu  ure     tab  e, 
"E^apo^atiln  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-19''0. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

HATLV  SOI.  TEMPKBATUHES  TAB^ :     --n^^.rono.^  .a..  :  ^^^lll^^^^^^^^^^ 

Seadland  DothL  sandy  loam.   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

P^tsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4-    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R' .     Such  amounts  may  differ  from  lunounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


Ju::Uc%:S"r:''L\evnL?"orJh'c?^"lS:"2S8oJ.''''  ""'""'^  ""^"'^  ^"^  ^^"-""-^^  Administration,   and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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47  .  0 

60.0 

83 

27 

29 

6 

180 

0 

0 

3 

0 

5.51 

1  .67 

4 

.  0 

0 

6 

5 

2 

SCOTTSBOHO 

72.8 

44.  7 

58  .  8 

-2.1 

89 

28 

33 

10 

210 

0 

0 

0 

0 

4.01 

-  .93 

1  .30 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

VrlLLC  1  MCrtU 

71  .2 

42.3 

55.8 

-2.3 

85 

2 

29 

10  + 

263 

0 

0 

7 

□ 

4.C5 

-  .25 

I  .68 

13 

.  0 

0 

6 

3 

2 

60  .  1 

-  1.4 

4.90 

.08 

.0 

I          X  X 

L'PPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

76  .5 

44.6 

60.5 

88 

1 

33 

6 

153 

0 

0 

0 

0 

6.30 

13 

.0 

0 

4 

BAMKHEAO  LOCK   AnO  DAM 

75  .  8 

45  .  3 

60 . 6 

86 

21  + 

33 

7  + 

163 

0 

0 

0 

0 

6  .  99 

1  .98 

4.  17 

13 

.  0 

0 

7 

4 

1 

rrNTDF\/ri  t  p 

UCn  INC.V1LLC. 

CLAMTON 

75  .  6 

46  .  7 

61.2 

-2.1 

86 

2 

34 

7 

146 

0 

0 

0 

0 

5.55 

-  .20 

2.55 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

73  .  1 

45  .  1 

69  .  1 

84 

4 

30 

6 

202 

0 

0 

1 

0 

6.97 

2 .  36 

13 

.  0 

0 

6 

5 

3 

FAYETTE 

76.8 

47  .  0 

61  .4 

-  1.5 

86 

30  + 

32 

7  + 

155 

0 

0 

2 

0 

9 . 24 

3.98 

3.44 

1  3 

.0 

0 

6 

4 

3 

HALEYVlLLE    3  NE 

76.0 

47.8 

61  .9 

.  7 

84 

29  + 

29 

6 

136 

0 

0 

2 

0 

6.39 

.80 

1  .58 

4 

.0 

0 

6 

5 

3 

HBMILTOM    3  S 

7.<l.  7 

40  .  7 

57.7 

85 

4+ 

29 

7  + 

225 

0 

0 

7 

0 

6.17 

2.43 

13 

.0 

0 

6 

6 

3 

JfiSPEH    1  N 

74.6 

41.8 

58  .  2 

85 

4  + 

30 

7  + 

215 

0 

0 

4 

0 

6.  13 

3  .  00 

13 

.  0 

0 

4 

3 

3 

PH«TTVILLE 

THORSBY   EXP  STBTION 

75.6 

49.2 

62.4 

86 

1 

36 

10  + 

123 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.81 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

TUSCBLOOSfi    FBB  BP 

75.8 

50  .  0 

62  .  9 

-  1.5 

86 

1 

35 

6 

1  10 

0 

0 

0 

0 

7.84 

3.10 

4.86 

12 

.0 

0 

5 

4 

2 

TUSCBLOOSB    OLIVER  OBM 

75  .  4M 

48.  OM 

6  1  .  7M 

86 

2 

38 

7  + 

134 

0 

0 

0 

0 

8.00 

3.19 

4 . 80 

1  3 

.0 

0 

7 

4 

2 

VERNON 

78.9 

46.3 

62.6 

86 

27  + 

29 

6 

132 

0 

0 

2 

0 

7.96 

2.73 

2 

.  0 

0 

6 

6 

3 

0  I V I S ION 

60.9 

-2.4 

6.82 

1  .62 

.0 

*        a:  * 
EASTERN   VALLEY  04 

ANNISTON    FAA  AP 

76.0 

48.8 

62.4 

88 

27 

34 

10 

133 

0 

0 

0 

0 

6.65 

3.29 

4 

.0 

0 

6 

5 

1 

CBLERB  2  SU 

77.5 

48.9 

63.2 

86 

28 

30 

6 

108 

0 

0 

2 

0 

6.  19 

.47 

2.83 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

CENTRE   5  SW 

73.3 

47.0 

60  .  2 

86 

28 

33 

9 

161 

0 

0 

0 

0 

7  .54 

2.96 

4 

.  0 

0 

8 

5 

3 

CHILDERSBURG    WTH  PLANT 

78.0 

49.  1 

63.6 

88 

1 

34 

6 

1  10 

0 

0 

0 

0 

9.56 

4.62 

6.22 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

r^ancriPM   ctcam  di  ^mt 
uHL'aL'c.ri   ^iC-HrT  klmhi 

74.  3 

46.8 

60  .6 

-  1.4 

87 

28 

35 

10 

172 

0 

0 

0 

0 

5.89 

.63 

1  .63 

13 

.0 

0 

8 

4 

2 

PELL   CITY   J  NNt 

73.7 

43.5 

58.6 

85 

2 

31 

7 

205 

0 

0 

3 

0 

7.19 

2.60 

13 

.0 

0 

7 

6 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

77.  1 

47.0 

62.  1 

87 

1 

32 

6 

141 

0 

0 

1 

0 

5.03 

1  .50 

4 

.0 

0 

6 

4 

3 

TAL  L  ADEGA 

76.8 

46.9 

61  .9 

-  1.3 

66 

3  + 

32 

6 

132 

0 

0 

1 

0 

9  .  94 

4.84 

6  .  72 

4 

.  0 

0 

7 

4 

3 

D I V IS  ION 

61  .6 

.  9 

7  .  24 

2.12 

.0 

^          -  X 
PIEDMONT   PLBTEBU  06 

ALEXANDER  CITY 

76  .  4 

47.6 

62  .  0 

88 

2 

34 

10  + 

133 

0 

0 

0 

0 

3.96 

-   1  .  74 

1  .20 

6  + 

.0 

0 

6 

4 

2 

ASHL  ANO 

73. 5M 

46. 9M 

60.  2M 

85 

2 

34 

7 

171 

0 

0 

0 

0 

1  .30 

13 

.0 

0 

8 

2 

CBMP  HILL   2  NU 

76.2 

45.9 

60.6 

87 

2 

30 

10 

172 

0 

0 

3 

0 

4.21 

1  .73 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

MEFL IN 

74.6 

44.  IM 

59.  4M 

86 

28+ 

28 

7 

189 

0 

0 

2 

0 

6.  18 

2.66 

6 

.0 

0 

6 

3 

3 

LAFAYETTE 

77.4 

48.8 

63.  1 

86 

27  + 

33 

6 

1  14 

0 

0 

0 

0 

4.66 

1  .  77 

2 

.0 

0 

4 

3 

2 

MARTIN  DAM 

77.  1 

50. 6M 

63. 8M 

88 

1 

34 

10+ 

88 

0 

0 

0 

0 

3.44 

-   1  .60 

1  .83 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

OPEL  1KB 

76.  IM 

47.  9M 

62.  OM 

89 

2 

33 

7 

136 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

6 

4 

SOCKFORD   2  NNW 

76.3 

47  .  0 

61  .2 

86 

2 

30 

6 

149 

0 

0 

1 

0 

3.72 

1.31 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

HOCK  MILLS 

DIVISION 

61.5 

-  1.6 

4.36 

-   1  .02 

.0 

see  REFCAENCE  NOUS  POLLONIHO  STATION  tNOEl 
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MONTHLY  SUMMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «L«6«n« 


STRTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

s 

% 
a 

a  5 

S  ; 

a  c 

a 

K 

t 

2  S 

S  E 

o  £ 

z 

a 

_ 

3 

i 

t 
a 

i 

NO 

OF 

DRYS 

a 

2 

K  £ 
—  X 

£  c 

Lu  ac 
O  u. 

12 
5 
S 

- 

i 

SNOH.  SLEE1 

NO. 

OF 

OBTS 

HRX. 

niN. 

1 

°  i 

c  o 

1 

% 
c 

o 

g 

- 

*  a 
%  £ 

£  5 

o  ^ 

OOYTON    I  N 

75 

3 

50.0 

63.2 

sg 

1 

36 

25  + 

118 

4.98 

-  .26 

2.47 

13 

6 

3 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  Dfin 

76 

0 

•^9.  1 

62.  1 

S9 

37 

7 

126 

0 

0 

0 

0 

9.00 

3.80 

5.21 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

GB JNESVILLE 

^8  .  1 

61.7 

GREENSBGRO 

76 

g 

50.2 

63.6 

-  1.9 

85 

s 

34 

6 

91 

0 

0 

0 

0 

8.73 

3.30 

3.20 

13 

.0 

0 

5 

5 

3 

HftYNEV ILLE 

62 .  7 

0 

0 

0 

Q 

L  IVINGSTON  2  SW 

76 

6 

^7  . 6 

62 .  1 

85 

0 

D 

0 

0 

.0 

0 

MftfJIOM   JUNCTION  2  NE 

75 

5 

18.6 

62.  1 

88 

J 

35 

11  + 

135 

0 

0 

0 

0 

5.22 

-  .03 

1  .68 

13 

5 

4 

2 

MINTE.R  3  NU 

75 

3 

50.  1 

62.  7 

87 

1 

37 

10 

125 

0 

0 

0 

0 

5.87 

2.4g 

2 

.0 

0 

8 

3 

2 

MONTGOMERY  WSO  flP  R 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SELMB 

77 

8 

51  .6 

64.7 

-  2.0 

86 

28 

40 

8  + 

79 

0 

0 

0 

0 

4.  29 

-  .83 

1  .66 

2 

.  0 

0 

5 

4 

2 

UNION  SPRINGS 

78 

1 

50.0 

64.  1 

-  1.2 

88 

2  + 

39 

6 

95 

0 

0 

0 

0 

8.31 

3.68 

3.55 

2 

.  0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

63.0 

-  2.5 

5.85 

1  .go 

.  0 

mcitiTAi     Qi  ATM  n7 

BNOfiLUSIft   1  NW 

78 

7 

45.5 

62.  1 

-  4.7 

91 

1 

3  1 

10 

142 

1 

0 

2 

0 

4.  eg 

.50 

1  .g7 

5 

10 

3 

1 

BTMORE 

M 

52.7 

M 

87 

1 

37 

10 

0 

0 

0 

0 

4.30 

1  .02 

15 

.0 

0 

9 

5 

1 

BEBTRICE    1  E 

76 

0 

50  .  1 

64.1 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

BRftNTLEY 

76 

5M 

■16.  IM 

61  .  3M 

88 

1 

33 

10  + 

167 

0 

0 

0 

0 

6.51 

1  .96 

1  .74 

5 

.0 

0 

10 

3 

2 

60 

e 

•19.5 

65.  1 

-  1.2 

88 

30  + 

32 

10 

76 

° 

° 

' 

° 

4.09 

-   1  .60 

1.10 

2 

.0 

0 

g 

4 

1 

CPIMOEN    3  NW 

78 

2 

46.9 

62.  1 

86 

1 

31 

6 

123 

0 

0 

1 

0 

5.  18 

2  .  30 

2 

8 

4 

2 

CHftTOM   3  N 

79 

1 

51  .2 

65  .  3 

85 

30 

37 

10  + 

61 

0 

0 

0 

0 

8.63 

4.10 

13 

.0 

0 

8 

4 

3 

CLflYTON 

76 

52 . 0 

87 

0 

0 

0 

0 

-  1.25 

.  0 

0 

ENTERPRISE 

77 

IM 

51  .  4M 

54.  3M 

88 

2 

38 

10 

g7 

0 

0 

0 

0 

6.98 

3.55 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

Pnraiii  a  uri  nt  rFF  Dpr 

CUr  MUL  M    W  1  L  UL  1  r  C.  Ktr 

76 

g 

ig .  3 

63.  1 

-  2.g 

88 

2 

33 

10 

118 

0 

0 

0 

° 

5.92 

1  .48 

2.84 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

EVERGREEN 

77 

A 

50.0 

63.7 

-  1.8 

89 

1 

37 

10 

102 

0 

0 

0 

0 

8  .52 

3  .  53 

3.  10 

14 

10 

7 

3 

FRISCO  CITY 

77 

2 

49  .  4 

53.3 

86 

1 

37 

6 

107 

8.21 

2  .  94 

2.64 

14 

.0 

0 

8 

6 

3 

GENEVft 

7  . 69 

2.72 

3  .  00 

.0 

0 

8 

GILBERTOUN 

76 

g 

50.3 

63.6 

85 

1 

34 

10 

101 

0 

0 

0 

6  .65 

2.00 

13 

7 

5 

3 

UMttiiV  i  LLC 

77 

3 

50  .  1 

63.7 

-3.1 

88 

1 

37 

6 

106 

0 

0 

0 

0 

5.47 

.24 

1  .  70 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

MEAOLftND 

77 

5M 

52.0 

64. 8M 

88 

29 

38 

10 

go 

5.20 

2.02 

6 

.0 

0 

6 

3 

3 

HIGHLAND  H8 ME 

50  .  4 

64 . 0 

-  1.8 

88 

2  + 

36 

6 

104 

0 

0 

0 

0 

2 

.0 

0 

OZARK   G  NNU 

77 

6 

53.2 

65.4 

-  1.7 

86 

1 

39 

10  + 

70 

0 

0 

0 

0 

4.55 

.17 

1.66 

4 

8 

4 

I 

D  r  T      \j  r  r  Lj 
K  1  1  1  3  V  i  Cr* 

76 

9 

46.5 

61.7 

88 

29  + 

31 

10  + 

150 

0 

0 

3 

0 

3  .  32 

.95 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

THOMBSVILLE 

78 

' 

4g.2 

63.7 

-  2.1 

go 

' 

35 

107 

1 

0 

0 

0 

6.81 

3.27 

.0 

0 

^ 

^ 

76 

8 

51.9 

64.  4 

-  1.8 

86 

1 

3g 

6 

87 

0 

0 

4,65 

.00 

1  .58 

6 

.  0 

0 

9 

2 

1 

UHfiTLEY 

80 

8 

45.3 

63.  1 

89 

26 

35 

10 

sg 

0 

0 

0 

0 

7.56 

2.38 

2.32 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

53.7 

-2.7 

5.95 

.94 

.  0 

III 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

78 

1 

53.2 

65  .  7 

-  2.3 

85 

28  + 

39 

7 

57 

0 

0 

0 

0 

5.50 

.00 

I  .28 

14 

.0 

0 

8 

5 

2 

CODEN 

77 

9 

56.  7M 

67  .  3M 

84 

29 

43 

10 

32 

0 

0 

0 

0 

4.55 

.  0 

0 

FBIRHOPE    2  NE 

78 

0 

56.3 

66.7 

-1.1 

85 

28 

40 

10 

47 

0 

0 

0 

0 

5.08 

-  .13 

1  .  44 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

FORT  MORGBN 

75 

9 

62.5 

69.2 

81 

23  + 

54 

9  + 

6 

0 

0 

0 

0 

3.6g 

1  .  74 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

MOBILE  USO  BP 

75 

9 

56.2 

66  .  1 

-  1.8 

83 

30 

43 

6 

49 

0 

0 

0 

0 

5.91 

.  32 

1  .68 

2 

.0 

0 

7 

6 

2 

ROBERTSOBLE    1  E 

78 

1 

53  .  7 

66.  1 

-  1.3 

85 

29 

39 

10 

60 

0 

0 

0 

0 

5.22 

.  05 

1  .88 

2 

.  0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

66.9 

-  1.0 

4.99 

-  .26 

.  0 

SEE  REFEftENCE  NOTES  FQLLOHINO  STATION  INOEI 


-4- 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


03 


NOamEQN  VALLEY 


HUNTSvlLLt  USO  AP 
MADISON 

MUSCLE  SHOALS  FAA 
MEU  MARKET  3 

RCO  6AY 

REOSTSne  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
UATCRLOO 


ALBEQTVILLE  3  SE 

ecssercB  3  ssu 

BlRnlNGHAM  WSO  AP 

eonz 

BOIOGEPOBT 

COLL INSVILLE 
rORT  PAYNE 
GABOEN  CITY 
QUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONEONTA 

PAL^CROALE  3  u 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  MEAD 
UARRIOR  S  U 


UPPER  PLAINS 

AL  ICEVILLE 
ARLEY   3  S 
fluTAUGAvILLE    3  N 
BANKHEAD    LOCK    ANO  DAM 
BILL  INGSLEY    1  SE 

BROO^MOOO 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CC ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 

FAYETTE 

GORGAS 

MALETVILLE    3  NE 

HAnjLTQN  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVIllC  3  SSE 

PHATTVILLE 

REFORM 

TMORSBT  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOC TON 
UINFIELO  3  SW 


EASTtflN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE    4  U 
CALERA  3  SU 
CENTRE  5  SU 
CNILOERSBURG  UTR  PLA 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBURO 

MONTE VALLO 

PELL  CITY  1  NNE 

STLACAUOA  A  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


PIEOf«NT  PLATtA 

ALEXANDER  CITY 
ASMLANO 

CAr*  HILL  3  NM 
DAOEVILLE 
DEL  TR 

MEFL IN 
HIGHTOvCR 
JORDAN  DAn 
LAFAYtTTt 
nARTIN  DAM 

OPEL  UA 
ROC«rORD  3  NNU 
ROC«  MILLS 
TMURLOW  DAM 


DRY  OF  MONTH 


2     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


8.2: 

••.01 
4.05 


t  .?« 
1.00 

1  .so 

I.7T 
1  .63 


3.43 

2.70 
3. SB 


6.30 
3.04 
1  .23 


2.3S 
4.00 
3.44 


3.00 

3.oa 

1  .37 


4.  SO 
3.34 
4.30 
3.41 


3.03 
1  .43 
1  .5? 

1.63 
1.43 

I  .3D 


2 . 20     . 3S 
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DniLY  PRECIPITATION 


STHT ION 


PRAIRIC  06 
CUBA 

DAYTON  I  n 

0CI1OP0LI5  lOCK  AND  DAM 

GAIME5VILLE 

GREENSBORO 

MAYNEVILLE 

L IVIMGSTON  2  SH 

MARION  7  NE 

f«QIOM  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS  3  SU 

MILSTEftD 
MINTER  3  NH 
MONTGO^ERY  USO  AP 
ORRVILLE 
PERRYVrut-E 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTSUN 

WARRIOR  LOCI   AND  DAn 


COASTAL    PLAIN  0 

ABBEVILLE    1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATMORE 

BEATRICE    1  E 

BRANTLEY 
BOEUTON  3  S5E 
BRUNO lOGE 
CAMOEN  3  HW 
CMftTOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2  NM 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILOL IFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVft 

GEORGIANNA 
GILBERTOMI 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HO^C 

HINSTOri 
LOUISVILLE 
rtLviN 
NEUTON 
OZARK   6  NNW 

PINE  ftPPLE 
PITTSVIEU 
RIVEB  FALLS 
THOMASVILLE 
TROY 


BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE   2  Nl 
FORT  MORGAN 
GULF  SH0»E5  I 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6  7 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.S9  2.: 
.00  1.! 
.32  !.■ 


SEC  ITEFCRCHCE  HOIES  FOLLOHrMO  STATIOtt 
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DniLY  TEMPERnTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UI 

a 

NORTHERN  vftLLEY  01 

BTHEN5  1 

MAX 
MIN 

BELLE   MINfi  2  N 

MAX 
MIN 

61 

62 

65 

62 

39 

?6 

42 

47 

34 

37 

46 

58 

52 

63 

44 

39 

42 

39 

44 

48 

58 

60 

46 

40 

72 
38 

43 

83 
60 

66 

84 
66 

75.0 
48.  1 

FftlUVILLE    1  E 

MAX 
MIN 

^3 

62 

52 

66 

38 

31 

36 

44 

35 

33 

35 

62 

63 

56 

46 

37 

38 

63 
37 

72 
37 

46 

80 
64 

78 
60 

66 
60 

73 
41 

61 
33 

71 
36 

62 
41 

63 
66 

62 
54 

83 
56 

72.5 
44.9 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

S6 

43 

57 

53 

30 

28 

38 

39 

26 

32 

43 

60 

76 
46 

86 
66 

80 
35 

70 
34 

70 
34 

75 
34 

82 
40 

86 
47 

82 
51 

76 
55 

76 
44 

71 
33 

76 
32 

76 
41 

86 
48 

86 
51 

87 
51 

87 
63 

76.  7 
42.9 

ML'NTSVILLE   USO  fiP 

MAX 
MIN 

hi 

56 

64 

46 

38 

36 

42 

42 

37 

37 

72 
50 

65 
56 

72 
55 

78 
52 

62 
46 

59 
41 

63 
43 

68 
40 

76 
46 

78 

60 

60 

69 
66 

60 

64 
41 

7  1 
38 

80 
42 

85 
49 

83 
53 

84 
64 

85 
66 

72.  I 
47.7 

MftOISON 

MAX 
MIN 

61 

52 

62 

61 

35 

31 

39 

46 

34 

34 

49 

7 1 
69 

63 

62 

80 
42 

72 
38 

66 
39 

72 
38 

8 1 
44 

49 

8 1 

60 

60 

76 
46 

38 

37 

83 
42 

86 
49 

84 

63 

86 
54 

86 
66 

76.0 
47.4 

MOULTQN  2 

MAX 
MIN 

63 

61 

67 

56 

36 

33 

39 

40 

33 

35 

46 

57 

66 

68 

43 

70 
37 

72 
37 

72 
40 

44 

8 1 
46 

56 

61 

49 

70 
39 

73 
35 

83 
41 

84 

52 

63 

55 

84 

62 

76.2 
47.3 

ML'SCLE  SHOftLS  FAfl  ftP 

MAX 
MIN 

51 

61 

67 

41 

36 

34 

40 

40 

33 

36 

44 

52 

7 1 
48 

83 

50 

42 

69 
37 

65 
40 

70 
38 

75 
44 

6 1 
47 

79 
66 

68 

63 

72 
48 

62 
40 

72 
37 

6 1 
42 

84 

61 

84 

64 

86 

66 

83 

67 

73.0 
45  .8 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

61 

56 

31 

31 

39 

40 

31 

34 

68 

61 

35 

70 
35 

39 

80 

70 
SO 

60 

34 

83 
46 

84 

47 

63 

52 

REO  BAY 

MAX 
MIN 

64 

82 
51 

85 
67 

83 
66 

69 
34 

65 
31 

70 
47 

66 
41 

62 
34 

75 
34 

78 
54 

74 
56 

73 
52 

84 

53 

75 
44 

70 
40 

70 
42 

76 
41 

83 
49 

84 

64 

84 

66 

78 
61 

77 
60 

74 
41 

77 
38 

84 
46 

86 
53 

64 
64 

86 
64 

82 
67 

76.9 
48.6 

HEOSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

84 
66 

80 
63 

85 
62 

70 
50 

67 
38 

66 
40 

70 
36 

69 
41 

60 
35 

71 
36 

73 
64 

66 
44 

68 
68 

80 
66 

64 
40 

70 
39 

66 
40 

68 
40 

80 
36 

82 
48 

78 
45 

70 
68 

74 
47 

53 
40 

72 
39 

86 
45 

84 

50 

84 
47 

84 

53 

86 
63 

73.6 
46  .0 

RU5SELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

41 

62 

62 

63 

34 

29 

30 

46 

33 

31 

7  1 
33 

54 

72 
64 

83 
41 

66 
34 

69 
36 

66 
36 

73 
36 

78 
42 

60 
43 

78 
67 

66 
47 

40 

64 
34 

72 
36 

82 
64 

62 
49 

63 

60 

72.6 
42.6 

WATERLOO 

.            .  , 

MAX 
MIN 

58 

44 

66 

48 

31 

27 

34 

42 

27 

30 

47 

56 

62 

59 

36 

33 

70 
37 

34 

82 
40 

44 

63 

65 

49 

5  7 
36 

31 

37 

86 
62 

86 
60 

51 

83 
64 

76  .  1 
43.4 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBEHTVILLE   2  SE 

MAX 
MIN 

57 

66 

66 

67 

36 

39 

41 

46 

37 

70 
36 

50 

72 
52 

70 
52 

76 
62 

45 

68 
40 

54 
42 

68 
40 

76 
46 

78 
63 

79 
68 

73 
68 

72 
48 

68 
40 

7  1 

39 

80 
44 

84 

67 

8  1 
66 

6  1 

68 

62 
67 

72.9 
48.9 

BESSEMER   3  SSW 

MAX 
MIN 

63 

60 

71 

62 

40 

43 

37 

52 

40 

36 

56 

69 

60 

53 

61 

39 

42 

40 

44 

63 

50 

66 

61 

45 

37 

42 

53 

63 

64 

83 

53 

75.9 
50.4 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

63 

69 

70 

49 

41 

36 

38 

46 

38 

37 

57 

67 

67 

61 

47 

40 

42 

70 
39 

45 

8 1 
49 

80 
54 

60 

48 

56 
45 

38 

43 

60 

83 
53 

83 
54 

82 
56 

73.9 
49.  1 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

44 

67 

66 

62 

41 

36 

45 

36 

34 

70 
38 

52 

59 

60 

56 

48 

42 

44 

45 

42 

80 
49 

60 

80 
62 

50 

73 
43 

43 

44 

83 
51 

83 
54 

87 
60 

84 
59 

76  .6 
49.4 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

48 

57 

60 

60 

39 

34 

32 

43 

39 

33 

37 

62 

54 

66 

47 

39 

36 

35 

38 

43 

48 

69 

61 

41 

37 

36 

41 

43 

60 

63 
61 

73.6 
44.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

84 
43 

87 
61 

81 
62 

84 

57 

75 
34 

60 
28 

62 
28 

72 
30 

72 
34 

58 
30 

72 
31 

77 
47 

65 

60 

72 
61 

80 
43 

65 
34 

71 
34 

64 
34 

71 
39 

78 
42 

85 
60 

80 
60 

65 
42 

76 
38 

62 
34 

73 
37 

81 
41 

84 
46 

85 
47 

85 
49 

74.2 
41  .2 

MIN 

82 
69 

78 
67 

80 
66 

74 
69 

67 
31 

68 
29 

68 
30 

70 
48 

64 

35 

67 
33 

74 
48 

72 
67 

71 
53 

76 
61 

71 
48 

57 
36 

66 
42 

58 
35 

76 
42 

79 
50 

78 
68 

76 
59 

71 
50 

70 
41 

71 
36 

78 
40 

83 
49 

81 
49 

81 
56 

54 

72.9 
47  .  0 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

70 
58 

86 
56 

60 
56 

82 
64 

71 
38 

66 
34 

62 
34 

70 
38 

69 
38 

68 
33 

71 
37 

74 
66 

64 

63 

76 

60 

78 
46 

56 
35 

69 
40 

64 

36 

59 
38 

78 
42 

80 
47 

80 
61 

68 
46 

73 
40 

54 
34 

74 

39 

79 
44 

69 
49 

84 

50 

61 

60 

72.8 
44.  7 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

64 

56 

66 

84 
63 

37 

56 
29 

30 

34 

36 

29 

30 

51 

52 

53 

41 

31 

33 

31 

36 

38 

68 

67 

42 

39 

32 

39 

45 

46 

48 

82 
47 

71.2 
42.3 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
43 

86 
53 

80 
63 

86 
69 

71 
37 

61 
33 

72 
40 

40 

70 
37 

64 

35 

72 
37 

45 

76 
64 

60 
63 

62 
61 

68 
39 

73 
40 

69 
46 

78 
47 

87 
60 

86 
42 

6 1 
38 

69 
62 

78 
48 

70 
40 

76 
38 

6 1 
40 

80 
43 

62 
46 

82 
64 

76.6 
44.5 

BANHHEAD  LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

86 
42 

86 
43 

62 
49 

85 
61 

73 
41 

61 
33 

66 
33 

65 
45 

73 
37 

64 

36 

75 
39 

6 1 
44 

55 

60 
66 

84 
64 

66 
41 

76 
40 

69 
41 

43 

81 
46 

65 
60 

31 
69 

66 

66 

76 
48 

66 
40 

76 
37 

83 
42 

83 
47 

63 
51 

83 
51 

75.8 
46.3 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

CLANTON 

MAX 
MIN 

85 
46 

86 

60 

78 
61 

84 

70 

72 
41 

6  1 
35 

65 
34 

72 
37 

76 
41 

64 
35 

73 
37 

49 

65 
66 

76 
67 

79 
62 

66 
41 

42 

7  1 
37 

41 

60 
47 

8 1 

60 

79 
66 

63 

45 

69 
38 

76 
41 

82 
47 

84 

50 

84 
51 

S3 
53 

76.6 
46.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
60 

83 
50 

79 
50 

84 

60 

68 
34 

69 
30 

64 

36 

70 
61 

67 
33 

60 
33 

73 
37 

50 

58 
54 

76 
66 

80 
46 

38 

37 

38 

40 

47 

62 
66 

62 

48 

42 

34 

39 

42 

8 1 
43 

82 
64 

82 

55 

73.  1 
45.  1 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
55 

82 
65 

80 
60 

68 
36 

63 
32 

32 

56 

37 

34 

52 

62 

51 

51 

49 

37 

38 

37 

43 

44 

62 

62 

48 

44 

36 

40 

44 

46 

50 

86 

75.8 
47.0 

HBLEYVILLE   3  NE 

MAX 
MIN 

84 
61 

79 
60 

84 

62 

81 

59 

61 
3J 

63 
29 

71 
34 

67 
45 

59 
32 

71 
37 

76 
49 

73 

50 

72 
51 

82 
61 

76 
42 

73 
37 

69 
36 

73 
39 

77 
46 

80 
53 

81 
53 

77 
59 

75 
56 

79 
50 

84 
46 

84 
44 

60 
50 

84 

56 

84 

54 

83 
68 

76.0 
47.8 

HAMILYON   3  S 

MAX 
MIN 

85 
38 

85 
46 

81 
46 

86 
67 

68 
32 

59 
29 

54 

29 

70 
33 

66 
33 

61 
31 

74 
31 

78 
49 

66 
52 

71 
53 

82 
41 

66 
34 

71 
34 

69 
35 

75 
35 

82 
42 

84 
44 

81 
bO 

66 
51 

76 
42 

67 
32 

77 
32 

83 
38 

83 
47 

83 
47 

84 
47 

74.7 

40.7 

JASPER  A  N 

MAX 
MIN 

85 
36 

85 
53 

81 
53 

85 
60 

72 
36 

63 
30 

63 
3D 

73 
32 

72 
34 

63 
32 

72 
36 

77 
45 

62 
51 

79 
46 

79 
45 

68 
36 

73 
36 

65 
35 

73 
35 

80 
44 

84 

50 

76 
52 

66 
49 

76 
43 

63 
37 

73 
36 

81 
40 

63 
42 

83 
49 

83 
49 

74.5 
41  .6 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONlNO  SIBTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERnTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

a. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TMORSBV  EXP  STRTION 

MAX 

86 

78 

79 

79 

66 

62 

67 

76 

63 

72 

71 

68 

70 

78 

75 

72 

72 

73 

80 

81 

60 

79 

76 

74 

75 

63 

64 

83 

33 

82 

75 

6 

MIN 

61 

60 

61 

55 

39 

36 

39 

58 

39 

36 

48 

52 

52 

63 

52 

42 

42 

41 

44 

43 

52 

59 

52 

47 

41 

45 

50 

54 

55 

57 

49 

2 

TUSCftLOOSft  Fflfl  ftp 

MAX 

86 

81 

85 

75 

61 

65 

73 

73 

64 

75 

77 

69 

68 

81 

59 

74 

71 

74 

81 

84 

83 

71 

75 

69 

76 

82 

84 

84 

31 

82 

75 

6 

MIN 

66 

57 

73 

48 

40 

35 

36 

50 

40 

37 

54 

59 

59 

63 

52 

42 

44 

41 

46 

50 

54 

57 

52 

46 

41 

48 

50 

53 

54 

54 

50 

0 

TUSCHLOBSB  BL IVER  D«n 

MAX 

81 

66 

81 

85 

74 

60 

66 

73 

74 

63 

75 

75 

66 

69 

80 

68 

73 

69 

74 

63 

82 

78 

75 

72 

76 

81 

83 

83 

81 

75 

4 

MIN 

47 

44 

71 

42 

38 

38 

39 

41 

39 

39 

54 

57 

58 

54 

44 

42 

43 

42 

56 

62 

55 

60 

42 

41 

46 

51 

54 

55 

48 

0 

VERMOH 

MAX 

66 

65 

87 

83 

62 

67 

74 

69 

65 

78 

78 

76 

70 

84 

61 

73 

72 

79 

85 

87 

65 

79 

76 

71 

79 

65 

86 

67 

86 

87 

78 

9 

«            I  « 

MIN 

6< 

49 

65 

62 

33 

29 

37 

50 

33 

31 

51 

58 

49 

63 

46 

34 

35 

35 

43 

47 

50 

61 

45 

44 

35 

40 

47 

49 

49 

54 

46 

3 

EBSTERN   VRLLEY  01 

ANMISTOPi   Fftft  AP 

MAX 

87 

62 

86 

75 

62 

64 

73 

74 

58 

72 

75 

66 

79 

79 

69 

74 

68 

73 

79 

81 

82 

78 

76 

55 

74 

85 

88 

86 

85 

85 

76 

0 

MIN 

61 

62 

68 

53 

41 

36 

36 

46 

39 

34 

50 

57 

57 

65 

47 

39 

43 

37 

47 

47 

59 

58 

53 

48 

38 

39 

46 

49 

53 

53 

48 

8 

CALERn  2  SU 

MAX 

81 

76 

84 

75 

68 

66 

73 

76 

68 

78 

76 

71 

72 

80 

76 

76 

73 

77 

82 

82 

81 

78 

77 

73 

78 

84 

83 

86 

83 

84 

77 

5 

MIN 

62 

54 

70 

61 

41 

30 

32 

58 

40 

42 

51 

58 

54 

63 

55 

35 

39 

34 

40 

54 

49 

60 

50 

43 

35 

40 

46 

58 

60 

53 

48 

9 

CENTRE  S  SU 

MAX 

82 

84 

61 

84 

65 

59 

60 

70 

7  1 

59 

70 

75 

64 

74 

76 

63 

69 

64 

71 

79 

81 

80 

70 

72 

65 

73 

81 

66 

85 

64 

73 

3 

MIN 

61 

59 

61 

50 

40 

39 

36 

47 

33 

35 

39 

53 

53 

58 

50 

39 

45 

38 

43 

46 

56 

61 

51 

42 

36 

39 

46 

49 

51 

52 

47 

0 

CHILOERSeuRG  WTR  PLANT 

MAX 

88 

65 

66 

82 

66 

63 

71 

78 

66 

75 

76 

75 

77 

80 

80 

73 

73 

72 

79 

83 

81 

81 

75 

75 

74 

83 

86 

66 

85 

84 

78 

0 

MIN 

61 

60 

69 

58 

42 

34 

35 

58 

42 

43 

45 

61 

55 

65 

53 

40 

40 

37 

42 

44 

52 

59 

50 

45 

36 

41 

46 

50 

52 

52 

49 

I 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

83 

85 

81 

82 

65 

59 

63 

72 

70 

59 

71 

77 

64 

74 

79 

67 

72 

66 

71 

80 

63 

82 

70 

75 

67 

75 

82 

87 

84 

84 

74 

3 

MIN 

60 

59 

59 

62 

40 

38 

37 

40 

40 

35 

36 

49 

54 

55 

49 

39 

41 

40 

41 

46 

49 

57 

51 

44 

39 

42 

43 

52 

53 

54 

46 

8 

PELL    CITY   1  NNE 

MAX 

83 

85 

80 

84 

65 

60 

62 

70 

74 

59 

73 

76 

64 

73 

78 

65 

71 

65 

70 

78 

81 

80 

71 

75 

65 

74 

82 

33 

82 

82 

73 

7 

MIN 

11 

60 

59 

54 

39 

32 

31 

41 

40 

32 

33 

47 

55 

55 

51 

38 

37 

36 

35 

39 

43 

57 

50 

46 

35 

35 

39 

47 

48 

50 

43 

5 

STLRCAUGA  1  NE 

MAX 

87 

81 

86 

6  1 

67 

64 

72 

77 

62 

74 

75 

71 

79 

80 

76 

72 

7  1 

72 

79 

83 

8  1 

78 

76 

75 

82 

85 

34 

84 

63 

77 

1 

MIN 

63 

60 

68 

57 

35 

32 

33 

43 

42 

33 

51 

50 

56 

54 

51 

38 

36 

36 

40 

42 

58 

60 

46 

41 

36 

38 

45 

50 

52 

51 

47 

0 

TALLADEGA 

MAX 

86 

83 

86 

78 

67 

55 

72 

75 

60 

79 

78 

74 

78 

78 

75 

7  1 

72 

70 

78 

82 

83 

77 

75 

73 

74 

62 

83 

64 

84 

83 

76 

8 

MIN 

62 

59 

68 

55 

38 

32 

45 

57 

40 

45 

46 

57 

55 

62 

42 

37 

39 

34 

39 

42 

49 

58 

49 

42 

34 

37 

40 

43 

47 

52 

46 

9 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

87 

86 

80 

84 

72 

63 

65 

73 

79 

63 

75 

78 

70 

79 

78 

68 

75 

76 

70 

78 

8  1 

80 

79 

75 

69 

7  I 

82 

63 

85 

65 

76 

4 

MIN 

lb 

60 

63 

65 

41 

35 

34 

35 

42 

34 

40 

52 

56 

58 

46 

42 

40 

41 

42 

50 

52 

57 

56 

48 

45 

43 

46 

50 

52 

53 

47 

5 

ASHLAND 

MAX 

63 

85 

76 

61 

70 

59 

62 

68 

74 

59 

71 

79 

eg 

76 

77 

60 

71 

66 

72 

76 

80 

78 

78 

65 

73 

84 

81 

81 

73 

5 

MIN 

SI 

60 

60 

69 

39 

38 

34 

38 

40 

36 

42 

52 

55 

58 

50 

4: 

42 

39 

43 

46 

51 

52 

46 

41 

41 

41 

53 

53 

46 

9 

CAMP  HILL    2  NU 

MAX 

83 

87 

75 

84 

73 

65 

63 

70 

73 

62 

73 

76 

75 

78 

81 

63 

72 

69 

73 

80 

82 

80 

79 

75 

67 

67 

80 

84 

84 

84 

75 

2 

MIN 

■^3 

57 

61 

70 

41 

31 

31 

40 

43 

30 

35 

49 

58 

60 

54 

42 

39 

35 

39 

43 

52 

54 

52 

43 

42 

38 

41 

49 

51 

54 

45 

9 

HEFL IN 

MAX 

8-4 

85 

60 

64 

69 

60 

66 

70 

74 

60 

69 

76 

65 

77 

76 

65 

72 

67 

72 

60 

82 

80 

76 

74 

67 

-4 

61 

85 

84 

80 

74 

6 

MIN 

4S 

59 

59 

66 

39 

34 

26 

34 

38 

30 

55 

55 

46 

42 

36 

42 

43 

47 

49 

54 

49 

40 

34 

35 

39 

42 

47 

47 

44 

1 

LAFAYETTE 

MAX 

86 

60 

82 

79 

64 

64 

7  1 

79 

58 

74 

75 

75 

80 

80 

75 

74 

59 

74 

80 

83 

82 

80 

77 

7  1 

75 

84 

86 

85 

85 

85 

77 

4 

MIN 

63 

44 

66 

58 

41 

33 

35 

54 

42 

34 

45 

56 

58 

65 

54 

44 

40 

37 

43 

50 

53 

58 

53 

45 

39 

42 

48 

54 

55 

55 

48 

8 

MARTIN  DAM 

MAX 

66 

79 

64 

80 

64 

68 

7  1 

79 

69 

73 

75 

76 

79 

80 

79 

70 

70 

72 

77 

63 

86 

78 

75 

74 

72 

80 

63 

33 

83 

34 

77 

1 

MIN 

61 

60 

67 

57 

45 

40 

34 

56 

34 

49 

60 

57 

61 

62 

49 

42 

42 

43 

52 

54 

56 

52 

47 

43 

46 

49 

51 

52 

50 

5 

OPEL IKA 

MAX 

82 

89 

75 

84 

82 

69 

53 

72 

72 

63 

69 

75 

74 

78 

65 

73 

70 

75 

79 

81 

81 

78 

77 

66 

74 

63 

85 

85 

65 

76 

1 

MIN 

43 

61 

60 

69 

33 

35 

44 

36 

44 

51 

59 

60 

47 

42 

42 

42 

42 

41 

56 

55 

47 

44 

42 

42 

51 

51 

52 

47 

9 

ROCHFORD  2  NNW 

MAX 

63 

86 

76 

84 

72 

62 

64 

70 

77 

63 

74 

77 

68 

76 

78 

63 

73 

70 

74 

78 

82 

81 

78 

75 

67 

75 

82 

84 

83 

82 

75 

3 

MIN 

53 

60 

61 

64 

39 

30 

33 

45 

41 

36 

41 

52 

55 

57 

51 

40 

37 

38 

43 

48 

50 

59 

51 

44 

39 

39 

47 

51 

52 

55 

47 

0 

ROCK  MILLS 

MAX 

MJN 

III 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

39 

66 

80 

84 

74 

63 

66 

74 

77 

63 

74 

78 

66 

7  1 

61 

56 

73 

70 

74 

80 

82 

83 

80 

76 

68 

74 

82 

36 

85 

85 

76 

3 

MIN 

55 

60 

63 

72 

41 

36 

40 

47 

42 

37 

47 

56 

55 

63 

55 

44 

44 

40 

46 

49 

54 

60 

55 

47 

36 

45 

51 

52 

63 

57 

50 

0 

DEMOPOLIS  LOCH   AND  DAM 

MAX 

89 

85 

61 

84 

74 

62 

64 

74 

75 

62 

73 

78 

66 

70 

79 

65 

76 

69 

72 

79 

82 

61 

72 

74 

67 

73 

80 

62 

82 

61 

75 

0 

MIN 

47 

62 

58 

72 

44 

40 

37 

42 

44 

38 

38 

52 

57 

59 

57 

45 

43 

44 

43 

48 

50 

58 

57 

48 

46 

41 

45 

52 

53 

53 

49 

1 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

66 

62 

85 

73 

62 

64 

74 

73 

61 

72 

78 

70 

69 

80 

66 

72 

69 

73 

79 

83 

83 

73 

75 

67 

73 

80 

83 

83 

82 

75 

3 

MIN 

54 

55 

54 

61 

40 

36 

37 

42 

40 

37 

38 

51 

57 

58 

53 

44 

43 

44 

45 

49 

53 

57 

53 

49 

40 

43 

48 

53 

54 

55 

48 

1 

GREENSBORO 

MAX 

85 

78 

84 

79 

73 

68 

73 

73 

75 

72 

76 

73 

69 

78 

73 

74 

70 

75 

8  1 

8 1 

79 

76 

76 

74 

76 

81 

64 

84 

83 

83 

76 

9 

MIN 

64 

59 

70 

58 

34 

39 

40 

40 

39 

37 

49 

53 

56 

65 

54 

43 

41 

56 

44 

48 

53 

59 

56 

42 

45 

49 

50 

52 

55 

56 

50 

2 

HAYNEVILLE 

MAX 

68 

66 

79 

85 

75 

6  I 

64 

72 

79 

65 

75 

77 

79 

80 

78 

65 

73 

7  1 

72 

79 

82 

61 

80 

77 

70 

72 

80 

33 

83 

33 

76 

5 

MIN 

49 

60 

59 

72 

44 

38 

38 

41 

45 

37 

39 

52 

57 

58 

58 

48 

43 

41 

42 

45 

49 

59 

57 

48 

41 

44 

46 

49 

52 

55 

48 

9 

LIVINGSTON  2  SU 

MAX 

86 

62 

83 

64 

66 

64 

74 

73 

70 

73 

72 

75 

78 

79 

80 

75 

74 

70 

72 

30 

8 1 

61 

77 

72 

67 

78 

82 

83 

82 

84 

76 

6 

MIN 

60 

55 

60 

63 

39 

33 

36 

43 

33 

37 

42 

52 

60 

62 

50 

40 

42 

39 

42 

48 

54 

59 

54 

46 

39 

43 

49 

51 

51 

55 

47 

6 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 

88 

87 

78 

85 

72 

60 

63 

73 

77 

63 

72 

76 

74 

73 

79 

65 

72 

69 

73 

80 

8 1 

8 1 

80 

74 

68 

73 

60 

83 

64 

82 

75 

5 

MIN 

47 

61 

61 

70 

42 

37 

38 

41 

43 

36 

36 

51 

57 

60 

55 

45 

44 

42 

41 

46 

49 

60 

57 

49 

42 

43 

47 

50 

54 

55 

48 

6 

MINTER  3  NU 

MAX 

87 

86 

79 

84 

74 

60 

63 

74 

78 

61 

72 

75 

79 

77 

76 

63 

70 

68 

72 

77 

81 

82 

80 

73 

66 

72 

79 

62 

83 

82 

75 

3 

MIN 

52 

60 

61 

72 

43 

38 

36 

43 

45 

37 

38 

51 

58 

58 

58 

48 

46 

46 

47 

51 

51 

58 

58 

51 

43 

43 

47 

52 

56 

56 

50 

1 

MONTGOMERY  USO  AP 

MAX 

87 

77 

85 

76 

61 

64 

72 

79 

64 

72 

76 

78 

80 

80 

68 

71 

70 

70 

78 

61 

81 

81 

7/ 

69 

73 

79 

83 

83 

83 

32 

76 

0 

MIN 

63 

62 

70 

57 

43 

39 

37 

51 

42 

38 

49 

58 

58 

67 

54 

49 

47 

42 

45 

50 

56 

57 

57 

47 

42 

45 

49 

52 

54 

56 

51 

2 

SELMA 

MAX 

84 

82 

82 

75 

71 

62 

70 

77 

75 

75 

78 

79 

77 

60 

78 

74 

71 

76 

78 

84 

84 

80 

75 

70 

75 

81 

84 

86 

85 

84 

77 

B 

MIN 

65 

62 

70 

55 

44 

42 

40 

40 

45 

47 

49 

60 

57 

56 

58 

47 

46 

43 

43 

52 

55 

56 

49 

50 

44 

47 

61 

55 

53 

58 

51 

6 

UNION  SPRINGS 

MAX 

06 

68 

79 

66 

75 

64 

64 

73 

60 

66 

75 

76 

80 

81 

80 

64 

75 

73 

76 

81 

85 

84 

81 

78 

73 

76 

83 

86 

87 

86 

76 

1 

MIN 

47 

60 

60 

71 

45 

39 

40 

45 

45 

42 

41 

48 

58 

59 

60 

50 

48 

42 

42 

46 

52 

56 

56 

50 

43 

45 

47 

52 

54 

55 

50 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STRTION  INDEX 


-  8  - 


DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

]  4 

1 5 

1  6 

]  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2" 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

* 

CGftSTftL    PLftIN  07 

fiMOftLUSIft    1  NU 

MAX 

80 

86 

63 

65 

75 

82 

65 

75 

81 

81 

79 

84 

63 

72 

71 

75 

80 

66 

65 

81 

78 

74 

77 

63 

88 

88 

88 

78.7 

MIN 

S3 

61 

60 

66 

44 

33 

33 

34 

45 

31 

32 

49 

52 

57 

59 

46 

41 

36 

37 

49 

47 

54 

56 

42 

35 

37 

37 

43 

48 

49 

45.5 

ATMORE 

MAX 

63 

75 

66 

69 

74 

80 

67 

74 

76 

60 

76 

80 

MIN 

54 

62 

62 

74 

45 

41 

41 

57 

44 

37 

51 

60 

59 

60 

56 

53 

49 

44 

48 

52 

57 

62 

60 

51 

46 

48 

48 

54 

63 

53 

52.7 

BEATRICE    1  E 

MAX 

85 

76 

65 

72 

71 

82 

86 

74 

79 

82 

79 

79 

69 

70 

69 

80 

8  1 

80 

76 

84 

78 

71 

75 

79 

79 

81 

80 

76.0 

MIN 

62 

61 

63 

74 

46 

38 

40 

43 

43 

43 

42 

52 

51 

54 

55 

50 

43 

45 

47 

48 

50 

58 

56 

49 

40 

41 

51 

54 

56 

59 

50.  1 

BRftflTLET 

MAX 

64 

63 

73 

82 

63 

74 

84 

63 

73 

70 

7  4 

83 

80 

78 

73 

77 

78 

79 

8] 

86 

76.5 

MIN 

69 

62 

62 

72 

45 

34 

33 

38 

45 

33 

34 

53 

57 

49 

42 

36 

41 

45 

56 

43 

37 

40 

43 

43 

44 

50 

46.  1 

6REUT0N   3  SSE 

MAX 

6  1 

68 

70 

76 

82 

80 

75 

79 

80 

78 

84 

73 

77 

76 

78 

83 

86 

85 

81 

82 

ei 

79 

85 

88 

87 

87 

88 

80.6 

MIN 

67 

62 

68 

56 

46 

36 

35 

60 

44 

32 

42 

61 

59 

67 

55 

52 

42 

38 

41 

46 

51 

53 

59 

44 

36 

40 

44 

48 

48 

52 

49.5 

CAMDEN    3  NW 

MAX 

86 

8 1 

85 

75 

66 

66 

76 

80 

65 

76 

80 

80 

77 

77 

75 

75 

71 

75 

81 

86 

66 

82 

77 

74 

74 

83 

85 

85 

85 

85 

78.2 

MIN 

60 

54 

63 

51 

36 

31 

33 

54 

38 

33 

42 

56 

52 

60 

51 

40 

40 

35 

40 

44 

49 

55 

50 

42 

36 

39 

44 

49 

49 

50 

45.9 

CHATOM  3  N 

MAX 

8 1 

78 

76 

70 

76 

80 

69 

75 

80 

83 

76 

77 

80 

75 

75 

77 

81 

86 

83 

81 

78 

79 

76 

82 

85 

85 

86 

86 

79 . 4 

MIN 

66 

62 

72 

61 

43 

37 

40 

62 

44 

37 

45 

43 

59 

64 

55 

48 

47 

45 

48 

53 

52 

57 

58 

51 

42 

48 

51 

53 

52 

43 

51.2 

CLAYTON 

MAX 

86 

87 

84 

76 

61 

61 

71 

79 

73 

70 

75 

79 

78 

80 

30 

71 

70 

72 

77 

80 

81 

79 

75 

74 

74 

80 

83 

62 

81 

76.5 

MIN 

53 

60 

69 

65 

44 

39 

41 

48 

43 

42 

43 

54 

58 

59 

62 

60 

48 

45 

44 

53 

57 

59 

58 

52 

45 

44 

50 

57 

58 

59 

52.0 

ENTERPRISE 

MAX 

87 

66 

76 

84 

64 

63 

64 

74 

80 

64 

72 

77 

81 

77 

82 

65 

73 

73 

74 

81 

83 

84 

82 

79 

76 

86 

85 

85 

77 . 1 

MIN 

53 

62 

60 

48 

40 

39 

56 

46 

38 

40 

51 

58 

58 

64 

54 

49 

44 

46 

50 

53 

60 

59 

49 

44 

55 

55 

57 

51.4 

EL'FAULA  UILOL  IFE  REF 

MAX 

87 

66 

76 

66 

63 

64 

70 

79 

64 

72 

74 

79 

80 

82 

69 

73 

71 

74 

80 

81 

81 

80 

77 

71 

75 

80 

85 

84 

84 

76 . 9 

MIN 

69 

61 

62 

72 

50 

40 

34 

47 

33 

37 

55 

50 

66 

64 

52 

44 

37 

41 

45 

53 

57 

56 

43 

36 

40 

45 

48 

51 

52 

49.3 

EVEHGHEEN 

MAX 

89 

66 

80 

82 

77 

67 

69 

82 

65 

77 

76 

79 

75 

81 

63 

74 

71 

74 

78 

83 

81 

80 

78 

74 

74 

80 

86 

83 

82 

77 . 4 

MIN 

64 

63 

62 

73 

44 

38 

38 

44 

41 

37 

36 

53 

59 

59 

60 

49 

46 

43 

43 

48 

49 

59 

59 

49 

42 

45 

46 

49 

56 

54 

50.0 

FR1SC3  CITr 

MAX 

88 

85 

60 

83 

65 

66 

74 

80 

64 

75 

79 

82 

75 

77 

62 

74 

69 

75 

80 

85 

83 

6  1 

74 

72 

76 

82 

85 

86 

83 

77 . 2 

MIN 

50 

60 

61 

71 

41 

37 

38 

42 

44 

38 

41 

52 

51 

54 

58 

48 

44 

44 

47 

49 

52 

57 

57 

50 

42 

46 

49 

52 

54 

52 

49 . 4 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOWN 

MAX 

86 

84 

83 

78 

70 

66 

74 

77 

67 

74 

77 

74 

70 

78 

76 

74 

72 

74 

80 

82 

82 

80 

77 

70 

73 

80 

83 

82 

82 

84 

76.9 

MIN 

67 

60 

73 

60 

42 

35 

3b 

63 

45 

34 

43 

59 

58 

65 

57 

43 

46 

37 

44 

48 

50 

62 

58 

47 

38 

43 

47 

50 

49 

51 

50.3 

GREENVlLt-E 

MAX 

88 

67 

76 

84 

75 

62 

65 

74 

79 

64 

73 

77 

61 

79 

79 

62 

74 

71 

75 

80 

84 

82 

8  1 

78 

73 

76 

83 

86 

86 

86 

77.3 

MIN 

52 

61 

61 

72 

43 

37 

38 

40 

45 

38 

43 

54 

58 

58 

56 

48 

46 

44 

46 

50 

53 

59 

58 

41 

44 

47 

49 

53 

54 

54 

50. 1 

HEADLAND 

MAX 

85 

66 

73 

85 

80 

63 

63 

72 

79 

64 

72 

77 

79 

80 

84 

68 

72 

72 

75 

83 

82 

81 

79 

75 

77 

81 

86 

88 

87 

77.5 

MIN 

66 

66 

69 

7  1 

50 

41 

41 

44 

46 

38 

46 

51 

60 

60 

66 

53 

50 

44 

47 

52 

57 

58 

59 

43 

44 

46 

52 

54 

55 

59 

62.0 

HIGHLAND  HOnE 

MAX 

88 

88 

86 

75 

62 

64 

73 

78 

65 

75 

78 

80 

79 

78 

63 

73 

71 

80 

84 

84 

81 

70 

85 

82 

85 

85 

85 

77.5 

MIN 

53 

60 

60 

71 

43 

36 

38 

44 

44 

40 

43 

50 

56 

60 

58 

48 

45 

44 

46 

50 

53 

60 

58 

47 

43 

43 

50 

54 

59 

57 

50.4 

OZARK    6  NNU 

MAX 

86 

79 

83 

78 

64 

65 

72 

80 

7  1 

72 

76 

78 

77 

84 

68 

74 

73 

75 

81 

82 

81 

80 

79 

76 

77 

80 

85 

83 

84 

84 

77.6 

MIN 

66 

69 

66 

58 

46 

39 

40 

59 

44 

39 

49 

59 

59 

68 

56 

52 

49 

46 

48 

53 

56 

69 

57 

51 

43 

49 

54 

59 

59 

59 

53.2 

PITTSVIEN 

MAX 

87 

88 

77 

85 

76 

63 

64 

70 

78 

65 

72 

75 

79 

81 

83 

66 

74 

72 

73 

79 

61 

81 

80 

77 

72 

74 

80 

85 

68 

83 

76.9 

MIN 

50 

61 

61 

70 

50 

37 

31 

31 

46 

31 

41 

48 

60 

60 

63 

60 

41 

35 

35 

49 

42 

50 

56 

43 

36 

36 

39 

44 

49 

50 

46.6 

THOfiASVILL  E 

90 

85 

82 

82 

73 

64 

68 

75 

79 

66 

76 

78 

79 

75 

78 

67 

75 

72 

76 

83 

85 

83 

80 

78 

78 

76 

84 

87 

85 

78.  1 

MIN 

60 

61 

61 

70 

40 

36 

35 

41 

44 

38 

39 

54 

57 

60 

56 

46 

45 

42 

42 

48 

51 

59 

58 

46 

40 

41 

47 

53 

55 

58 

49.2 

TROr 

MAX 

86 

77 

83 

77 

62 

63 

72 

78 

68 

73 

76 

79 

76 

80 

72 

72 

70 

73 

79 

82 

83 

79 

77 

72 

74 

80 

85 

84 

86 

84 

76.8 

MIN 

66 

60 

55 

56 

44 

39 

40 

57 

43 

41 

48 

58 

56 

66 

55 

49 

46 

44 

46 

51 

56 

59 

57 

50 

43 

46 

53 

51 

58 

56 

51.9 

UHATLEY 

MAX 

86 

66 

85 

76 

75 

74 

70 

83 

73 

72 

77 

81 

83 

84 

75 

72 

82 

77 

83 

84 

82 

81 

85 

82 

83 

89 

67 

85 

85 

85 

80.8 

X                X  X 

MIM 

50 

52 

55 

57 

39 

39 

40 

55 

37 

35 

38 

55 

55 

56 

48 

42 

49 

38 

40 

40 

43 

54 

47 

40 

45 

39 

45 

42 

40 

45 

45.3 

GULF  06 

BAY  MfNETTE 

MAX 

83 

78 

84 

76 

67 

69 

74 

80 

67 

76 

74 

8  1 

79 

78 

71 

75 

73 

77 

81 

83 

80 

82 

80 

75 

78 

84 

85 

85 

83 

84 

79. 1 

MIN 

56 

61 

60 

58 

44 

42 

39 

56 

44 

40 

48 

59 

57 

66 

55 

53 

50 

48 

52 

53 

55 

61 

60 

54 

46 

53 

54 

56 

57 

60 

53.2 

COOEN 

MAX 

62 

83 

80 

79 

68 

70 

70 

68 

68 

69 

75 

78 

82 

70 

80 

61 

76 

81 

81 

60 

80 

60 

61 

81 

80 

82 

83 

82 

84 

82 

77.9 

MIN 

61 

63 

60 

61 

60 

60 

53 

60 

44 

43 

50 

56 

64 

55 

54 

52 

52 

50 

51 

55 

55 

61 

60 

62 

67 

66 

56.7 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

82 

76 

82 

78 

66 

70 

74 

78 

77 

73 

74 

81 

80 

81 

74 

73 

74 

75 

79 

81 

79 

62 

79 

80 

76 

80 

64 

85 

83 

83 

76.0 

MIN 

66 

63 

73 

56 

47 

44 

44 

65 

46 

40 

52 

66 

60 

71 

65 

56 

51 

47 

47 

52 

58 

63 

61 

55 

46 

49 

53 

55 

56 

57 

55.3 

FORT  MORGAN 

MAX 

77 

78 

81 

80 

68 

71 

69 

76 

73 

72 

73 

78 

74 

73 

77 

71 

72 

74 

75 

76 

78 

78 

81 

80 

79 

78 

60 

78 

80 

79 

75.9 

MIN 

69 

65 

70 

66 

63 

56 

54 

67 

54 

56 

56 

70 

67 

68 

62 

60 

59 

57 

59 

62 

66 

68 

63 

53 

56 

61 

69 

63 

67 

66 

62.5 

MOBILE    WSO  AP 

MAX 

77 

76 

81 

75 

65 

69 

74 

80 

67 

71 

72 

77 

77 

78 

68 

74 

72 

74 

77 

80 

77 

78 

80 

77 

75 

80 

SO 

81 

81 

83 

75.9 

MIN 

70 

62 

73 

60 

46 

43 

50 

56 

46 

45 

56 

62 

62 

68 

57 

56 

53 

48 

52 

56 

61 

62 

61 

54 

46 

52 

64 

58 

58 

59 

56.2 

S0BERT5DALE    1  E 

MAX 

83 

82 

76 

82 

75 

69 

72 

74 

80 

70 

75 

75 

61 

79 

82 

64 

72 

76 

78 

82 

82 

61 

82 

82 

80 

61 

63 

84 

85 

84 

78.4 

MIN 

61 

63 

68 

73 

46 

41 

42 

52 

44 

39 

45 

66 

60 

60 

56 

55 

50 

45 

45 

52 

56 

63 

60 

55 

46 

48 

50 

58 

58 

56 

53.7 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ALABAMA 

APBXL  1974 


X 

bJ 

DAT 

OF  nONTH 

a  1  H 1  i  UN 

0- 
UJ 

o 

<IN) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

M 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

It 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

2a 

29 

30 

31 

a 

Ui 

> 
a. 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

2 

MAX 
MIN 

78 
62 

80 
62 

78 
63 

76 
69 

70 
63 

70 
49 

73 
48 

73 
63 

70 
50 

71 
46 

76 
46 

73 
49 

71 
69 

78 
64 

78 
63 

70 
56 

82 
63 

78 
60 

82 
49 

88 
66 

88 
61 

90 
61 

82 
60 

84 

55 

81 
51 

87 
53 

91 
55 

96 
64 

92 
63 

97 
64 

80 
66 

1 
8 

4 

MAX 
MIN 

74 
64 

78 
64 

74 

66 

74 

69 

70 
68 

70 
62 

69 
52 

69 
63 

68 
55 

67 
60 

71 
48 

70 
53 

69 
60 

75 
64 

76 
66 

69 
68 

77 
67 

74 

55 

76 
54 

82 
58 

84 
64 

84 

63 

77 
63 

80 
60 

77 
56 

80 
66 

86 
60 

88 
66 

90 
67 

89 

67 

76 
68 

2 
9 

a 

MAX 
MIN 

68 

66 

72 
62 

71 
63 

70 
66 

68 

60 

66 
63 

65 
52 

66 
53 

64 

55 

64 

62 

66 
47 

66 
50 

65 
66 

70 
62 

72 
66 

67 
60 

71 
69 

69 
57 

71 
65 

76 
67 

76 
63 

77 
63 

74 
64 

74 

61 

72 
68 

76 
57 

78 
62 

81 
66 

83 
66 

83 
68 

71 
68 

2 
9 

ENTERPRISE   3  NU 

4 

MAX 
MIN 

73 
69 

78 
66 

73 
66 

76 
69 

72 
62 

70 
67 

68 

55 

68 
64 

71 
66 

68 

60 

70 
64 

69 

56 

69 
61 

70 
63 

74 

67 

67 
63 

73 
61 

73 
59 

72 
69 

76 
68 

75 
61 

78 
62 

74 
64 

80 
63 

80 
60 

79 
63 

77 
63 

79 
64 

73 
60 

3 
9 

HEADLAND 

4 

MAX 

niN 

80 
68 

82 
66 

75 
67 

78 
68 

76 
68 

68 
63 

70 
64 

76 
64 

73 
65 

67 
63 

74 
61 

75 
56 

74 
61 

74 

66 

79 
68 

71 
59 

73 
68 

77 
58 

80 
57 

82 
69 

83 
62 

86 
66 

79 
66 

83 
66 

82 
61 

83 
61 

85 
62 

87 
66 

86 
66 

87 
68 

78 
60 

1 
6 

PITTSVIEW 

4 

MAX 
MIN 

77 
69 

76 
63 

73 
66 

73 
67 

70 
66 

73 
60 

72 
68 

70 
67 

70 
6S 

71 
57 

70 
66 

69 
58 

70 
62 

71 
66 

76 
67 

69 
64 

76 
62 

75 
59 

72 
67 

76 
68 

76 
60 

73 
69 

72 
69 

79 
62 

78 
60 

76 
59 

78 
69 

80 
62 

80 
65 

81 
65 

73 
61 

9 

0 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


STRT ION 

DOY  OF  MONTH 

5  IK  O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.     <  > 

PIEDMONT  PLXTEnu 

MARTIN  0AM 

EVftP 

.  26 

.  16 

.  13 

.21 

.  17 

.  1  7 

.  25 

.  22 

.  10 

.  1  3 

.  13 

.  10 

-  25 

.  10 

.  35 

.  16 

.  1  7 

.26 

.  16 

.  06 

UINO 

23 

0 

0 

25 

1  7 

10 

9 

16 

22 

7 

12 

6 

13 

8 

12 

7 

13 

1  3 

I 

1  1 

13 

4 

20 

13 

0 

1 

1 

1 

1 

291 

«       «  - 

PRfllH IE 

OEMOPOLJS  LOCK  ftND 

OftM 

EVflP 

.25 

.3^ 

.24 

.21 

.23 

.  30 

.20 

.  16 

.34 

.17 

.23 

.  16 

.  13 

.  13 

.08 

.25 

.24 

.  10 

.25 

.24 

.23 

.08 

.22 

.23 

.32 

.20 

.22 

.21 

.24 

6.4te 

as 

1  18 

66 

200 

86 

79 

24 

117 

153 

74 

33 

90 

85 

7 

29 

13 

9 

15 

12 

0 

20 

72 

35 

5 

36 

15 

10 

4 

7 

13 

1522 

MAX 

95 

64 

87 

83 

74 

71 

76 

75 

77 

74 

77 

75 

62 

74 

80 

70 

81 

77 

81 

84 

86 

81 

72 

87 

77 

79 

85 

85 

82 

83 

76.6 

53 

65 

63 

70 

43 

43 

42 

48 

47 

46 

47 

49 

56 

62 

60 

49 

51 

52 

52 

52 

59 

60 

58 

58 

50 

46 

55 

59 

61 

61 

63.9 

GULF 

08 

FAIHHOPE  2  hE 

EVAP 

.  16 

.08 

.  IS 

.03 

.22 

.22 

.  16 

.  19 

.32 

.  18 

.  1  1 

.  15 

.20 

.04 

.  12 

.22 

.25 

.  18 

.  IS 

.  IS 

.08 

.20 

.26 

.21 

.21 

.21 

.23 

.  19 

.22 

6.  346 

MAX 

91 

S8 

88 

86 

79 

81 

80 

89 

87 

85 

85 

89 

87 

87 

82 

85 

86 

87 

eg 

92 

89 

91 

94 

92 

89 

94 

96 

90 

95 

06 

68.  3 

69 

67 

73 

70 

50 

47 

52 

66 

51 

49 

55 

65 

68 

73 

61 

60 

66 

54 

56 

59 

62 

66 

65 

60 

51 

56 

60 

72 

68 

65 

60.9 
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SinilON  INDEX 


APRIL  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  I 

UJ 

O 

a 
cc 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

"i^ 

UJ 
UJ 

OBSERVfiTION 
TIME  RNO 
TRBLES 

UDOLrvvLix 

a. 

LJ 

Q: 
a. 

a 

UJ 

—  o 

LJ  X 
UJ 

a.  z> 
in  ^ 

ftBBEVILLE    1  NNW 

0008 

0  7 

HENRY 

4 

3  1 

35 

86 

1  5 

465 

7  A 

C 

JOHN    S  RICHBURG 

fiDD I5GN 

0063 

0  3 

WINSTON 

2 

3  4 

1  3 

8  7 

1  1 

796 

u 

PROF.    PALMER  GODSEY 

ALBERTfi 

0  140 

0  7 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

8  7 

26 

1  75 

7  A 

c 

SIDNEY    J.    HARDY.  SR. 

ftLBERTVILLE    2  SE 

0  148 

02 

MARSH AL  L 

12 

34 

1  4 

86 

1  0 

1  1  40 

6P 

6P 

H 

ALA.     COMMUNITY  NETWORK 

ALEXflNDER  CITY 

0  150 

05 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

57 

86 

67 

660 

7  A 

7  A 

H 

HENRY    D.  DENHAM 

AL ICE  V IL  L  E 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

07 

88 

07 

1  40 

7  A 

7  A 

H 

VIRGINIA    H  EZELLE 

ANDALUSIA    1  NW 

0262 

0  7 

COV  INGTON 

6 

3  1 

1  9 

86 

30 

260 

8  A 

8  A 

H 

JAMES    P .    G IL  L  IS 

ANNIST3N    FAA  AP 

0  2  72 

0  4 

CALHOUN 

7 

3  3 

35 

85 

5  1 

699 

MID 

MD 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

ARLEY    3  S 

0338 

0  3 

WINSTON 

2 

3  4 

0  4 

8  7 

1  3 

500 

7  A 

MRS.    DORA    R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

06 

CLAY 

1  1 

3  3 

1  5 

86 

50 

1080 

7  A 

7A 

c 

H 

GEORGE    M.  BURNS 

ASHVILLE    4  W 

0  3  7  7 

0  4 

ST .  CLAIR 

7 

3  3 

5  1 

85 

20 

690 

7  A 

JOHN    T.  SWINOOLL 

ATHENS  2 

0395 

0  1 

L IMESTONE 

1  2 

3  4 

46 

86 

59 

720 

9  A 

9A 

H 

RADIO    STATION  WJMW 

ATMGRE 

0  40  7 

07 

ESCAMB I  A 

8 

3  1 

0  1 

8  7 

30 

294 

9  A 

9  A 

c 

H 

RADIO    STATION  WATM 

AUBURN    AGR0N9f-|Y  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

1  5 

86 

30 

652 

G 

LESLIE    J .  JONES 

AUTAUGAVILLE    3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

5  A 

JAMES    B  NEIGHBORS 

BANKHEAD    LaCK  AND 

DAM 

0605 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7  A 

7  A 

H 

CORPS    OF  ENGINEERS 

BAY  fllNETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

5  3 

8  7 

47 

258 

7P 

7P 

H 

GROVER    W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

06  16 

0  7 

MONROE 

1 

3  1 

44 

8  7 

J  2 

1  78 

7  A 

7  A 

MARY    L  .     BA YL  ES 

BELLE    MINA    2  N 

0655 

0  1 

L  IMES  TONE 

1  2 

3  4 

42 

86 

5  3 

500 

6P 

5P 

M 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0  7  48 

0  3 

FAYETTE 

33 

40 

8  7 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER    3  SSU 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

22 

B  7 

0  1 

540 

5P 

6  A 

H 

PAUL  MOSES 

6ILLINGSLEY    1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

85 

42 

420 

6  A 

JOHN    R.  THOMAS 

BIRMiriGHAM    WSO  AP 

R 

08  3  1 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

3  4 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0  9  5  7 

02 

MARSHAL  L 

2 

3  4 

1  3 

8  5 

1  0 

1070 

7  A 

ROBERT    L .  WHEELES 

BRANTLEY 

1  069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

15 

274 

8  A 

8  A 

H 

R  .     E  .  HENDERSON 

BREWTBN    3  S5E 

1  084 

07 

ESC AMB I  A 

5 

3  1 

04 

87 

03 

86 

6P 

6  A 

H 

MRS.     CLARA    T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1  099 

0  2 

JACKSON 

12 

3  4 

56 

85 

43 

670 

8  A 

8  A 

H 

JOHN    T  HUGHES 

BROOK,  WOOD 

1143 

0  3 

TUSCALOOSA 

2 

3  3 

1  6 

8  7 

1  7 

606 

7  A 

MRS.     WILLIE    M.  STYRON 

BRUNO  IDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

3  1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7  A 

GEORGE    L  HICKS 

CALERA   2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

640 

5P 

5P 

PIERCE    A.  GARRETT 

CAMDEN    3  NW 

13  0  1 

0  7 

WIL  COX 

1 

3  2 

0  2 

8  7 

2  0 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP    HILL    2  NW 

13  2  4 

06 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

5  0 

8  6 

4  1 

580 

5  A 

6  A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

13  7  7 

0  3 

WAL  KER 

2 

3  3 

5  4 

8  7 

3  2 

430 

7  A 

MRS    ANNA    MAE  GARRISON 

CENTRE    6  SW 

15  12 

0  4 

CHEROKEE 

7 

3  4 

0  B 

8  6 

46 

620 

7  A 

7  A 

DON    R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7  A 

7  A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM    3  N 

1655 

07 

WASH  INGTON 

1  3 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY    C.  YOUNG 

CHILDER5BURG  WTR 

PL  ANT 

16  2  0 

0  4 

TALLADEGA 

7 

3  3 

1  7 

8  5 

2  0 

4  1  8 

6P 

6P 

CITY    WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

16  9  0 

0  7 

MONROE 

1 

3  1 

3  2 

8  7 

3  1 

183 

7  A 

TOL  LIE    L  .  HASKEW 

CL  ANTON 

15  9  4 

0  3 

CHILTON 

7 

3  2 

5  1 

8  6 

38 

680 

7  A 

7  A 

MARION    W.    EASTERL ING 

CLAYTON 

17  2  5 

0  7 

BARBOUR 

5 

3  1 

5  3 

8  5 

28 

596 

8A 

8A 

MRS    El IZABETH    M  WESTON 

CODEN 

18  0  3 

0  8 

MOB  I  L  E 

9 

3  0 

2  3 

8  8 

1  3 

1  2 

6P 

6  P 

ROYAL  EAVES 

COFFEE    SPRINGS  2 

NW 

18  0  7 

0  7 

GENEVA 

5 

3  1 

1  1 

8  5 

56 

260 

7  A 

HENRY    F.  KELLEY 

COLBERT    STEAM  PLANT 

18  19 

0  1 

COLBERT 

1  2 

3  4 

44 

8  7 

6  0 

470 

c 

TV A -462 

COLL IN5V  IL  L  E 

18  49 

0  2 

DE  KALB 

7 

3  4 

1  6 

8  6 

6  3 

760 

5  P 

R    0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

3  1 

1  7 

85 

07 

86 

7  A 

INACTIVE  8/'l/56 

CORDOVA 

1940 

03 

WAL  KER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7  A 

MRS    CLARICE    E  GRESHAM 

COTTONTON 

19  7  4 

0  7 

RUSSELL 

4 

32 

09 

8  6 

0  4 

2  1  7 

7  A 

HUGH    S.  KITE 

CUBA 

2  0  7  9 

0  6 

SUMTER 

1  3 

3  2 

26 

8  8 

2  3 

2  16 

7  A 

REUBEN   P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

2  119 

0  6 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

49 

8  6 

46 

750 

7  A 

WILLIAM   L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

212  4 

0  6 

TALLAPOOSA 

1  1 

3  2 

5  0 

85 

46 

730 

c 

RUFUS    P.  PLESS 

DAYTON    I  N 

2  188 

0  6 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

8  7 

38 

230 

7  A 

7  A 

H 

R    N  HEREFORD 

DEL  TA 

2  2  3  6 

06 

CLAY 

1  1 

3  3 

26 

85 

42 

1030 

7  A 

WILLIAM    H  EVANS 

DEMOPOLIS    LOCK.    AND  DAM 

2245 

05 

MARENGO 

1  3 

32 

3  1 

6  7 

6  0 

1  00 

6  A 

6  A 

6  P 

H 

CORPS    OF  ENGINEERS 

DGTHAN 

2  3  7  7 

0  7 

HOUSTON 

6 

3  1 

I  2 

8  5 

300 

c 

M    H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7  A 

7  A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

1  0 

31 

26 

85 

04 

1  95 

7  A 

ARTHUR    C.  BRUNSQN 

EL  ROD 

TUSCALOOSA 

1  3 

3  3 

1  6 

8  7 

48 

252 

7  A 

MRS    HELEN    E  FAIR 

ENTERPR ISE 

2575 

07 

COFFEE 

5 

31 

1  9 

86 

52 

4  1  0 

6P 

6P 

CGH 

MRS    CLYDE    F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE 

REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

3  1 

59 

86 

05 

2  1  6 

8  A 

8  A 

EUFAULA    WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2768 

07 

CONECUH 

5 

31 

26 

85 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM    P  ROBISON 

FAIRHQPE    2  NE 

28  1  3 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

H 

AUBURN    UN  IV    EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

1  2 

3^ 

22 

85 

53 

525 

7A 

7A 

H 

JOHN    M    DUN A WAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

41 

87 

49 

355 

7A 

7A 

H 

GORMAN    J .  BLACK 

FLORENCE 

297  1 

01 

LAUDERDALE 

1  2 

34 

48 

37 

41 

578 

5P 

6P 

H 

HENRY    G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  4 

88 

0  1 

1  0 

7A 

7A 

c 

H 

JOAN    M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

9  3  4 

SA 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3106 

07 

MONROE 

8 

3  1 

25 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL    J  BEARD 

GADSDEN    STEAM    PI  ANT 

3164 

04 

E"^aWAH 

34 

02 

85 

on 

565 

5A 

6A 

H 

uADSDEN    S'^ImH  PLAN' 

GAINESVILLE 

31fi0 

05 

SUMPTEft 

1  3 

3^ 

^9 

88 

09 
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7A 

7A 

H 

M-'CK    C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

32C0 

02 

CUL  L  MAN 

2 

34 

0  1 

85 

46 
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8A 

MRS    CADYS  MCKENZIE 
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02 
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7A 
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6 
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38 

86 

44 
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7A 
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G IL  BERTGWN 
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07 
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53 

88 

20 
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6P 

5P 

H 
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WAL  KER 

2 

33 

39 

87 
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6A 
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351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 
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36 
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6P 

6P 

H 
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351  9 

07 

B  U  T  L  E  R 

31 

50 

85 

38 
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7A 

7A 

C 

H 

J  .     A  .  BLACK 

GULF    SHORES    P  3 

3559 

08 

R  O  1   P)  u  r  N 
D  M  L  L'  W  1  n 

30 

1  7 

87 

41 

8 

7A 

GILBERT    W.  MELCHER 

GUNTERSV IL  L  E 

3573 

02 

1  1  M  K  J  M  M  L  L 

34 

20 

85 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO    STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

M  A  D  ^  U  O  1  1 

34 

22 

86 

1  7 

605 

C 

T  V  ft  —  7  6  5 

HALEYVILLE    3  NE 

3620 

03 

L!  r  N  ^  T  H  N 

2 

34 

1  5 

87 

37 
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5P 

6P 

c 

H 

JIM    WAL  KER 

HAMILTON    3  S 

3645 

03 
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34 

06 

87 

59 
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7A 

7A 

c 

H 

EDDIE    L .  PEARCE 

HANCEVILLE 

3655 

02 
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;: 

2 

34 

03 

86 

46 
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c 

JAMES    E    MC  CRAVY 
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L  u  w  n  L/  C  J 

32 

1  1 

86 

36 
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7  A 

H 

DAISY    0  MITCHELL 

HE ADL  AND 

376  1 
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HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7  A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3776 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY    OF    HEFL IN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

3  1 

57 

86 

19 

594 

7  A 

7A 

H 

Charles  r.  porter 

H IGHTOWER 

3842 

05 

PI  p  n  1  [  D  N  t 

UL  t-DUKnt. 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7A 

arlon  l.  otts 

HODGES 

3899 

0  1 

FRANK.L  IN 

1  T 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY    N,  AVERY 

HUNTSVILLE    WSO  AP 

4064 

0  1 

MA  Pi  r     n  n 

1  2 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

p  t  o  D  K  r 

U  L  rt  K  ^  C 

1  3 

3  1 

3  1 

87 

53 

220 

7fi 

c 

INACTIVE  9/29//! 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

p  o  1  u  m  1 N 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MARY    LOU  WILKERSON 

JASPER  N 

4225 

03 

WML  ^.  C  K 

33 

54 

67 

1  6 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES    ft.  BRITftIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

El  more 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6A 

ALABAMA    POWER  CO. 

K INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

3  I 

1  4 

85 

1  1 

270 

7  A 

FRED    W.  WOOD 

L  AF A  YE  TTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS    MAYMIE  LANORUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

p  Lj  r  1    r  r>  M 
L  H  1  L  1  J  n 

32 

58 

85 

3  1 

420 

6A 

ALABAMA    POWER  CO. 

LEEDS 

46  1  9 

02 

33 

33 

85 

33 

636 

7A 

MRS.     MARY    K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS    M.  SEWELL 

LIVINGSTON    2  SW 

4798 

06 

CI  1  M  T  C  D 

^  u  n  t  t  K 

1  3 

32 

35 

68 

1  2 

160 

7A 

7A 

H 

B.    B.    WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

n  o  D  A  n  1 1  o 

13  H  K  o  u  U  W 

3  1 

48 

86 

33 

470 

8  A 

JOHN    B.  ARD 

MAD  I  SON 

49  76 

0  1 

Md  Pi  r    n  N 

nM  u  1  J  ij  n 

34 

42 

85 

45 

580 

5P 

6P 

H 

Junn     U     3lUnt.K  JW 

MAGEL  L  A 

4996 

02 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7  A 

HLHOHriH     '-'[JWtW  LU. 

MARION    7  NE 

5  112 

05 

32 

42 

87 

1  6 

1  72 

7A 

c 

JACK     R  SNOW 

MARION    JUNCTION  2 

NE 

5  12  1 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

6  1  40 

05 

EL  MORE 

1  1 

32 

40 

86 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

M 

ALABAMA    POWER  CO. 

MATHEWS    3  SW 

5  1  72 

05 

rlljli  1  LaljrlLK  T 

32 

1  4 

86 

0  1 

190 

7A 

MEL  V  IN 

5354 

07 

r*  u  fJ  p  T  Q  IJ 

1  T 

3  1 

56 

88 

27 

350 

7A 

PDfjccT    LJ        t  aMr\ 
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5397 

05 

B  1  1 1    1    n  P  If 

4 

32 

04 

85 

3  1 
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c 
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MIL  STEAD 

5439 

06 

MO  P  ft  N 

n  M  u  u  n 

32 

27 

86 

54 

20  1 

8A 

MINTER    3  NW 

6449 

06 

0 fl L  L  AS 

32 

05 

87 

03 

370 

7  A 

7  A 

c 

H 

MtriKT     J.  THIt^> 

MITCHELL  DAM 

6465 

03 

p  u  r  1  T  n  N 

32 

48 

86 

27 

350 

5A 

HLHDHPIH     HUWC-K  L>15. 

MOBILE    WSO  AP 

6478 

08 

30 

41 

88 

15 

2  1  1 

MID 

MID 

c 

H  J 

MATi        IfCATLJCD      c  c  a  \t  T  r~  c 
nHIL      WtHIHtK  ^tWVlUt. 

MON  TE V AL  L  0 

5637 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

62 

462 

7A 

MriDrPC      D       iCTCD  iD 
nUWlLt     K     Jt-It-K  JW 

MONTGOMERY    WSO  AP 

R 

5550 

05 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

85 

24 

22  1 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MOUL  TON 

6625 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  7 

660 

c 

TVA-38 1 

MOULTON  2 

5635 

0  1 

1    a  1  1  D  C  N  p  c 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

646 

6P 

6P 

H 

JOHN    M,  KELLY 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

5749 

0  1 

cm    R  C  D  T 
U  U  L  t5  t.  K  1 

34 

45 

87 

37 

535 

MID 

MID 

H 

rtU.      HVJHIiUn  Hljt.nL.T 

NEW   MARKET  2 

5867 

0  1 

MO  n  r  c  ra 
HH  U  X  3  U  rl 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

11           IJOVWC"       MP      CADi  C*J 

H.     WHTrft.     nu  rHKLtrl 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

3  1 

20 

86 

36 

2  I  0 

7  A 

PQDl    AMPl  TLjrkMDCflM 

LiHWLHnu  iHunPitjn 

ONEONTA 

6121 

02 

Q  (    n  1  1  fsJ  T 

D  L  u  U  n  1 

33 

57 

85 

29 

870 

7  A 

7  A 

H 

1    DNNTP      O  NDDOr^ 
LUnnllC.     H  .  nijWKli 

OPEL  IKA 

6  129 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

23 

750 

7A 

7  A 

H 

WHUiU     SIHllUfi  wJMu 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

1  4 

200 

8A 

OZARK   6  NNW 

62  1  8 

07 

DALE 

5 

3  1 

3  1 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

LHHKLt,^     M.  LHWKULL 

PAINT    ROCK    2  N 

6226 

□  2 

JACKSON 

1  2 

34 

42 

85 

20 

536 

c 

TVA-69 

PALMERDALE    2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE    T .  POSEY 

PELL    CITY    1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

nUNPiHrl     H.  VHLLjMri 

PERRYVILLE 

5362 

06 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MD^     Px^flVN     M        Pill    1  CD 

PETERMhN 

6370 

07 

nun  K  u  t. 

3  1 

35 

87 

1  6 

195 

c 

nwj.    PiiriiM  LUUin^ 

PHENIX    CITY    2  NNW 

6398 

07 

R  U  S  S  E  L  L 

32 

30 

85 

01 

570 

8A 

8A 

H 

iriHu  1  ivt.  y/i^/j 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

H  1  L  ^.  t.  n  D 

1  3 

33 

13 

88 

1  5 

165 

7A 

PINE  APPLE 

6435 

07 

WILCOX 

3  1 

53 

87 

00 

230 

7A 

MDQ         r\yO     D  DOV 

PINE  LEVEL 

5468 

06 

MONTGOMER  Y 

6 

32 

04 

85 

G4 

606 

7  A 

MDC        PNO     P  DOIII 

P ITTSV lEW 

6501 

07 

R  U  S  S  E  L  L 

32 

1  1 

86 

i  0 

380 

7A 

7  A 

GH 

PL ANTERSV IL L E    2  SSE 

5508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

THOMAS    E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

ft  U  T  A  U  G  A 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6805 

0  1 

FRANKL  Iti 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

--1AD  ISGn 

12 

34 

35 

06 

3f- 

573 

n:z- 

MID 

REDS'oNe  r.SScNAu 

REFORM 

684- 

0  3 

r- 1  c  K  E  z 

13 

3  3 

23 

88 

0  1 

328 

-iAIFORD    C.    MC  C'13;. 

RIVER  FALLS 

C937 

07 

COVINGTON 

5 

3  1 

22 

66 

3  1 

180 

7A 

JIMMY    W.  WAGES 

RIVER    FALLS    2  NE 

6942 

07 

CGV  INGTON 

5 

3  1 

22 

86 

3  1 

190 

c 

ALABAilA    ELECTRIC  COOP 
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08 

BALDWIN 

9 

30 

32 
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40 

1 

7  A 

7  A 

H 

RGCKTCJRD    2  NNW 

7020 

06 

J  GO  S  A 

32 

5  4 

86 

1  4 

67  0 

7  A 

7  A 

H 

CHARLES    W.  MCEWcN 

7025 

05 

RANDOL  PH 

4 

3  3 

09 

85 

1  8 

7  45 

6  A 

6  A 

H 

RUSSELL VILLE  2 

7  13) 

0  1 

FRANKL  IN 

1  2 

34 

3  1 

8  7 

44 
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7  A 

7  A 

H 
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SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULL  MAN 

2 

34 

1  2 

85 

47 
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MID 

H 

ST.    BERNARD  COLLEGE 

^Hnu  ni    oud^ih  hu 
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02 

D  E    K  A  L  B 

1  2 

34 
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86 

68 
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6  P 
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H 

AUBURN  UNIVERSITY 

S  ft  Y  K  E 

7282 

02 
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2 
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43 

86 

68 

30^^ 
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0  3 
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S  E  L  MA 
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06 
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1 
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00 
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35 
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3 

32 
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LEROY  GATES 

TH3RSBY   EXP  STATI3N 
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1 

32 
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85 

42 
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6P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

xumdi   rail    r\  m 
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05 
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32 

32 

85 

64 
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1  2 

34 

54 

85 

44 
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c 
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PIKE 
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3  1 

49 

86 
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5P 
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c 

H 
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03 
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2 
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MID 
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H 
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03 

2 

33 
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87 

36 
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r 

H 
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06 
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6 

32 

08 

86 

43 
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H 
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06 

PERRY 

1 

32 

25 

87 

3  1 

265 

7  A 
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VHLLt-T  HLHU 

8459 

02 

Ut.        H  L  D 

34 

34 

86 

37 
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7  A 
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H 
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VERNON 
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03 

L  AMAR 

1  3 

33 

45 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UMITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  thla  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  lime  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  IQAI'I^'^O* 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures . 

  Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYHBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  thpt  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  lO-PEA 
ll-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  lx>cal  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   c.   28801 .       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  Nat iona I  CI ima t Ic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  6/10/74-900 


■Os.1. 


\  -OJVaterloo 


I  Colbert 
I 

/-  _  t^QBTHERN./''  VALLEi 


Toney 
'  •         New  1 


Athens  2 


\  Florence,  . 

Colbert  Steam  Plant                      \  - ,               .  . 

@            !  \           I  Madls 

'                        Muscle  Shoals  FAA  AP  Belle  Mma  2  N -O  -O 


ChatCBnooKa  WSO  Af  ^ 


o  1 

Bridgeport  . 


RussellviUe  2  I 

-O-  '  I 

Moulton  2  !-<•  Moulton 


■  lo  2  WMW      Fulton  3  W 


-o 

Doub le  Springs 


FalkvlUe  1  Z  /  Guntersville  TVA 

Gmtersvllle  l-O-  s,„j  „,  Subst. 

-O  /         \  ^1     '        I  I  Ol-e"burg 


OTibbec 
Columbus  -Q- 


BrooksviUe  Exp  Sta 
O 


Carbon  Hi„ 

-o  1     O  -O- 

|U1„(<.W2SW     1  ,  j,sper4N 

1  UPPER  PIlAINS  o 

I  I  Cordova 

-o-       ^  A*"^ ' — I 


HunlsviUe  WSO  AP 


I  Redst 


lAtABAMA 


VaUey  Head  o/  I 


Fortp.™y    \    9  0  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


bets  Au  ^  \ 
OCoUifsviUe  I 


A  ='PALACHIAf^J      ^^^y  " 

I  Garden  CityO/  WalnuT  Grove 

 J—..  „  /A-\. 


mounYain 


Elro'dO  'I 
j  ^^uscaloosa  FAA  AP_f~ 

,  Tuscaloosa  Oliver  Dan  j 


@    l«d,(Jj-|    PeUC.ylNNE  | 

\  /  o- 
VALL^iY 

Childersburg  Wtr  P 


Livingston  2  SW 
-O 


,-0-  C.le 


Sylacauga  4  NE 

*"^PIEDMONf  PLATEAU 


-O-  CarroUton 


O  Wadtey    "Q"  | 


-O-i  Rockford  2  NNW 

-O-  Thorsby  Exp  Sta 
rinntfin  Q  MUchell  Dam 


iUingsley"!  Se"  I 


RusseU  2  WNW  I 

lo  Cuba 


 ,  

I  MeU  in 

Siubuta  ' 

8  1        '  -o- 

I  I  Gilbertown 

Shubuta  2  I 


O    j       Chatom  3  N 

-o- 


State  Line  O 


I  Mobile  WSO  AP 


O  Vancleave  I 


I  Bill 
P,rryv„.=  (l"- »; 

O       Planters ville  2  SSE 

O  Suttle  I     .  .  ,  X,  I  rf^"^ 

/  %    Autauga  vilte  3  N  | 

^  1^       \  O  -O  PrattvilleV. 

-o- 


Dadcvllle  2^0-Camp  Hill  2  NW 
Dadevllle  | 

 ;  ;  r^J^  

/  ■■'*  Opelika 

Martin  Dani -<p-  | 

Jordan  DamO  ^ 
We.umpkaQ  ^  ih"  rIo»  UaS 


Columbus  WSO  AP 


Camden  3  NW  -Q- 


S  V  >  '\  Auburn  Agronomy 

PRAIRIE  1  j  ^ 


Highland  Home 


Eul.'jla  W  L  Kef 


^  Peter; 
Claiborne 


 ■  I    Georgianna  p  - 

/COASV^^L  L. 


-o  / 

-o- 

PLAIN 

/ 

o 

( 

Wallace  2  E 

Brundidge  / 

°  / 


\ 


•oiark  6  NW.'  {Abbeville  1  NNW 


-<>  t  ort  Gain. 


-O^  Headland  J 


^  Milton  Exp 

GULF  \  ^ 


Fairhope  2  NE 


I       Pensatola  WSO  AP 

^  @ 


•^"'^  ■"'(-.ulf 


Gulf  Shores  P  O 


o  I 

Slocomb  , 


STATION  LEGEND 

O       Dally  Soil  Temperatures 
0*3      Precipitation    only  ©  Chipley  3  E 

Caryv.Ue  ^ 
tD  Precipitation,  sforoge 

-O-  -<J-    Precipitation    and  Temperature 

-(^     Precipitation,   Temperature  and  Evaporation 

T/pe  of  goge:      Q  Non- recording; 

#   Recording:       3  Botfi  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS   AT  29  '/g'  AND  45  '/g" 


Colquitt  2  E  C'- 


^  DonalfionviUe  1  S 


Woodrufl  Dam 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE.  N.C. 


u  s  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  ClIMATIC  CENTER 
fEDERAl  BUILDING 
ASHEVIILE.N  C  28801 


POSTAGE  *ND  FEES  PAID 
US     DEPARTMENT  OF    C  OMME  PC  E 

COM  210 


FIRST  CLASI 


:AY  1974 


/ 


Volume  80 


Number  5 


/limatological  Data 


LABAMA 


emperature  and  Precipitation  Extremes 

GHEST  TFMPERATURE 

II  BERTDWN  99       DATE  29 

WFST  TEMPERATURE 

ATERLOD  3^       DATE  07 

EATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
EDSTONE  ARSENAL  10.49 

AST  TOTAL  PRECIPITATION 
NTERPRISE  1.10 

EATEST   1   DAY  PRECIPITATION 


AYETTE 


3.70 


DATE 


12 


NATIONAL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


/ 


ENVIRONMENTAL  DATA 
SERVICE 


/ 


ASHEVILLE.  N.C. 


SUPPLEMENinL  Dflin 


MS  Y     19  7  4 


HIND 

(  SPEED  -  tl.P.H.  1 


IS  5 


RELRTIVE  HunioiTr 
fiVERflOES- 
PERCENT 


SIRNOnilO  OF  TiriE 

CEIMTRflL 


00       06       12  18 


NUMBER  OF  DfiYS  MITH 
PRECIPITHTION 


BIRMINGHAM  WS8  flP 

HUNTSVILLE  WSO  ftp 

MOBILE    WSO  ftp 

MONTGOMERY  WSO  ftp 


20 
1  6 
1  7 
20 


0  .  4 

0  .  9 
3  .  7 

1  .  4 


6  .  0 

7  .  7 

8  .  4 
6  .  6 


29 
3  7  - 
25h 
3  1 


N  W 
3  1 
1  4 
S 


69 
89 
8  1 
89 


63 
6  7 
58 
6  2 


66 
70 
63 
68 


6  .  5 

6  .  2 

5  .  4 

6  .  0 


SEE  DEFERENCE  NOTES  FOLIOHINC  STOtlON  INDEX 


-2- 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «l«b«m« 


TEMPERRTURE 

PRECIPITfiTlON 

STATION 

1  1 
«  - 

i  J 

1 

a 

i  s 
1  s 

t 
r 

a 

Si 

H 

o 

H 

o 

NO 

OF 

DAYS 

p 

a 

M  Z 
*  g 

1  1 

s 

t 
s 
a 

SNOM. 

SLEET 

NO. 

OF 

OATS 

nnx. 

niN. 

a 

o 

X 

-  s 

g 

g 

o 

s 

o 
c 

g 

8 
- 

3 

1 

IS 

o  h 

?  ^ 

X          T  X 
MORTHERN    VftLLEY  01 

ftTwrNS  2 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

6.29 

.0 

0 

BEllE  Mlhfi  2  N 

81.1 

59  .  3 

70.2 

89 

30  + 

44 

7 

19 

Q 

Q 

7.21 

1  .  30 

15 

.  0 

0 

1  1 

6 

2 

FflLUVlLLE   1  E 

79.  4 

58.3 

68.9 

90 

20  + 

40 

7 

37 

2 

0 

0 

0 

6.99 

1  .52 

27 

.0 

0 

10 

5 

3 

f LBBENCE 

82. 4 

54.3 

68.4 

92 

19 

38 

7  + 

32 

3 

0 

0 

0 

4.82 

1  .  16 

15 

.0 

0 

10 

4 

1 

Ml'MTSVILLE    USB  flP 

78.5 

59.6 

69.  1 

.5 

89 

20  + 

44 

6 

31 

0 

0 

0 

0 

9.03 

6.  17 

1  .60 

15 

.0 

0 

12 

8 

4 

80.9 

59  .8 

70 .  4 

.9 

90 

20  + 

45 

7  + 

19 

2 

0 

0 

0 

8.92 

5.08 

1  .49 

16 

.0 

0 

12 

7 

4 

M0ULT8N  2 

81  .■fl 

59  .6 

70.5 

92 

19 

43 

7 

17 

3 

Q 

Q 

0 

8.38 

1  .40 

26 

.0 

0 

13 

6 

4 

WSCLE   SHDflLS   FfiB  BP 

79.2 

58.9 

69.  1 

.  7 

90 

19 

45 

6 

28 

1 

0 

0 

0 

6.94 

3.39 

I  .24 

16 

.0 

0 

1 1 

6 

1 

NEW  MfiRKET  2 

81  .5M 

61  .5M 

71  .5M 

90 

20 

1 

0 

0 

0 

7  .64 

1  .33 

26 

.0 

0 

RED  BftT 

REDSTONE  nRSENRL 

80.  7 

57.0 

68.9 

94 

18 

41 

7 

36 

3 

0 

0 

0 

10.49 

1  .  76 

16 

.0 

0 

12 

9 

5 

RUSSELLVILLE  2 

79.3 

66.4 

67.9 

90 

21  + 

41 

7 

41 

2 

Q 

Q 

0 

8.  13 

1  .  36 

23 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

UflTERLOO 

no.l 

66.8 

68.  1 

93 

19 

34 

7 

40 

3 

0 

0 

0 

7  .69 

3  .  79 

1  .45 

15 

.0 

0 

DIVISION 

69.4 

.  Q 

7  .  62 

3.92 

.0 

X        X  :c 
APPALACHIAN 

MOUNTfilNS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

80.2 

58  .9 

69.6 

1  .2 

89 

20  + 

44 

7 

23 

0 

0 

0 

0 

8.67 

4.47 

1  .81 

19 

.  0 

0 

10 

8 

3 

BESSEMER  3  SSW 

83.0 

61.2 

72  .  1 

90 

31  + 

46 

7 

8 

2 

0 

0 

□ 

4.  19 

.  03 

1  .  10 

23 

.  0 

0 

7 

3 

2 

BIRnlNGHAM  uso  np  R 

81.6 

60.5 

71.0 

.6 

89 

31  + 

46 

7 

9 

Q 

Q 

Q 

0 

5.43 

1  .81 

2.07 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

BRIDGEPORT 

GUNTERSVILLE 

82  .  1 

60  .  0 

71  .2 

90 

21  + 

48 

8 

I  1 

2 

0 

0 

0 

6.64 

1  .58 

23 

.0 

0 

9 

5 

2 

ONEONTB 

57.2 

68 . 6 

_      .  3 

92 
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90 

21  + 

40 
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46 

3 

0 

0 

0 
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0 
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88 
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Q 

Q 

Q 
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26 
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56.4 

.5 

88 

20 

36 
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0 

6.93 
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.0 
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6  .  62 
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84. 5M 

M 

M 

90 

21  + 

3 

0 

0 

0 

4.89 

1  .69 

1  .  45 

12 

.0 

0 

5 

4 

3 

BANKHEAD   LOCK    AND  DAM 

92 

20  + 

47 

g 

8 

3 

0 

0 

0 

6.61 

2 . 92 

2.10 

27 

.  0 

0 

8 

3 

2 

CENTREVILLE 

Q 

Q 

0 

.0 

0 

CL  ANTON 

83.7 

59.  1 

71  .4 

.  3 

92 

21 

46 

8 

7 

3 

0 

0 

0 

5.93 

2.25 

2.60 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

78.2 

58.  1 

68.2 

88 

20 

46 

7  + 

31 

0 

0 

0 

0 

6.96 

1  .68 

27 

.0 

0 

8 

6 

3 

FAYETTE 

44 

7 

1 8 

2 

0 

0 

0 

9.13 

5  .  49 

3  .  70 

12 

.  0 

0 

8 

6 

4 

HALEYVILLE    3  NE 

81  .8 

58.8 

70.3 

1  .6 

89 

3 

44 

6 

12 

0 

0 

0 

Q 

8.28 

4.49 

1  .70 

26 

.0 

0 

13 

6 

2 

MAMIL  TON   3  S 

81.1 

54.8 

68.0 

92 

20 

41 

8  + 

37 

3 

0 

0 

0 

7.41 

1  .23 

16 

.0 

0 

9 

7 

2 

JASPER  4  N 

78.9 

55.6 

67.3 

88 

21 

42 

a 

38 

0 

0 

0 

0 

7  .  99 

2.10 
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0 

8 

5 
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84.  7 

62.3 

73.6 

.9 

90 

31 

50 
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4.76 
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.0 
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8 
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49 
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0 
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6.48 
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5 
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87.5 
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7 
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DniLY  PRECIPIinTION 


STflT  ION 


MORTMERM  VALLEY 


ATHENS  3 
BELLE  niNA  2  N 
FALUVILLE  1  E 
rLOQEMCE 
MODGES 

mumtsville  wso  AP 

MftOISOM 

MOULTOM  3 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

NCU  mRKET  2 

RED  BAY 

REOSTOne  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  3 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSErCR  3  SSU 
BIRniNGHAn  USD  AP 
60AZ 

BRIDGEPORT 

COLL INSVJLLE 
FORT  PAYME 
GARDEN  CITT 
GUNTEflSVILLE 
LEEDS 

MtGELLA 
ONEONTA 

PALtCROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SU6STA  fiU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  5  U 


UPPER  PLAINS  C 

AL ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLC  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAr 
BJLLINGSLEY  1  SE 

BROOKUOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
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HALEYVlLLE  3  NE 

HAMIL  TON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  0AM 
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PRATTVILLE 
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CAlERA  2  SW 
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DRILY  PRECIPITnTION 
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.06      .15  .33 


.03  1.20  .10 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONlNO  STRTION  INOE: 
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DAILY  TEMPERflTURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

<X 

N3BTHERH   VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

61 

73 
62 

79 
68 

59 

59 

61 

63 

65 

49 

50 

60 

66 

68 

BELLE   MINft  2  M 

MAX 
MIN 

64 

79 
60 

78 
68 

73 
60 

67 
56 

74 
46 

74 
44 

77 
47 

79 
54 

83 
62 

6 1 
66 

62 

50 

54 

63 

62 

61 

64 

68 

67 

68 

66 

61 

59 

61 

65 

62 

54 

62 

67 

65 

81.1 

59.3 

FftLKVILLE    1  E 

MAX 

67 

73 
59 

79 
63 

76 
60 

72 
57 

67 
43 

75 
40 

72 
44 

77 
66 

8 1 
61 

62 

62 

46 

60 

63 

63 

66 

63 

66 

64 

66 

60 

62 

66 

60 

69 

52 

62 

56 

66 

67 

70.4 

69.3 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

63 

80 
67 

70 
56 

76 
56 

65 
49 

77 
38 

75 
38 

75 
45 

80 
49 

86 
55 

64 

67 

78 
63 

44 

53 

66 

66 

61 

59 

62 

63 

62 

56 

65 

54 

54 

50 

46 

50 

59 

62 

64 

82 . 4 
54.3 

HUNTSVILLE   USO  «P 

MAX 
MIN 

63 

76 
62 

76 
62 

72 
60 

63 
49 

73 
44 

69 
46 

76 
46 

81 
64 

62 

65 

58 

61 

57 

63 

63 

67 

66 

68 

68 

68 

64 

63 

50 

63 

57 

62 

56 

61 

66 

67 

76.5 
59.6 

MADISON 

MAX 
MIN 

62 

80 
63 

78 

62 

72 
60 

65 
66 

45 

46 

47 

55 

61 

66 

61 

49 

56 

63 

62 

66 

65 

67 

67 

60 

67 

62 

60 

61 

66 

62 

64 

62 

66 

69 

60.9 
69.8 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

62 

79 
68 

78 
61 

74 

59 

67 
64 

46 

43 

52 

67 

63 

65 

61 

48 

68 

63 

62 

63 

65 

67 

66 

66 

64 

61 

60 

61 

57 

52 

54 

64 

69 

67 

61  .4 
50.6 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

80 
62 

77 
69 

66 
69 

64 
49 

76 
46 

72 
47 

74 
48 

78 
54 

83 

62 

75 
64 

75 
62 

82 
48 

85 

65 

62 

62 

67 

63 

67 

66 

66 

63 

62 

50 

61 

66 

63 

56 

65 

68 

67 

79.2 
56.9 

NEU  MARKET  2 

MAX 
MIM 

62 

78 
62 

78 
59 

72 
60 

64 
58 

73 

65 

65 

58 

46 

66 

70 

69 

67 

61 

62 

64 

68 

68 

69 

65 

63 

67 

66 

81.5 
61  .5 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

73 
S9 

ei 

62 

79 
61 

73 
62 

66 
47 

76 
45 

74 
41 

77 
45 

80 
61 

87 
62 

77 
64 

77 
53 

80 
42 

83 
47 

73 
61 

86 
62 

88 
66 

94 
63 

91 
65 

91 

65 

86 
67 

78 
63 

83 

55 

87 
58 

84 

60 

63 
56 

77 
52 

83 
62 

65 
61 

B8 
66 

84 

66 

80.7 
57.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIM 

83 
59 

74 
62 

61 

54 

67 

42 

41 

44 

53 

57 

61 

66 

46 

46 

57 

61 

67 

60 

61 

61 

63 

68 

62 

56 

66 

64 

61 

60 

51 

66 

68 

79.3 
66.4 

UATERLOO 

«            I  » 

MAX 
MIN 

56 

80 
63 

80 
50 

66 
68 

51 

38 

34 

46 

50 

60 

61 

57 

48 

54 

60 

61 

66 

60 

62 

62 

64 

66 

58 

56 

55 

53 

44 

49 

62 

63 

66 

80.4 
56.8 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

MAX 
MIN 

59 

62 

54 

56 

64 

46 

44 

49 

57 

61 

63 

62 

51 

58 

62 

60 

65 

62 

66 

64 

68 

66 

62 

61 

63 

54 

52 

53 

67 

65 

62 

60 . 2 
58.9 

BESSEMER   3  SSW 

MAX 
MIN 

01 
57 

84 

66 

84 

66 

59 

60 

48 

45 

48 

60 

63 

66 

66 

48 

66 

64 

64 

65 

66 

65 

66 

69 

71 

66 

60 

61 

60 

66 

55 

63 

70 

70 

83  .0 
61  .2 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

57 

83 
67 

84 
64 

8 1 
61 

76 
56 

76 
48 

46 

79 
48 

69 

64 

73 
67 

51 

49 

56 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

70 

68 

63 

60 

61 

68 

66 

55 

63 

70 

71 

61  .5 
60.5 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIM 

55 

60 

61 

50 

60 

49 

60 

48 

60 

63 

63 

66 

50 

57 

63 

60 

53 

66 

67 

67 

70 

69 

60 

61 

59 

67 

51 

66 

63 

68 

68 

82 . 4 
60.0 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

55 

80 
62 

6 1 
64 

8 1 
59 

77 
58 

74 
45 

74 
43 

73 
42 

7  1 
46 

82 
58 

86 
62 

67 
48 

66 
47 

84 

52 

84 

57 

76 
59 

84 

65 

87 
63 

90 
60 

02 
64 

9 1 
64 

86 
68 

77 
64 

70 
58 

86 
67 

62 
61 

6 1 

52 

75 
62 

62 
56 

90 
66 

90 
66 

80 . 3 
67.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

63 

78 
51 

ei 

67 

80 
66 

74 
64 

71 
41 

76 
40 

73 
40 

77 
47 

82 
51 

87 
69 

76 
60 

76 
43 

83 
47 

86 
69 

70 
66 

86 
69 

88 
69 

90 
61 

00 
60 

90 
62 

87 
61 

84 

60 

80 
64 

87 
69 

83 
66 

60 
51 

77 
49 

82 
40 

86 
56 

81 
61 

53.9 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

80 
56 

78 
64 

80 
59 

73 
57 

72 
65 

72 
45 

70 
43 

75 
41 

79 
56 

83 
62 

82 
65 

72 
63 

80 
47 

82 
55 

81 
62 

82 
61 

65 
51 

87 
64 

88 
65 

88 
65 

86 
68 

75 
66 

79 
64 

83 
58 

81 
61 

76 
56 

73 
51 

79 
61 

84 

63 

86 
66 

66 
67 

79.6 
56.6 

SCOTTSBORO 

MAX 

Min 

VALLEY  HEAD 

»                X  X 

MAX 
MIM 

83 
51 

57 

55 

56 

54 

46 

36 

38 

46 

54 

61 

64 

41 

48 

54 

55 

60 

54 

69 

60 

62 

68 

63 

55 

55 

64 

40 

48 

53 

59 

61 

76.7 
64.0 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
69 

61 

63 

65 

61 

60 

60 

63 

65 

50 

66 

60 

62 

67 

66 

65 

66 

63 

47 

84.6 

BANKHEAD   LOCK    AND  DAM 

MAX 
MIN 

8  1 
54 

66 

62 

61 

58 

50 

60 

47 

56 

59 

60 

64 

49 

63 

58 

60 

63 

65 

66 

67 

65 

69 

64 

59 

69 

61 

55 

56 

54 

62 

67 

83.5 
69.0 

CENTHEVILLE 

MAX 
MIM 

CL ANTON 

MAX 
MIM 

83 
66 

60 

63 

58 

60 

61 

47 

46 

50 

60 

63 

66 

47 

63 

68 

63 

64 

64 

61 

64 

65 

67 

66 

60 

60 

61 

66 

54 

68 

63 

70 

63 .7 
60.  1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

>1 
57 

63 

69 

60 

57 

45 

45 

46 

49 

57 

62 

60 

47 

49 

57 

62 

66 

64 

66 

66 

66 

60 

62 

58 

60 

68 

54 

53 

57 

63 

66 

76 . 2 
58.  1 

TAYtTTE 

MAX 

85 
60 

64 

67 

64 

56 

46 

44 

46 

68 

68 

56 

60 

47 

63 

66 

62 

62 

62 

64 

63 

62 

66 

62 

58 

57 

69 

52 

53 

66 

67 

67 

62 . 2 
58.6 

MALEYVILLE   3  NE 

MAX 
MIN 

80 
61 

78 
62 

89 
62 

86 
69 

74 

66 

75 
44 

73 
45 

76 
52 

81 
66 

86 
62 

84 

62 

76 
59 

82 
46 

84 

63 

79 
61 

84 

61 

84 

66 

86 
65 

88 
66 

88 
63 

86 
63 

82 
64 

78 
60 

66 
67 

84 

61 

78 
58 

78 
61 

60 
52 

84 

62 

86 
66 

84 

67 

61.6 
56.8 

HAMILTON   3  S 

MAX 
MIN 

82 
62 

77 
62 

81 

65 

84 

56 

73 
57 

71 
4S 

76 
41 

79 
41 

78 
44 

82 
53 

87 
60 

71 
59 

77 
43 

85 
43 

86 
49 

68 

60 

86 
63 

86 

60 

90 
60 

02 
63 

91 
63 

87 
64 

76 
62 

62 
57 

87 

57 

85 
58 

63 
50 

79 
50 

62 
51 

85 
68 

67 
64 

61. 1 
54.6 

JASPER  4  N 

MAX 

MIN 

82 

61 

78 
66 

78 
56 

81 

60 

73 
69 

72 
45 

75 
44 

74 
42 

77 
44 

SO 

57 

85 

61 

73 
61 

73 
44 

82 
44 

84 
49 

69 

62 

82 
63 

83 
63 

86 
63 

86 
64 

88 

63 

83 
63 

76 
64 

77 
56 

80 
56 

83 
56 

61 
54 

75 
52 

80 
54 

63 
66 

87 
62 

76.9 
55.6 

PRATTVILLC 

MAX 
MIN 

86 

62 

83 
64 

86 
64 

87 
64 

81 
61 

76 
55 

eo 

52 

83 
50 

87 
61 

es 

63 

83 
66 

84 

55 

83 

50 

S5 
56 

88 
63 

88 
64 

88 
66 

87 
67 

88 
64 

80 

68 

85 
68 

80 
69 

82 
67 

66 
63 

87 
64 

70 
60 

70 

60 

64 

56 

66 
64 

68 

72 

SO 

70 

64.7 
62.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONIND  STATION  INOEI 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

O 
(X 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

:i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

CE 

THOBSBY  EXP  STftTIOM 

MAX 

64 

83 

86 

82 

76 

77 

77 

80 

85 

88 

85 

78 

83 

85 

81 

87 

88 

85 

87 

91 

84 

eo 

80 

67 

87 

75 

80 

84 

87 

86 

63 

63 .  3 

MIN 

S8 

64 

50 

60 

60 

50 

51 

49 

58 

62 

62 

63 

50 

52 

60 

62 

63 

66 

63 

66 

66 

64 

64 

60 

64 

68 

64 

55 

62 

62 

63 

59.  3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

82 

85 

ee 

85 

76 

78 

79 

82 

87 

80 

77 

81 

86 

86 

78 

87 

89 

91 

90 

92 

86 

78 

82 

88 

87 

71 

80 

86 

89 

90 

89 

84.3 

MIN 

56 

67 

66 

63 

56 

50 

50 

48 

64 

63 

70 

57 

51 

55 

66 

68 

71 

67 

68 

ee 

68 

69 

64 

61 

63 

59 

57 

56 

64 

73 

73 

62.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

82 

83 

85 

87 

66 

76 

79 

77 

82 

87 

ee 

76 

79 

86 

86 

72 

87 

82 

90 

91 

91 

85 

77 

81 

87 

80 

71 

81 

84 

68 

89 

83.  1 

MIN 

53 

59 

66 

63 

61 

51 

50 

49 

48 

64 

64 

66 

53 

53 

58 

64 

64 

69 

69 

ee 

67 

68 

66 

61 

61 

64 

56 

57 

57 

65 

71 

60.8 

VERMON 

MAX 

84 

85 

92 

90 

73 

78 

82 

84 

88 

91 

91 

79 

90 

90 

89 

90 

90 

94 

92 

93 

92 

86 

85 

89 

86 

86 

88 

88 

89 

91 

90 

87.5 

MIN 

60 

63 

58 

63 

55 

44 

43 

46 

50 

60 

63 

61 

46 

52 

63 

65 

64 

63 

64 

6< 

66 

69 

63 

68 

59 

60 

52 

64 

62 

69 

68 

58.9 

EASTERN  VALLEY  04 

AflMISTON   Fftft  ftp 

MAX 

85 

86 

85 

83 

79 

76 

74 

82 

84 

88 

76 

77 

85 

88 

81 

90 

90 

90 

91 

89 

86 

80 

83 

87 

82 

63 

77 

87 

89 

89 

91 

83  .6 

MIN 

55 

66 

61 

61 

55 

49 

45 

45 

57 

60 

64 

67 

46 

53 

60 

64 

65 

64 

65 

66 

69 

67 

65 

61 

60 

58 

56 

53 

61 

67 

66 

59.  7 

CALERA  2  SU 

MAX 

83 

82 

87 

86 

79 

74 

77 

80 

85 

90 

85 

87 

86 

85 

81 

84 

88 

90 

91 

91 

84 

83 

84 

88 

86 

80 

79 

83 

86 

88 

90 

84.6 

MIN 

56 

61 

65 

63 

52 

46 

45 

41 

56 

67 

60 

56 

57 

60 

60 

63 

61 

63 

62 

68 

66 

66 

63 

60 

57 

58 

56 

54 

60 

64 

66 

59.2 

CENTRE  5  SW 

MAX 

85 

83 

82 

82 

76 

72 

70 

75 

60 

81 

84 

80 

75 

83 

86 

76 

85 

89 

90 

93 

92 

84 

78 

83 

87 

82 

60 

77 

82 

85 

89 

81.5 

MIN 

55 

6P 

61 

58 

58 

46 

43 

44 

47 

59 

64 

65 

49 

54 

60 

60 

62 

54 

66 

63 

70 

67 

64 

61 

62 

66 

64 

66 

59 

66 

67 

58.8 

CHIL0ER5BURG  UTR  PLANT 

MAX 

85 

84 

87 

86 

79 

76 

75 

82 

86 

88 

89 

78 

84 

86 

86 

67 

90 

91 

93 

89 

87 

63 

82 

88 

88 

83 

78 

82 

87 

90 

89 

85 .  1 

MIN 

54 

64 

68 

59 

60 

48 

45 

43 

57 

61 

63 

66 

46 

52 

60 

64 

63 

59 

71 

63 

66 

67 

65 

60 

60 

58 

57 

63 

60 

68 

69 

59.6 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

MAX 

85 

82 

82 

83 

78 

73 

78 

76 

80 

82 

85 

79 

78 

85 

87 

76 

86 

87 

90 

91 

90 

83 

77 

83 

89 

86 

59 

79 

83 

86 

90 

82  . 2 

MIN 

57 

58 

63 

60 

59 

47 

46 

45 

47 

59 

64 

65 

52 

53 

61 

61 

63 

65 

66 

66 

68 

67 

64 

62 

63 

68 

65 

64 

57 

61 

67 

59.  1 

PELL    CITY    1  NNE 

MAX 

82 

80 

82 

84 

79 

75 

75 

74 

79 

83 

85 

75 

77 

82 

84 

75 

85 

66 

89 

90 

88 

82 

77 

82 

87 

82 

62 

78 

81 

85 

87 

81  .0 

MIN 

51 

53 

63 

58 

58 

48 

44 

41 

41 

57 

58 

61 

46 

46 

49 

61 

63 

62 

63 

62 

62 

66 

64 

68 

68 

69 

54 

51 

51 

57 

65 

55.8 

STLACAUGA  ^  NE 

MAX 

82 

84 

85 

88 

78 

76 

76 

80 

65 

67 

84 

76 

86 

85 

84 

66 

88 

90 

91 

90 

84 

81 

84 

88 

86 

81 

78 

84 

87 

69 

90 

84.4 

MIN 

52 

62 

64 

58 

58 

47 

44 

41 

57 

58 

62 

61 

43 

50 

58 

63 

62 

62 

62 

62 

66 

67 

65 

58 

58 

58 

6b 

52 

56 

66 

66 

57.9 

TALLADEGA 

MAX 

04 

63 

64 

82 

80 

76 

78 

60 

84 

67 

86 

79 

85 

86 

84 

87 

87 

91 

89 

91 

87 

86 

84 

87 

83 

79 

83 

83 

60 

90 

67 

84.3 

MIN 

52 

62 

63 

57 

59 

47 

42 

40 

54 

58 

61 

63 

44 

5  1 

59 

62 

65 

62 

61 

66 

65 

63 

66 

56 

66 

53 

50 

54 

65 

64 

57.2 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

84 

85 

84 

87 

88 

77 

78 

79 

81 

85 

89 

75 

80 

65 

86 

63 

84 

88 

89 

90 

91 

85 

80 

83 

87 

67 

71 

81 

65 

85 

90 

64,0 

MIN 

56 

63 

68 

58 

60 

50 

47 

45 

53 

60 

54 

65 

49 

53 

59 

63 

62 

65 

62 

e-t 

66 

67 

65 

60 

60 

60 

67 

64 

60 

65 

69 

59.6 

ASHLAND 

MftX 

91 

61 

79 

82 

84 

75 

74 

74 

76 

82 

83 

74 

76 

61 

82 

79 

62 

85 

85 

86 

88 

82 

77 

79 

84 

85 

84 

76 

70 

82 

85 

80 . 7 

MIN 

55 

59 

64 

59 

59 

48 

48 

46 

48 

56 

52 

53 

49 

50 

53 

61 

63 

64 

62 

66 

67 

66 

65 

61 

61 

58 

56 

54 

58 

63 

67 

57  .8 

CAMP   HILL    2  NW 

MAX 

83 

84 

84 

85 

87 

78 

77 

79 

81 

85 

87 

75 

78 

85 

85 

86 

84 

88 

88 

89 

90 

84 

80 

62 

88 

86 

82 

80 

83 

85 

88 

63 .  7 

MIN 

49 

61 

63 

56 

67 

50 

45 

41 

50 

59 

62 

63 

44 

50 

58 

60 

61 

63 

61 

64 

66 

66 

66 

56 

57 

58 

56 

51 

58 

66 

62 

57  .4 

HEFL IN 

MAX 

84 

81 

78 

82 

82 

77 

76 

75 

78 

82 

87 

76 

78 

86 

86 

79 

85 

89 

91 

91 

91 

84 

81 

84 

88 

82 

66 

78 

84 

85 

89 

82.5 

MIN 

47 

52 

55 

55 

58 

43 

40 

38 

41 

56 

58 

60 

45 

46 

47 

57 

60 

60 

60 

61 

66 

64 

64 

57 

65 

66 

50 

49 

51 

58 

62 

54.5 

LAFAYETTE 

MAX 

86 

85 

87 

89 

78 

77 

78 

81 

85 

88 

82 

80 

86 

86 

85 

85 

90 

89 

90 

90 

82 

60 

87 

88 

87 

78 

60 

84 

85 

89 

90 

84.  7 

MIN 

56 

63 

67 

56 

58 

54 

46 

48 

58 

60 

63 

65 

48 

54 

59 

60 

62 

65 

63 

65 

67 

65 

67 

59 

60 

61 

57 

55 

62 

70 

69 

60.  1 

MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

OPEL IKA 

MAX 

85 

85 

84 

84 

88 

76 

75 

78 

82 

84 

89 

75 

81 

87 

84 

85 

61 

89 

89 

87 

89 

82 

81 

82 

89 

88 

74 

81 

85 

86 

89 

83.7 

MIN 

54 

60 

64 

56 

57 

56 

53 

45 

47 

49 

61 

64 

46 

47 

52 

59 

61 

64 

64 

61 

66 

66 

66 

60 

60 

61 

58 

54 

55 

61 

68 

57  .9 

ROCKFORD  2  MNU 

MftX 

82 

84 

82 

85 

63 

78 

76 

76 

78 

84 

65 

73 

78 

84 

84 

82 

85 

86 

87 

89 

90 

83 

78 

82 

86 

85 

78 

82 

85 

86 

82.5 

MIN 

53 

62 

64 

67 

57 

50 

48 

45 

51 

60 

62 

65 

46 

51 

57 

61 

61 

62 

60 

56 

65 

65 

63 

59 

60 

57 

55 

53 

58 

64 

67 

58.2 

HOCt  MILLS 

MAX 

90 

84 

85 

91 

85 

91 

91 

84 

80 

86 

91 

88 

71 

84 

85 

80 

91 

MIN 

62 

60 

62 

60 

64 

68 

67 

66 

56 

54 

59 

67 

49 

56 

66 

65 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

85 

86 

85 

89 

88 

80 

79 

60 

65 

89 

69 

74 

82 

86 

87 

87 

89 

89 

91 

89 

69 

90 

62 

84 

88 

88 

84 

84 

87 

91 

92 

85.  1 

MIN 

63 

66 

67 

66 

59 

54 

52 

51 

62 

61 

63 

63 

51 

56 

65 

63 

68 

67 

65 

67 

68 

70 

66 

60 

62 

67 

66 

68 

62 

69 

68 

62  .5 

OEMOPOLIS  LOCK.  AND  DAM 

MAX 

82 

83 

86 

87 

88 

78 

76 

78 

82 

87 

86 

73 

81 

85 

87 

83 

88 

88 

89 

89 

90 

84 

75 

82 

86 

85 

82 

78 

84 

88 

90 

83.8 

MIN 

59 

61 

66 

65 

62 

55 

53 

51 

51 

62 

64 

64 

52 

52 

57 

64 

67 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

60 

60 

62 

68 

59 

57 

64 

70 

61.1 

GAINESVILLE 

MAX 

83 

61 

85 

87 

85 

75 

77 

79 

82 

88 

87 

70 

79 

86 

87 

79 

88 

88 

90 

90 

90 

87 

74 

83 

86 

86 

76 

80 

85 

88 

89 

83.5 

MIN 

59 

63 

65 

65 

61 

52 

51 

51 

55 

64 

63 

64 

53 

55 

58 

64 

69 

67 

66 

67 

66 

69 

66 

62 

64 

64 

69 

68 

60 

66 

70 

61.9 

GREENSeOCO 

MAX 

84 

85 

88 

87 

80 

78 

80 

85 

89 

89 

80 

82 

85 

85 

81 

88 

89 

91 

90 

91 

85 

78 

63 

88 

88 

80 

80 

84 

90 

91 

91 

85.3 

MIN 

61 

64 

67 

61 

60 

51 

48 

53 

65 

63 

65 

60 

51 

57 

63 

64 

68 

65 

65 

67 

66 

67 

61 

60 

61 

61 

56 

58 

64 

72 

72 

61.8 

HAYNEVILLE 

MAX 

83 

83 

82 

85 

85 

79 

76 

79 

61 

84 

86 

73 

83 

83 

65 

84 

87 

88 

89 

88 

89 

84 

79 

80 

87 

89 

77 

81 

85 

88 

89 

63.6 

MIN 

59 

59 

59 

64 

62 

56 

51 

49 

54 

60 

64 

65 

51 

54 

62 

65 

66 

66 

65 

64 

66 

69 

69 

63 

63 

63 

59 

57 

62 

67 

71 

61.4 

LIVINGSTON  2  5W 

MftX 

82 

85 

68 

90 

68 

78 

61 

83 

90 

84 

86 

81 

85 

85 

82 

85 

88 

89 

91 

89 

91 

86 

80 

97 

89 

86 

80 

86 

85 

90 

91 

85.6 

MIN 

59 

63 

64 

65 

60 

51 

48 

49 

55 

63 

62 

63 

49 

54 

50 

64 

68 

65 

63 

66 

66 

6  1 

66 

61 

62 

63 

60 

66 

60 

70 

69 

60  .  7 

MARION    JUNCTION   2  NE 

MftX 

84 

84 

84 

88 

60 

79 

77 

78 

83 

88 

88 

72 

81 

83 

85 

85 

88 

ee 

90 

88 

89 

83 

78 

82 

87 

88 

82 

80 

85 

89 

90 

84.  1 

MIN 

56 

60 

66 

61 

54 

53 

52 

49 

51 

63 

64 

66 

51 

53 

57 

63 

66 

67 

64 

66 

67 

68 

68 

62 

62 

64 

66 

57 

58 

64 

72 

60  .6 

MINTER   3  NW 

MftX 

82 

82 

83 

80 

86 

79 

75 

77 

81 

85 

86 

71 

80 

82 

85 

67 

66 

86 

86 

86 

87 

83 

78 

80 

84 

85 

79 

82.2 

MIN 

59 

62 

66 

66 

63 

55 

53 

54 

53 

60 

66 

66 

54 

54 

58 

60 

66 

68 

65 

66 

67 

67 

70 

64 

63 

64 

67 

61.8 

MOMTGOrCRY  MSO  AP 

MAX 

84 

84 

87 

87 

80 

77 

80 

82 

86 

88 

74 

84 

84 

86 

88 

88 

88 

89 

88 

90 

85 

80 

82 

86 

87 

79 

80 

84 

88 

69 

91 

84.  7 

MIN 

61 

65 

66 

63 

62 

56 

51 

49 

60 

64 

67 

56 

51 

56 

62 

64 

65 

66 

65 

67 

69 

70 

68 

64 

63 

61 

61 

57 

63 

73 

71 

62.4 

SELnn 

MAX 

85 

84 

88 

88 

83 

79 

82 

84 

89 

90 

87 

83 

67 

88 

87 

89 

90 

89 

88 

91 

89 

84 

82 

88 

89 

84 

82 

87 

90 

90 

92 

86.  7 

MIN 

61 

66 

68 

66 

63 

57 

54 

51 

63 

66 

67 

56 

53 

57 

63 

64 

67 

69 

65 

69 

68 

70 

70 

66 

65 

69 

52 

60 

65 

74 

74 

64.  1 

UNION  SPRINGS 

MAX 

85 

85 

85 

85 

90 

75 

72 

79 

85 

87 

91 

75 

83 

86 

89 

90 

90 

88 

90 

92 

90 

86 

82 

B3 

87 

90 

81 

81 

88 

88 

90 

85.4 

MIN 

57 

61 

64 

61 

60 

55 

51 

61 

54 

61 

64 

65 

51 

52 

56 

63 

64 

65 

64 

66 

67 

67 

68 

66 

65 

66 

60 

60 

60 

66 

73 

61.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINQ  STRTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DOY  OF  MONTH 

ti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ae 
a 

COBSTBL    PLDIN  07 

ANDALUSIA   1  NU 

MAX 
MIN 

86 

86 

85 

90 

91 

82 

78 

81 

87 

89 

89 

74 

77 

90 

92 

94 

02 

90 

90 

90 

93 

90 

84 

81 

as 

00 

82 

ei 

89 

91 

92 

ATMOBE 

MAX 
MIN 

62 

62 

62 

63 

62 

59 

51 

82 
S3 

86 
57 

S9 
62 

84 

67 

76 
67 

89 
S3 

90 
56 

85 
65 

88 
71 

89 

72 

90 
67 

69 
65 

88 
62 

90 
68 

88 
71 

80 
69 

83 
64 

89 

65 

90 
69 

81 
61 

81 
59 

87 
64 

89 
70 

89 
71 

63.  S 

BEATRICE    1  E 

MAX 
MIN 

79 
57 

78 
56 

79 
57 

80 
60 

SO 
59 

78 
60 

81 
51 

SO 
45 

7S 

60 

81 
61 

82 
60 

78 
57 

S2 
59 

81 
59 

84 

62 

82 
63 

84 

66 

85 

70 

85 
71 

84 

70 

85 
70 

64 

71 

85 
72 

82 
69 

81 
70 

85 
70 

84 

59 

as 

61 

86 
60 

S7 
69 

87 
72 

62.8 

BRANTLEY 

MAX 

85 
69 

86 
60 

85 
59 

OS 
60 

90 
60 

82 
61 

77 
46 

81 

80 
53 

88 
58 

88 

56 

86 

57 

88 

55 

as 

59 

66 

88 

65 

81 
64 

91 
63 

01 
62 

92 
62 

93 
63 

SS 
6S 

85 
70 

84 

61 

86 
64 

92 
70 

86 
64 

84 

53 

88 

60 

01 
65 

93 
70 

61  .  1 

BREUTQN  3  SSE 

MAX 

87 
57 

88 
63 

93 
64 

92 
65 

89 

62 

81 
69 

85 
45 

89 
47 

92 
53 

90 
59 

80 
64 

89 
66 

92 
46 

91 

51 

91 
61 

92 
69 

92 
69 

91 
64 

90 
64 

92 
62 

90 
63 

88 

67 

82 
70 

91 
60 

93 
60 

90 
65 

82 
58 

88 
54 

93 
61 

95 
68 

93 
68 

60.8 

CAnOEN  3  NU 

MAX 

85 
56 

85 
59 

ae 

59 

86 

62 

82 

55 

78 
50 

81 
46 

85 
45 

89 
54 

89 
58 

80 
58 

84 

60 

88 
46 

88 

51 

89 
59 

90 
60 

90 
62 

90 
60 

92 
59 

90 
61 

88 

60 

82 
63 

82 
62 

87 
55 

89 
57 

85 
63 

82 
52 

86 
52 

91 
59 

92 
65 

92 
67 

57.3 

CHATOM  3  N 

MAX 

85 
63 

86 
64 

88 
65 

90 
67 

88 
54 

80 
56 

80 
52 

85 
52 

88 

60 

88 
61 

80 
65 

86 
64 

88 
64 

88 
55 

88 
66 

91 
70 

80 
69 

89 
67 

89 
64 

89 

65 

88 
61 

83 
68 

80 
65 

87 
62 

88 
63 

86 
70 

80 
59 

86 
59 

90 
62 

92 

70 

91 
70 

62.6 

CLAYTON 

MAX 

82 
61 

83 
62 

82 
65 

84 
64 

83 
60 

82 
56 

70 
54 

76 
57 

80 
59 

82 
65 

85 
63 

80 
53 

82 
53 

83 
59 

82 
62 

85 
65 

80 
64 

83 
65 

as 

65 

91 
69 

87 
67 

82 
68 

79 
70 

82 

65 

84 

65 

86 
66 

86 

60 

77 
60 

82 
65 

85 
70 

87 
72 

62.9 

ENTERPRISE 

MAX 

83 
58 

84 

62 

82 
64 

ee 

66 

89 

62 

76 
61 

80 
53 

SO 
53 

86 
65 

89 
60 

87 
63 

84 

66 

86 
53 

88 
55 

90 
59 

92 
68 

90 
67 

90 
64 

92 
64 

95 
67 

94 

68 

89 
69 

83 
71 

87 
65 

90 
54 

92 
65 

62 
59 

81 
58 

as 

59 

91 

65 

94 

71 

87.2 
62.4 

EUFAULA  UILDL IFE  OEF 

MAX 

85 
65 

85 
61 

84 

67 

86 
56 

81 

59 

75 
57 

73 
45 

79 
45 

82 
52 

86 
58 

78 
66 

87 
62 

80 
45 

84 

58 

84 

58 

89 
63 

86 
61 

89 
63 

89 
62 

91 
66 

90 
68 

85 
6S 

83 
70 

as 

63 

89 
60 

90 
63 

85 
60 

81 
55 

84 

61 

SS 

62 

90 
73 

50.  1 

EVERGREEN 

MAX 

82 
55 

82 
61 

83 
66 

88 
68 

90 
64 

81 
60 

76 
51 

78 
51 

83 
52 

86 
58 

85 
62 

85 
66 

84 

54 

85 
54 

86 
56 

89 

66 

89 

68 

88 
68 

89 
64 

88 
65 

90 
66 

80 
68 

88 
71 

80 
65 

86 
64 

89 
65 

80 
59 

78 
68 

84 

58 

88 
68 

92 
73 

62.  1 

FRISCB  CITY 

MAX 

84 

55 

85 
65 

83 
64 

87 
64 

87 
61 

81 
55 

76 

52 

80 

53 

84 

57 

87 
61 

86 
66 

75 
64 

84 
54 

84 

52 

87 

55 

89 
59 

90 
67 

90 
56 

90 
64 

88 
64 

90 
67 

87 
69 

80 
66 

78 
62 

87 
63 

aa 

68 

SO 
58 

79 
58 

86 
63 

90 
68 

90 
70 

04. 0 

61.6 

GENEVA 

MAX 

GILBERTOUN 

MAX 

83 

60 

84 

62 

86 
66 

85 
64 

84 

60 

77 
57 

78 
50 

82 
50 

85 
59 

84 
61 

77 
63 

85 
64 

85 
50 

85 
53 

89 
67 

89 
68 

88 
68 

88 
65 

88 
62 

89 
64 

86 
64 

80 
68 

81 
66 

86 
60 

87 
69 

82 
70 

78 
61 

93 
61 

99 
62 

04 

70 

93 
73 

as .  5 

62.2 

GREENVILLE 

MAX 

86 

57 

85 
62 

83 
64 

89 
64 

89 
62 

81 
58 

77 
51 

81 
50 

85 
62 

59 

65 

65 

53 

56 

83 
58 

87 
65 

91 

67 

90 
66 

89 
64 

91 
66 

90 
66 

89 
70 

89 
70 

79 
64 

89 
64 

89 
67 

79 
58 

81 
58 

87 
61 

89 
69 

90 
72 

86 . 1 
62.0 

HEADLAND 

MAX 

85 
61 

86 
63 

85 
66 

88 
65 

90 
61 

78 
60 

72 
54 

80 
53 

85 
60 

87 
64 

88 

65 

87 
65 

86 
54 

87 
58 

87 
61 

90 
64 

88 
66 

88 
64 

se 

65 

90 
68 

90 
66 

88 

70 

82 

72 

80 
67 

90 
66 

90 
67 

84 

61 

80 
58 

88 

65 

90 
72 

92 
72 

86 . 4 
63.7 

HIGHLAND  HOrC 

MAX 

85 
56 

84 

62 

84 
64 

89 
65 

87 
60 

80 
57 

76 
52 

80 
52 

82 
56 

85 
59 

89 
63 

72 
64 

83 
54 

87 
57 

87 
57 

88 
64 

89 
65 

89 
66 

89 
64 

90 
65 

90 
65 

87 
67 

81 
69 

80 
61 

87 
63 

89 
65 

79 
58 

81 
59 

85 
60 

89 

62 

90 
72 

84 . 9 

61.4 

OZARK  6  NNU 

MAX 

64 
61 

82 
63 

88 
65 

87 
66 

80 
60 

74 
58 

81 

55 

87 
53 

87 
60 

86 
62 

82 
54 

85 
65 

86 
58 

90 
58 

87 
62 

87 
63 

87 
66 

68 
64 

90 
65 

90 
67 

86 
66 

87 
68 

aa 

70 

89 
66 

91 
68 

89 
67 

as 

59 

90 
65 

92 
72 

94 
71 

86.6 
63.6 

PHENIX  CITY  2  NNU 

MAX 
MIN 

85 
60 

84 

65 

86 
66 

88 
61 

82 
60 

75 
54 

78 
53 

82 
52 

86 
59 

82 
60 

83 
61 

86 
65 

89 
58 

84 
56 

86 
61 

81 
65 

89 
64 

89 
66 

90 
66 

88 
67 

82 
67 

82 
66 

84 
69 

88 
65 

88 
63 

86 
64 

78 
59 

84 
58 

86 
59 

90 
70 

91 
72 

84 . 9 

62.3 

PITTSVIEU 

MAX 
MIN 

85 
50 

84 

53 

83 
62 

89 

56 

87 
56 

75 
57 

73 
45 

80 
43 

82 
54 

85 
53 

89 
57 

78 
63 

84 
45 

85 

55 

83 

60 

88 
60 

82 
60 

89 
61 

89 

60 

90 
60 

89 
64 

83 
67 

82 
69 

84 

61 

89 
58 

90 
58 

81 
61 

80 

53 

85 

53 

87 
58 

90 
69 

84.5 
57.5 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

85 
61 

86 
63 

85 
64 

88 
66 

89 
59 

81 
55 

80 
51 

82 

51 

85 
54 

89 
64 

87 
63 

74 
63 

86 
52 

88 
53 

88 

57 

89 
65 

91 
69 

91 
67 

91 
63 

91 
64 

93 
65 

88 
66 

76 
67 

83 
61 

88 
60 

89 
62 

87 
57 

82 
56 

88 
58 

92 
66 

92 
72 

86.6 
ol .  1 

TRBY 

MAX 

84 

60 

83 
62 

87 
64 

85 
66 

50 

57 

78 
53 

82 
51 

58 

63 

65 

83 

65 

66 
53 

87 
57 

62 

66 

65 

69 
65 

87 
65 

89 
65 

90 
68 

86 
67 

6 1 
69 

83 
69 

87 
64 

89 
65 

66 

80 
59 

81 
58 

88 
65 

90 
71 

91 
71 

84.7 
62.8 

NHATLEY 

<            <  « 

MAX 

84 

66 

89 

89 

89 

87 

87 

88 

89 

87 

86 

88 

89 

88 

88 

86 

90 

89 

90 

89 

90 

81 

83 

87 

89 

87 

80 

87 

93 

92 

91 

87.7 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

85 
65 

83 
67 

88 
64 

88 
69 

84 

62 

78 
59 

83 
55 

85 
57 

89 
62 

84 
65 

77 
67 

86 
67 

90 
59 

85 
60 

88 
67 

89 
73 

as 

71 

89 
69 

69 
66 

89 
68 

85 
68 

81 
72 

80 
68 

88 
68 

89 
69 

82 
69 

80 
61 

85 
61 

aa 

68 

87 
73 

88 

72 

85 . 5 
65.8 

CODEN 

MAX 
MIN 

67 

83 
68 

86 

70 

84 

70 

85 
64 

83 
55 

86 
56 

88 

58 

87 
60 

86 

63 

85 
67 

87 
62 

88 
69 

86 
70 

85 
72 

82 
66 

89 
65 

90 
69 

88 
71 

88 
70 

87 
68 

86 
69 

87 
65 

85 
68 

84 

72 

78 
58 

84 
61 

86 
69 

aa 

76 

89 
78 

88 

77 

85 . 8 
66.9 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 
MIN 

63 

82 
70 

85 
69 

85 
70 

79 
62 

79 
59 

82 

53 

85 
55 

87 
61 

86 
63 

82 
70 

89 
68 

89 
57 

85 
58 

90 
68 

91 
73 

90 
69 

84 
67 

88 
65 

90 
67 

86 
70 

80 
72 

83 
68 

86 
66 

88 
69 

81 
69 

83 
62 

87 
61 

88 

67 

89 

76 

91 

76 

85  .6 
65.9 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

81 

70 

81 

72 

82 
68 

83 
73 

82 
65 

83 
62 

83 
64 

82 
63 

82 
67 

83 
68 

82 
70 

82 
70 

83 

70 

83 
70 

82 
71 

84 
74 

86 
75 

85 
74 

85 

72 

87 
72 

86 
72 

83 
73 

79 
72 

80 
71 

84 
74 

88 
68 

80 
68 

84 

68 

87 
75 

88 

78 

89 
78 

83.5 
70.5 

MOBILE   WSO  AP 

MAX 
MIN 

84 

64 

81 
67 

85 
67 

85 
64 

80 
63 

77 
61 

81 

57 

81 
58 

85 
64 

81 
66 

77 
71 

88 
68 

85 
60 

81 
61 

87 

72 

86 
74 

86 
72 

87 
70 

86 
68 

88 

70 

82 
72 

78 
73 

79 
71 

86 

70 

86 
71 

79 
71 

82 
64 

84 
64 

87 
70 

88 

75 

87 
75 

83.5 
67.5 

ROBERTSDALE    1  E 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
66 

83 
65 

87 
67 

87 
63 

82 
60 

82 
51 

85 
53 

86 
56 

90 
62 

87 
67 

77 
67 

88 

55 

89 
56 

85 
60 

88 
71 

88 
68 

88 

70 

89 
65 

89 

67 

89 
68 

as 

71 

SO 
68 

82 
66 

91 
68 

86 
67 

80 
61 

83 
60 

87 
55 

89 

71 

89 
72 

es.s 

64.2 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

AL ABAMfl 

MAY  197^ 


X 

DOT 

OF  nONTM 

STAT  ION 

ui 
a 

(IH> 

*~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

1 4 

1 5 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 
cc 

ftUBURN   flGRONOnr  FARM 

2 

MfiX 
MIM 

97 
66 

90 
67 

91 
70 

92 
67 

90 
66 

92 
61 

82 
B8 

81 

57 

83 
57 

90 
61 

91 

58 

71 
70 

83 

60 

59 

63 

68 

66 

91 

57 

87 
70 

92 
72 

92 
71 

85 
70 

81 

70 

88 
68 

91 

58 

91 
68 

76 
65 

88 
64 

90 
65 

89 
67 

93 
71 

88 
66 

5 
2 

■4 

MAX 
Mlfi 

91 
69 

86 
70 

87 
73 

87 
70 

86 
69 

86 
67 

78 
62 

80 
61 

78 
60 

65 
57 

88 
70 

73 
73 

81 
51 

90 

91 

89 

80 

86 
69 

82 

72 

87 

75 

87 
73 

82 
72 

79 

72 

81 

7  1 

87 
70 

88 

72 

76 
68 

86 
67 

85 
67 

85 
70 

88 

75 

81 
69 

1 

0 

B 

MAX 
MIN 

83 

58 

80 
70 

81 

72 

81 
71 

86 
69 

81 
68 

7*1 
61 

75 
60 

75 
56 

80 
60 

83 
66 

73 
68 

78 
66 

83 
63 

81 
57 

82 
61 

78 
53 

82 
55 

79 
69 

82 
59 

82 
58 

79 
70 

76 
70 

79 
59 

82 
66 

82 
72 

77 
69 

79 
58 

60 
63 

81 
51 

61 

57 

80 
56 

0 
6 

ENTERPRISE   3  NU 

MAX 
MIN 

80 
68 

78 
68 

77 
70 

79 
69 

81 
69 

80 
69 

75 
66 

80 
61 

83 
51 

80 
67 

81 
70 

70 
69 

81 

55 

81 

66 

81 

59 

83 
73 

81 

70 

86 
72 

85 
73 

65 

75 

85 

72 

77 
73 

83 
73 

86 
71 

86 
72 

77 
71 

82 
70 

85 
69 

79 
73 

88 
75 

81 
69 

5 

9 

HEBDlflND 

MAX 
MIN 

90 
70 

66 
71 

84 

97 
7  1 

92 
72 

79 
69 

73 
65 

83 
61 

85 
65 

89 
69 

89 
70 

88 
7  1 

80 
61 

85 
61 

87 
67 

87 
70 

85 
73 

85 
71 

86 

72 

90 
73 

91 

73 

90 
71 

81 

75 

87 
74 

91 
71 

95 
75 

85 
7  1 

83 

70 

90 
70 

90 
71 

95 
78 

87 
70 

1 
6 

PITTSVIEU 

MAX 
MI" 

83 
64 

80 
66 

80 
69 

81 
66 

81 

66 

76 
65 

76 
63 

83 

62 

80 
53 

81 

55 

86 
69 

79 
75 

85 
56 

85 
51 

83 
65 

83 
59 

79 
70 

88 
67 

87 
72 

89 
71 

82 
73 

81 
71 

80 
70 

63 
73 

89 
71 

89 
70 

78 
7  1 

86 
69 

87 
70 

86 
71 

87 
73 

83 
68 

2 
1 
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EVfiPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

3t 

2  $ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  t 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

<     I  I 

PftAIftZC  06 

OEropOLis  LOCK  nno  orm 

EV«P 

.02 

.  IS 

.13 

.20 

.  16 

.20 

.  16 

.20 

.23 

.  16 

.  17 

.02 

.30 

.29 

.28 

.  18 

.21 

.24 

.  19 

.29 

.23 

.  17 

.20 

.21 

.23 

.  15 

.21 

.25 

.24 

.25 

e.24B 

UINO 

e 

6 

55 

1 1 

13 

27 

4 

14 

5 

1  1 

15 

41 

43 

4 

28 

36 

a 

2 

13 

2 

0 

38 

8 

8 

0 

15 

46 

4 

6 

19 

24 

85*5 

as 

65 

85 

SO 

90 

81 

82 

86 

66 

89 

88 

71 

84 

84 

86 

86 

88 

00 

92 

02 

90 

87 

75 

85 

89 

90 

81 

84 

87 

90 

92 

MIH 

6< 

65 

6S 

60 

65 

59 

58 

59 

60 

66 

68 

61 

59 

63 

67 

67 

68 

73 

72 

71 

71 

71 

55 

68 

68 

70 

62 

62 

67 

70 

73 

66.  S 

GULF  oa 

rniRHOPE  2  NE 

Evnp 

.  le 

.  1< 

.22 

.26 

.10 

19 

.  25 

.22 

.21 

.22 

.00 

.  16 

.32 

.26 

.22 

.20 

.25 

.  16 

.  19 

.  10 

.21 

.06 

.08 

.22 

.30 

.08 

.  16 

.  18 

.21 

.29 

.  19 

6.01 

MAX 

SG 

94 

100 

99 

87 

02 

95 

96 

08 

08 

02 

96 

98 

100 

00 

104 

103 

00 

100 

90 

98 

86 

89 

99 

101 

03 

04 

97 

101 

102 

101 

97.0 

Mlfl 

es 

71 

60 

72 

66 

64 

SO 

64 

60 

70 

74 

69 

64 

65 

74 

76 

75 

73 

69 

73 

72 

72 

72 

71 

65 

76 

65 

68 

73 

76 

78 

70.  I 
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STnTION  INDEX 


MAY  1974 


STRT  T  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

n  I  <^  TR I  r  T 

UJ 

z 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

h~ 

cr 
> 

UJ 

OBSERVfiTION 
TIME  fiND 
TABLES 

nRSFR VFR 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE    1  NNW 

0006 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

466 

7A 

C 

JOHN   S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

C 

PROF.    PALMER  GOOSEY 

AL  BERTA 

0  1  40 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7A 

C 

SIDNEY   J.    HARDY.  SR. 

ALBERTVILLE   2  SE 

0  1  48 

02 

MARSHAL  L 

12 

34 

1  4 

86 

10 

1  140 

6P 

6P 

H 

ALA.    COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

57 

86 

67 

66  0 

7  A 

7A 

H 

HtrlKT     U.  UtnHHPi 

AL ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

3  3 

0  7 

88 

0  7 

140 

7  A 

7  A 

H 

VIRGINIA   H  EZELLE 

ANDALUSIA    1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

OA 

8A 

H 

JAMES   P.  GILLIS 

ANNISTQN    FAA  AP 

0272 

04 

CAL  HOUN 

7 

33 

36 

86 

6  1 

699 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

ARLEY    3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.    DORA   R.  DAVIS 

ASHL  AND 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

16 

86 

60 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

GEORGE    M.  BURNS 

ASHVILLE    4  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

6  1 

86 

20 

590 

7A 

JOHN    T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO    STATION  WJMW 

ATMOHE 

0407 

07 

ESCAM6 lA 

6 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

c 

H 

RADIO    STATION  WATM 

AUBURN    AGR0N3MY  FARM 

0430 

06 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE    J.  JONES 

AUTAUGAVILLE    3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES   B  NEIGHBORS 

BANKHEAD    LOCK    AND  DAM 

0605 

03 

TUSCAL  OOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7  A 

7  A 

H 

CORPS    OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

63 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER   W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

1  78 

7A 

7A 

MARY    L  .     BA YL  ES 

BELLE   MINA   2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

63 

600 

5P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER   3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

0  1 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY    1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN    R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO   AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

46 

620 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

60A2 

0957 

02 

MARSHAL  L 

2 

34 

1  3 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT   L .  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

27  4 

eA 

8A 

H 

R.    E.  HENDERSON 

BREWTON    3  SSe 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6  A 

H 

MRS.    CLARA    T.  PFAVY 

BR IDGEPOHT 

1  099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN    T  HUGHES 

BROOKUOOD 

1  1  43 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7A 

MRS.    WILLIE    M.  5TYR0N 

BRUND IDGE 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

43 

85 

49 

5  10 

7A 

GEORGE    L  HICKS 

CALERA   2  SU 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

06 

86 

46 

640 

5P 

6P 

H 

PIERCE   A.  GARRETT 

CAMDEN    3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

226 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP    HILL    2  NU 

1324 

06 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

60 

86 

41 

680 

eA 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS    ANNA    MAE  GARRISON 

CENTRE   6  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

86 

46 

620 

7A 

7A 

H 

DON    R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

B  IBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7A 

H 

HUE  Y  COL  BURN 

CHATOM    3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

3  1 

30 

88 

1  6 

286 

6P 

6P 

H 

GRADY   C.  YOUNG 

CHILDERSBURG    UTR  PLANT 

1620 

04 

TAL  L  ADEGA 

7 

33 

1  7 

36 

20 

418 

5P 

6P 

H 

CITY    WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOL  LIE    L  .  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CH IL  TON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

680 

7A 

7A 

H 

MARION   W.  EA5TERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

6 

31 

53 

86 

28 

696 

8A 

8A 

H 

MPS   ELIZABETH   M  WESTON 

CODEN 

1  803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

12 

5P 

6P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS   2  NU 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

86 

66 

250 

7A 

HENRY    F.  KELLEY 

COLBERT    STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLL INSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

16 

86 

63 

750 

6P 

R   0  HEARD 

COL  UMB I A 

1865 

07 

HOUiiTun 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7  A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1  940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7  A 

MRS    CLARICE    E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

86 

04 

217 

7A 

HUGH    S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

86 

23 

215 

7A 

REUBEN    P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

06 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

86 

46 

760 

7A 

WILL lAM    L .  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2  124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

86 

46 

730 

c 

RUFUS    P.  PLESS 

DAYTON    I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R   N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

86 

42 

1030 

7A 

WILL lAM    H  EVANS 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

31 

87 

60 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

DQTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

6 

31 

1  2 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

2386 

03 

1  1  r  ^J  c  T  n  lu 
W 1 N  D  TON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2677 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR    C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

16 

87 

48 

262 

7  A 

MRS    HELEN    E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

6 

31 

19 

85 

62 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS    CLYDE    F  JACKSON 

EUFAULA    WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

69 

86 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA    WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2768 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7  A 

7A 

H 

SAM   P  ROBISON 

FAIRHOPE    2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

6P 

6P 

sr 

H 

AUBURN    UNIV    EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN    M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN    J.  BLACK 

FLORENCE 

297  1 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

6P 

H 

HENRY   G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

c 

H 

JOAN    M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

86 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL    J  BEARD 

GADSDEN    STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

666 

6A 

6A 

H 

GADSDEN    STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7  A 

7A 

H 

MACK   C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

1 

3200 

02 

CULL  MAN 

2 

34 

01 

86 

46 

600 

8A 

MRS    GLADYS  MCKENZIE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  S7BTI0N  INDEX 
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STflTICN  INDEX 


MAY 


STRTION 

z 

X 

o 
z 

DIVISION 

DISTRICT 

O 
z 

(T 
IX. 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

GENEVA 

3265 

07 

GENEVA 

6 

3  1 

02 

86 

51 

1  10 

GEORG IfiMNS 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

85 

44 

285 

GILDERTQWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

123 

GORGflS 

3430 

03 

WAL  KER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

GREENSBORO 

35  1  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

GREENVILLE 

35  19 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

GULF    SHORES   P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  7 

37 

41 

8 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSH AL  L 

1  2 

34 

20 

86 

19 

578 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHAL  L 

1  2 

34 

22 

86 

17 

605 

HftLEYVILLE    3  NE 

3620 

03 

W I NS  T8N 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

HAMILTON    3  S 

36  45 

03 

MAR  ION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

518 

HONCEvILLE 

3655 

02 

CUL  L  MAN 

2 

34 

03 

86 

45 

630 

HAYNEVILLE 

3748 

U6 

L  OWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

HEPIDLPIND 

376  1 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

5  7 

85 

19 

694 

HIGHTOWER 

3842 

06 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

36 

24 

1176 

HODGES 

3899 

0  1 

FRANKL IN 

1  3 

34 

20 

37 

66 

840 

HUNTSVILLE    WSO  AP 

4054 

01 

MAD ISON 

1  2 

34 

42 

85 

36 

6Q0 

JACKSON 

4193 

07 

CL  ARKE 

1  3 

3  1 

3  1 

87 

63 

220 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

35 

47 

690 

JASPER   4  N 

4226 

03 

P'AL  KER 

2 

33 

64 

87 

16 

525 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

EL  MORE 

7 

32 

37 

85 

15 

290 

K,  INSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

36 

1  1 

270 

L  AF A  YE  TTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

LEEDS 

46  1  9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

635 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

45 

589 

LIVINGSTON   2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

36 

88 

12 

160 

LOU ISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

49 

85 

33 

470 

MADISON 

4976 

0  J 

MAD ISON 

1  2 

34 

42 

86 

45 

580 

MAGEL  L  A 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

MARION    7  NE 

5  112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

1  72 

MARION    JUNCTION  2 

NE 

6121 

06 

DAL  L  AS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

MARTIN  DAM 

5  1  40 

06 

EL  MORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

3  40 

MATHEWS    3  SIJ 

5  I  72 

05 

MONTGOMERY 

1  I 

32 

1  4 

66 

01 

190 

MEL  VIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

I  3 

31 

55 

88 

27 

350 

MIDWAY 

5397 

06 

BUL  L  OCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

MILSTEAD 

6439 

Go 

MACON 

1  1 

32 

27 

86 

64 

201 

MINTER    3  NW 

5449 

06 

DAL  LAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

85 

27 

360 

MOBILE    WSO  AP 

5478 

08 

MOB IL  E 

9 

30 

41 

88 

1  5 

21  1 

MONTEVALLQ 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

36 

62 

462 

MONTGOMERY    WSO  AP 

R 

5550 

05 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

66 

24 

22  1 

MOUL  TON 

5625 

0  1 

L  AWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  7 

550 

MOULTON  2 

5635 

01 

L  AWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

18 

646 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

6749 

01 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

636 

NEW    MARKET  2 

5867 

01 

MAD  ISON 

1  2 

34 

66 

85 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

86 

35 

210 

ONEONTA 

6  J  2  1 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

85 

29 

870 

OPEL IKA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

760 

ORRVILLE 

516  1 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

1  4 

200 

OZARK    6  NNW 

6218 

07 

DAL  E 

6 

3  1 

31 

86 

41 

470 

PAINT    ROCK    2  N 

5226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

85 

20 

63D 

PALMERDALE   2  W 

5246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

85 

41 

798 

PELL    CITY    1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

600 

PETERMAN 

6  3  70 

07 

MONROE 

1 

31 

36 

87 

15 

196 

PHENIX    CITY    2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

32 

30 

85 

01 

570 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

38 

16 

165 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WIL  COX 

1 

3  1 

63 

3  7 

00 

230 

PINE  LEVEL 

5468 

05 

MONTGOMERY 

5 

32 

04 

85 

04 

506 

PITTS  VIEW 

6601 

C7 

RUSSEL  L 

4 

32 

1  1 

86 

10 

380 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PKATTVILLE 

5540 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

85 

28 

295 

RED  BAY 

5805 

01 

FRANKL  IN 

1  2 

34 

26 

88 

08 

690 

1  REDSTONE  ARSENAL 

6833 

0  i 

MAD ISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

1  RIVFR  FALLS 

6937 

07 

COV INGT3N 

5 

3  1 

22 

86 

31 

130 

j  RIVER   FALLS   2  NE 

5942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

3  1 

19C 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

Q- 

(_t 
UJ 

q: 

Q. 

a. 
a 

—  o 
(_)  ' 

UJ  ,  , 

a.  z 

7A 

7A 

H 

J   R  BELL 

7A 

T .    E .  MASON 

6P 

6P 

H 

ALTONG.LANO 

6A 

ALABAMA    POWER  CO. 

6P 

6P 

H 

MRS   WIlLIE   J.  ARRINGT8N 

7A 

7A 

C 

H 

J .    A .  BLACK 

7A 

GILBERT   W.  MELCHER 

4P 

4P 

H 

RADIO    STATION  WGSV 

c 

TVA-755 

6P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

7A 

7  A 

c 

H 

EDDIE    L.  PEARCE 

c 

JAMES    E    MC  CRAVY 

7A 

7A 

H 

DAISY    D  MITCHELL 

7  A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

8A 

8A 

H 

CITY    OF    HEFL IN 

7A 

7A 

H 

CHARLES   R.  POSTER 

7A 

ARL  ON    L  .  OTTS 

7A 

MARY    N .  AVERY 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

7  A 

c 

INACTIVE  9/'29/71 

7A 

C 

MARY    LOU  WILKERSON 

7A 

7A 

H 

JAMES    A .  BRITAIN 

6A 

ALABAMA    POWER  CO. 

7A 

FRED   W.  WOOD 

5P 

5P 

H 

MISS    MAYMIt  LANORUM 

6A 

ALABAMA    POWE"  CO. 

7  A 

MRS .     MARY    K .  LEE 

7A 

RUFU5   M.  SEWELl 

7rt 

7  A 

H 

B.    B.    WILLIAMSON.  JR. 

8  A 

JOHN    B.  ARO 

6P 

6P 

H 

JOHN    0    STONEk)  JR 

7A 

ALABAMA    POWER  CO. 

7A 

c 

JACK    R  SNOW 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

5P 

6D 

5P 

H 

ALABAMA    POWER  CO. 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

7A 

ERNEST    H .     L  AND 

c 

ALFRED    S .  ADAMS 

8  A 

JAMES    M.  WALKER 

7  ft 

7  A 

Q 

H 

HENRY    J .  YATES 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

7  A 

MURICE   P    JETER  JR 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

c 

TVA-3ei 

5P 

5P 

H 

JOHN    M.  KELLY 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

6P 

6P 

H 

H.     WAYNE    MC  FARLEN 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

7  A 

7  A 

H 

L  ONN  IE    R .     NQRR IS 

7  A 

7A 

N 

RADIO    STATION  WJHO 

3A 

E  DWARD    6 .  WARREN 

5P 

5P 

H 

CHARLES    H .  CARROLL 

c 

TVA-69 

7A 

GEORGE    T.  POSEY 

7  A 

7  A 

H 

NORMAN    A.  VAUGHN 

5A 

MRS  evflyn  m.  fuller 

c 

MRS  .    MINTA    EDO  INS 

6P 

6P 

H 

PHENIX    CITY    WATER  WORKS 

7A 

MRS   GRACE  3NEAL 

7A 

MRS .    EVA    R .  RAY 

7A 

MRS .     ENA    C .  PAUL 

7  A 

7A 

GH 

SAM    P.  RUSSELL 

7  A 

THOMAS    E.  FISCHER 

5P 

5P 

H 

JOE  C3STELL0 

6P 

5P 

H 

WHMG  RADIO 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

7  A 

RAIF3R0    C.     MC  COOL 

7A 

JIMMY    W.  WAGES 

c 

ALABAIIA    ELECTRIC  COOP 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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c  T  n  T  T  r<  M 
O  1  H  1  i  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DIS  1  RICT 

LU 

o 

CE 

z 

cr 
a 

LHTITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

^' 

a 
» 

UJ 
LU 

OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TRBLES 

UDOtK Vt K 

a. 
it? 

a. 

LJ 
K 

a. 

EVHP. 

SPECIAL 

I'lEE  NOTES  1 

r<UDt.Kfi>UHUt.      1  C. 

5988 

0  6 

D  H  L  U  W  i  n 

3  0 

3  2 

6  7 

^0 

155 

H 

7  02  0 

05 

32 

5  4 

8  6 

1  ^ 

6  7  0 

7  0  2  6 

0  5 

D  G  N  Pi  r*  1  o  u 

3  3 

0  9 

8  5 

1  6 

7  45 

5  A 

RUSSELL  VILLE.  2 

7  131 

0  1 

FRANKL IN 

12 

3  4 

3  1 

8  7 

880 

H 

RADIO    STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULL  MAN 

2 

34 

12 

86 

^7 

802 

H 

ST.    BERNARD  COLLEGE 

DHnU     ni     oUD3iH  Hu 

7207 

02 

Pi  P     H  ai  ft 

34 

17 

85 

58 

1  I  95 

6. 

H 

S  ft  Y  R  E 

7282 

0  2 

iPPPPDCLflN 

3  3 

43 

86 

5  8 

3  0  4 

70 

7304 

0  2 

J  n  U  ^  J  U  M 

3  4 

4  1 

8  6 

0  3 

7366 

06 

D  A L  L  AS 

32 

25 

8  7 

0  0 

14  7 

5P 

7  A 

H 

OnAPDT       1         r  U  Q  N  Pi)  PD 

^  L  ij  u  u  no 

7  5  7  6 

0  7 

Cat  NEVA 

3  1 

0  7 

8  5 

3  6 

248 

7A 

SUTTL  E 

7953 

06 

PERRY 

32 

32 

8  7 

I  1 

1         P         *^IITTlP.  ID 

7999 

0  4 

T  a  1  r     n  P  r;  o 

1  HLL  HUtoM 

3  3 

1  2 

86 

1  2 

SD 

H 

T  Q  1  1  a  r\  c  r"  ^ 

8  0  2  4 

0  4 

T  ^  1    1        Pi  P  P"  Q 

3  3 

2  7 

86 

0  6 

565 

AD 

r         Pi  LJPGWPD 
U  •  WC.MVC.K 

THQMASVILLE 

8  17  8 

0  7 

CLARK 

1  3 

3  1 

55 

8  7 

4  4 

405 

7Q 

7Q 

C 

LEROY  GATES 

THORSBY   EXP  STATION 

8209 

03 

CH IL  TON 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

5  P 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

8216 

05 

EL  MORE 

32 

32 

86 

54 

Ctl    AAC^HA  OTLJPD 

8259 

0  1 

M  o  n  T '~  nn 

1  \rf  U  X  ^  w  11 

^  2 

3  4 

5  4 

8  6 

44 

7  5  0 

c 

T  V  A  —  5  0  6 

TRG  Y^ 

8  3  2  3 

0  7 

3  1 

49 

8  5 

5  9 

c 

H 

TUOMO^       1         DTI    1  f^DPi 

8  38  0 

0  3 

2 

3  3 

1  4 

8  7 

17  0 

J  D 

MID 

H 

PPPl         OVrOTTUN  QI^PNTY 

8385 

03 

33 

1  3 

67 

35 

7  A 

7  A 

c 

N 

8438 

06 

D  LI  L  U  O  U  ^. 

32 

08 

QS 

43 

45'" 

8  A 

H 

P!!              W  MPTN^lPD 

1 1 N  r  n    T  n  1 1 N 

8446 

06 

32 

26 

87 

3  1 

2  b  5 

VHLLCT  HtHLJ 

8469 

02 

D  E    N  A  L  D 

34 

34 

85 

37 

7  A 

7  A 

H 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

1  3 

33 

45 

88 

07 

190 

5P 

7  A 

c 

H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

WftDLEY 

8505 

05 

RANDOLPH 

1  1 

33 

08 

85 

34 

640 

7  A 

ALABAMA    POWER  CO. 

ijo  I  1  c  r  P    o  p 

8537 

07 

t  J  L-  M  (  F  D  1  M 

3  1 

1  3 

87 

12 

7  A 

8648 

04 

34 

04 

86 

19 

urn 

7  A 

WHWKAUK     ^  W 

8570 

02 

33 

49 

86 

57 

640 

7A 

c 

WARRIOR    LOCK    AND  DAM 

8573 

05 

GREENE 

2 

32 

47 

fl7 

50 

1  10 

6  A 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

HATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD    D.  HIGGINS 

WEST  aLQCTC'N 

8809 

03 

BIBB 

3 

33 

07 

87 

07 

500 

7  A 

MRS    ELIZA    J.  BEARDEN 

WETUMPK.A 

3859 

05 

EL  MORE 

7 

32 

33 

86 

13 

190 

7  A 

MARION    M.  SANFORO 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

39 

87 

43 

1  70 

5P 

7  A 

H 

MRS    VALMA    G  COLEMAN 

WINTIELD    2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

55 

87 

50 

458 

7  A 

ROBERT   A.    MOORE.  JR. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  renardinj;  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi-iting  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
DAILY  bUiL  ifcMPi^ttHiurvi:.^   Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAIIABA     4-aiATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  arc  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STOR.M  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20C  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

DlriTtor,  National  Climatic  Center 
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AERONAUnCAL  CHARTS  are  available  for  purchase 

from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey)  and  its 
more  than  1400  authorized  Sales  Agents  throughout  the  United  States. 

Write  tO:  Distribution  Division,  C-44  National  Ocean 
Survey  (NOAA)  Riverdale,  Maryland  20840 
To  request  (free  of  charge)  the  Catalog  of  Aeronautical  Charts,  including  Air  Force  aeronautical  publications 
that  are  distributed  by  NOS.  Also  available,  on  request  and  without  charge,  are  a  folder-order  form  describing 
aeronautical  instrument  navigation  charts  and  a  booklet  listing  commercial  sales  agents  for  these  charts. 
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.0 

0 

7 

3 

0 

ROCKFOBD  2  NNM 

71 

5M 

9 1 

2 1 

60 

J  7 

0 

0 

0 

0 

2 

52 

.  79 

J4 

.0 

0 

2 

Q 

HOCK  MILLS 

86 

.9 

59 

.  7 

73 

3 

-  3.5 

96 

21 

60 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

67 

-      .  13 

1  .03 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

72 

7 

-  4.  1 

3 

35 

-  .81 

.0 

set  «EfE«t«Ct  NO'ES  FIlLLOMlllO  S'O'lO*  INOCI 


-3- 


MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  RND  DIVISIONAL  DATA 

JUNE  1974 


STRTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

o 
c 

a 

— 

a 
c 

a  X 
«  c 

a 
a 

£ 

a 

3  B 

•-  z 

1  g 
a  1 

X 

X 

O 

a 

o 

DEORtE  DOT, 

NO 

.  OF  DBYS 

o 

^  X 

a  X 

W  X 

O  u. 

<x 

5 

§ 

SNOU.  SLEET 

NO. 

OF 

DRTS 

niN. 

_, 
o 

"a.  X 
o  o 

a  X 

1 

p 

- 

1 

« 

X 

o 

o 

^ 

si 

*  o 

%  I 

*^  w 

S  o 

s,  i 

XXX 

PRftlRIE  06 

0«YTOM   I  M 

B7 

0 

62.7 

74.9 

95 

22 

62 

25 

0 

0 

0 

0 

5 

17 

1  .53 

1  .90 

6 

.  0 

0 

7 

3 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  fiND  Ofln 

84 

4 

62.0 

73.2 

93 

22 

51 

29 

4 

0 

0 

0 

4.66 

2.30 

6  + 

.  0 

0 

7 

4 

3 

GfilNESVILLE 

94 

5 

63 . 7 

74 .  1 

94 

22 

64 

25 

0 

0 

0 

0 

4 

68 

1  .  47 

1.94 

6 

.  0 

0 

6 

4 

1 

GREEMSeORB 

86 

3 

62.  1 

74.2 

-  5.0 

95 

21 

63 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

5 

38 

1  .83 

1  .41 

6 

.0 

0 

8 

6 

1 

MA YME  V IL  L  E 

66 

0 

63 .  1 

74.6 

93 

22 

66 

27 

0 

5 

0 

0 

0 

4 

14 

.  72 

.  94 

6 

.  0 

0 

6 

5 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

87 

6M 

59 . 8 

73  .  7M 

95 

23+ 

49 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

7 

02 

3  . 63 

3.64 

6 

.0 

0 

6 

5 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

84 

9 

62.8 

73.9 

92 

23  + 

63 

25 

5 

0 

0 

0 

92 

3.71 

2.06 

6 

g 

4 

4 

MINTER  3  NU 

83 

7M 

63  .  4M 

73.  6M 

90 

23+ 

56 

27  + 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

02 

2.48 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

MONTGOrtRY  WSO  «P  R 

86 

1 

66 .  1 

75 . 6 

—  3.3 

93 

2 1 

59 

27  + 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

67 

6 

.0 

0 

0 

0 

SELMft 

86 

9 

64.8 

75.9 

-  4.0 

93 

22  + 

55 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

44 

1  .42 

1  .38 

6 

.0 

0 

g 

4 

3 

UNION  SPRINGS 

86 

6 

63.6 

75.  1 

-  3.4 

93 

23+ 

58 

28+ 

0 

7 

0 

0 

0 

6 

86 

1  .70 

2.26 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

74.4 

-  4.6 

6 

47 

1  .69 

,0 

XXX 

ANOALUSln   1  NU 

88 

8 

59.5 

74.2 

-  5.3 

95 

23 

51 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

29 

-  .29 

1  .25 

14 

.  0 

0 

10 

6 

1 

ATMOHE 

88 

2 

66.0 

77.  1 

93 

23  + 

67 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

36 

1  .60 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

BEATRICE   1  E 

84 

5 

67 .  1 

75  .  8 

93 

1 

52 

28 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

49 

1.41 

1  . 25 

2 

.0 

0 

7 

7 

2 

BRANTLEY 

88 

6M 

61  .4M 

75.  OM 

95 

22 

63 

29+ 

0 

0 

0 

0 

6 

38 

.93 

2.66 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

91 

6 

61  .3 

76.6 

-2.1 

98 

22+ 

49 

29 

0 

2 1 

0 

0 

0 

3 

56 

-   1  .  94 

1  .64 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

CAfCEN    3  HU 

87 

6 

57.6 

72.6 

96 

20 

49 

29  + 

0 

9 

0 

0 

0 

3 

70 

1  .32 

6 

.  0 

0 

7 

2 

2 

CHATOM   3  N 

87 

3 

63.0 

75.2 

97 

16 

46 

26 

2 

9 

0 

0 

0 

3 

09 

1  .  44 

2 

.0 

0 

7 

1 

1 

CLAYTON 

83 

5 

64.  3 

73 . 9 

90 

22 

59 

29 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

16 

.  00 

1  . 49 

1 0 

.0 

0 

9 

2 

1 

ENTERPRISE 

89 

3 

64.6 

76.9 

97 

23 

67 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

66 

.97 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

87 

S 

63.2 

75.4 

-  3.9 

94 

23  + 

54 

29 

0 

0 

0 

D 

2 

80 

-   1  .94 

.88 

14 

.0 

0 

8 

1 

0 

EVERGREEN 

86 

g 

64.9 

75.9 

-  P. 8 

96 

22 

59 

29  + 

0 

7 

0 

0 

0 

4 

1  7 

-  .90 

1  .  10 

10 

.  0 

0 

8 

6 

1 

FRISCO  CITY 

86 

8 

62.8 

74.8 

93 

22 

54 

29+ 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

80 

-   1  .26 

1  .60 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

GENEVA 

2 

33 

-  2 . 04 

.  70 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

GILBERTOUN 

8S 

9 

63.0 

74.5 

92 

1 

63 

27 

0 

6 

0 

0 

0 

4 

90 

2.00 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

UHfc.  t  n  V  J  L  L  fc. 

87 

2 

64.0 

75.6 

-  3.6 

93 

24+ 

56 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

1 

98 

-  2.22 

.  78 

6 

.  0 

0 

4 

2 

0 

HEAOLAHD 

80 

7 

64.9 

76 . 8 

95 

22 

59 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

3 

66 

.  90 

3 

.  0 

0 

6 

3 

0 

HIGHLAND  HOME 

87 

3 

63.0 

75.2 

-  3.3 

94 

22 

57 

29  + 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

42 

-   1  .23 

1  .67 

1  1 

.  0 

0 

6 

2 

1 

88 

2 

64.5 

76 .  4 

-  2.9 

94 

21  + 

69 

28  + 

0 

9 

0 

0 

0 

3 

98 

.  62 

1  .60 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NHU 

87 

1 

64.0 

75.6 

94 

20 

68 

28+ 

0 

5 

0 

0 

0 

2 

96 

1  . 06 

7 

.  0 

0 

9 

2 

1 

D  r  T  Tc  u  r  F  Lj 
HI  I  i^VlLH 

87 

6 

60.8 

74.2 

95 

23  + 

63 

30  + 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

94 

.92 

9 

.0 

0 

9 

4 

0 

THOMftSvlLLE 

86 

7 

62.0 

74.  4 

-4.4 

93 

22 

62 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

10 

74 

7.11 

2.96 

6 

.0 

0 

8 

6 

6 

8S 

9 

63.8 

74.9 

-  4.0 

92 

22  + 

57 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

4 

34 

.81 

1  .  18 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

WHATLE Y 

88 

9 

M 

94 

22  + 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7 

09 

2.95 

1  .55 

19 

.0 

0 

8 

6 

4 

Division 

75.3 

-  3.7 

4 

15 

-      .  36 

.0 

87 

5 

68.0 

77.8 

-  2.0 

94 

21 

53 

27 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3 

90 

-   1  .86 

2.00 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

CODEN 

as 

IM 

68.  OM 

78  .  IM 

91 

10 

52 

26 

0 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

FAIRHOPE  2  NC 

88 

a 

67  .  7 

78.3 

-  1.7 

92 

20+ 

69 

27  + 

0 

16 

0 

0 

0 

3 

01 

-  3.63 

1  .45 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT  MORGAN 

88 

IM 

73.  4M 

80. 8M 

91 

24+ 

0 

0 

0 

0 

3 

83 

1  .31 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE  WS»  AP 

86 

0 

69.5 

77.8 

-  2.5 

90 

22+ 

61 

27  + 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

48 

-  2.61 

.67 

.3 

.0 

0 

9 

3 

0 

R06ERTS0ALE   1  £ 

89 

4 

66.5 

78.0 

-1.1 

94 

21 

59 

28  + 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

57 

-  4.46 

.94 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

78.5 

-  1.6 

3 

37 

-  2.69 

.0 

SEE  •EfERfNCE  NOTES  FOLLOMlNC  S'BMOH  IHDf» 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4    5  6 


9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


NORTHERN  VftLLCr 


FftLRVILLC  1  E 


HUHTSVILLE  MSB  «P 

moison 

MOULTBN  a 

MUSCLE  SMOflLS  Fftft  I 
MEU  MftRKET  2 

RED  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
aUSSCLLVILLE  2 
UATERLOa 


ftLBEHTvILLE  2  SE 
BESStrca  5  5SU 
BIRMIfiOHAri  wso  AP 
60  A2 

BRIDGEPORT 

COLL INSVILLE 
rOHT  PAYHE 
GARDEN  CITY 
GUNTEHSV7LLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONEONTA 

POLrCHDALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 

5ATRE 

SC0TTS60Q0 
VALLEY  MEAD 
UARRIOR  5  U 


UPPER  PLAINS 

AL  ICEVILLE 
ABLEY  3  5 
AUTAUGAvlLLE   3  N 
BANi^HEAD  {.OCK  AND  DAI 
BILLINGSLEY  1  SE 

ftROBKMieO 
CARBON  HILL 
CEMTREVILLE 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
fAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 

MAnlLTON   3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
rilTCMELL  DAM 
PICKEHSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

TMORSBT  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAI 
VEBHON 

ICST  BLOC  TON 
WINFIELD  2  SM 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  TAA  AP 
ASHVILLE    4  u 
CALERA  2  SW 
CENTRE   i  SW 
CMlLDERSeUflC  WTB  I 

GADSDEN  STEAM  PlAi 

JACKSONVILLE 

LEESAURC 

fOHTEVAiLO 

PELL  CITY  1  NNE 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


piedmont  plateau 

alexander  city 
ashl  and 

CAf*»  MILL    2  NW 

oadeville 

DELTA 

MEFL IN 
HIGHTOhCB 
JORDAN  DAM 
LAFArETTE 
MARTIN  DAM 

BPCL IKA 

ftOCKFOftO  a  NNU 

bock  mills 
tmublou  dam 

M»DLEY 
kCTUr«>«A 


1 . 00  .55 


1  .  35 
■  22  .02 


SE£  HEFCHENCE   HQIES  FOLLtHlNO  5TAII0M   I NOC 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STRTION 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


06 


CUBH 

OArrtjN  I  n 

OCMOPQLIS  LOCK  AMD  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HflVMEVILLE 

L  IVINGSTON  a  5U 

MAQIOn  7  «C 

MARION  JUNCTION  3  NE 

MATHEUS  3  SU 

niLSTEAD 
niNTER  3  NU 
HONTGOrCRY  WSO  AP 
ORRVILLE 
PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  5PRIMGS 
UNIONTOun 

UARRIOfi  LOCK   AND  OOli 


COASTAL    PLAIN  0 

AfteevlLLE    1  NNU 
AL6ERTA 

ANOALUS:a    I  NU 
ATMORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTQN  3  5SE 
BRUNO lOGC 
CAf«EH  3  NW 
CmATOM  3  M 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  MILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANHA 
GiLfiERTOUn 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  POPE 

RINSTON 
LOUISVILLE 
PCLVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY    3  HNU 
PINE  APPLE 

PirrsviEw 

RIVER  FALLS 
THOmSviLLE 

TROY 

wallace  2  e 
i«atley 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P 


5 . 3(  .29 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLQmINC  SIfiTlOfi  '^DE 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DOY  OF  MONTH 

UJ 

o 
a 

QE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

«                 X  X 

NORTHCRN   VALLCT  01 

ATHENS  2 

MAX 

94 

6S 

00 
69 

79 
57 

04 

62 

03 
66 

83 
66 

84 

62 

86 
66 

82 
71 

88 

65 

82 

53 

82 
57 

64 

55 

84 

55 

86 
58 

00 

60 

79 
47 

81 
51 

dO 
55 

88 
61 

92 
66 

92 
67 

91 

60 

71 
52 

75 
49 

76 
47 

78 
61 

81 

50 

87 

58.  1 

BELLE   nINB  2  N 

MAX 

79 
66 

70 
63 

02 
57 

82 
65 

90 
66 

83 
65 

86 
69 

82 
68 

86 
60 

82 
69 

81 
58 

79 
61 

83 
58 

86 
60 

85 
63 

82 
64 

78 
53 

78 
50 

89 

60 

91 
66 

91 
69 

91 
70 

88 
63 

75 
56 

78 
52 

76 
51 

01 

65 

01 

55 

85 
51 

96 

82.9 
61  .2 

FALKVILLE    1  E 

MAX 

90 
67 

78 
64 

79 
56 

92 
57 

92 
66 

77 
64 

02 
64 

85 
67 

01 
69 

86 
69 

03 
55 

01 
50 

78 
60 

04 

60 

05 
62 

84 
67 

00 
48 

79 
52 

79 
59 

89 

65 

92 
60 

92 
69 

90 
65 

70 
54 

74 
49 

79 
47 

77 
40 

01 

52 

02 
54 

96 

82.2 
59.7 

FLORENCE 

MAX 

74 
S9 

00 
63 

00 
59 

93 
57 

94 

61 

85 
59 

87 
69 

02 
60 

87 
62 

62 
60 

03 

52 

01 
56 

04 

52 

07 
54 

06 
57 

84 

58 

80 
47 

00 
54 

07 
56 

91 
61 

92 
65 

91 

65 

84 

55 

75 
48 

78 
45 

79 
45 

00 
47 

03 
49 

05 

51 

95 

03 . 3 

56.0 

MUNTivILLE   USD  BP 

MAX 

70 
65 

70 
62 

02 
57 

91 
64 

79 
65 

02 
64 

83 
63 

79 
60 

84 

60 

81 
61 

00 
55 

70 
59 

02 
56 

04 

60 

03 
62 

00 
56 

78 
62 

77 
56 

07 
50 

90 
65 

92 
68 

90 
66 

72 
60 

75 
55 

76 
52 

77 
51 

00 
55 

01 

55 

03 

57 

85 

01.2 
59.7 

mo  I  SON 

MAX 

76 
67 

70 
63 

91 

67 

91 
65 

76 
66 

02 

65 

04 

62 

79 
67 

87 
68 

04 

69 

83 
58 

60 
61 

84 

58 

87 
61 

86 
64 

02 
63 

01 
52 

76 
57 

09 
61 

93 
67 

94 

70 

92 
70 

09 
63 

74 

56 

78 
52 

76 
50 

81 
57 

84 

56 

06 
57 

85 

02 . 9 
61  .3 

nOUL  TON  2 

MAX 

82 
62 

06 
63 

04 

56 

94 
69 

91 
66 

84 

66 

06 
63 

02 
67 

88 
69 

02 
60 

82 
57 

78 
67 

84 

58 

08 
62 

84 

63 

01 
50 

00 
52 

77 
57 

00 
60 

91 
67 

92 

70 

90 
71 

05 
63 

76 
54 

80 

50 

80 
50 

03 
54 

03 
56 

06 
54 

88 

83.0 
61.0 

ML'SCLE   SHOALS  FAA  AP 

MAX 

7« 

63 

01 
62 

03 

56 

94 

63 

61 

67 

84 

65 

07 
65 

00 
66 

05 
60 

62 
60 

00 
57 

79 
61 

83 
50 

86 
60 

85 
64 

77 
57 

77 
53 

75 
60 

05 

60 

90 
66 

90 
60 

90 
64 

72 
59 

73 
53 

77 
53 

76 
52 

00 
53 

02 
54 

04 
54 

87 

60.0 

NEU  MARRET  2 

MAX 
MIN 

00 
60 

79 
61 

63 
56 

92 

77 
67 

03 
65 

07 
65 

84 
64 

03 
66 

92 
60 

81 

55 

79 
62 

82 
54 

81 
56 

80 
62 

79 
64 

04 

55 

03 
56 

89 
53 

91 
64 

91 
66 

90 
76 

88 
61 

76 
49 

78 
54 

80 
49 

79 
50 

01 

53 

04 

55 

84 

56 

59.4 

RED  BAT 

MAX 
MIN 

76 
60 

03 
64 

96 
56 

95 
64 

95 
66 

85 
64 

07 
60 

05 
67 

07 
69 

06 
57 

84 

57 

82 
62 

04 

62 

87 
62 

85 
63 

02 
65 

81 
52 

79 
50 

07 
62 

91 
66 

91 
68 

88 

65 

86 
65 

77 
54 

79 
52 

80 
52 

82 
55 

84 

55 

05 
56 

87 
50 

61  .4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

00 
6S 

01 
60 

95 
56 

92 
64 

78 
66 

83 
65 

06 
64 

02 

70 

00 
71 

03 
60 

83 
55 

80 

59 

87 
53 

99 

60 

86 
62 

82 
56 

80 
51 

79 
55 

90 
58 

91 
65 

91 
68 

90 
64 

72 
59 

76 
54 

80 
50 

79 
50 

84 

52 

03 
56 

07 
55 

07 

03.5 
69.3 

RUSSELLVIl.l.e  2 

MAX 

04 

66 

75 
63 

90 
53 

93 
54 

83 
61 

82 
64 

03 
65 

06 
64 

01 
69 

66 
67 

81 
54 

80 
54 

79 
55 

84 

55 

86 
58 

80 
58 

78 
49 

78 
50 

75 
56 

87 
55 

91 
66 

90 
66 

89 
66 

70 
54 

73 
51 

76 
47 

76 
49 

79 
50 

00 
49 

05 

01.6 
57.3 

UATERLSO 
« 

MAX 

71 
64 

81 

57 

92 
50 

85 
63 

02 
63 

84 
64 

85 
66 

81 
65 

85 
69 

81 
66 

83 
55 

80 
58 

83 
53 

87 
55 

84 
61 

79 
62 

80 
47 

80 
55 

89 
61 

92 
63 

92 
68 

92 
72 

82 
59 

73 
51 

77 
48 

78 
45 

00 
47 

03 
50 

06 
53 

07 

50.2 

APPALACHIAN 
FOUNTAINS  02 

«L6ERTvlLLE   2  SE 

MAX 

00 
66 

80 
63 

04 

50 

82 
63 

76 
61 

80 
64 

84 

67 

84 
64 

85 
64 

82 
60 

80 
66 

78 
60 

81 
50 

03 
62 

03 
63 

00 
66 

77 
51 

76 
56 

09 
61 

90 
67 

90 
69 

89 
68 

86 
62 

73 
56 

75 
54 

77 
52 

78 
55 

78 
55 

83 
57 

85 

01.6 
60.8 

ftESSErCP  3  ssu 

MAX 

04 

69 

83 
70 

05 
67 

93 
69 

82 
70 

05 
64 

86 
70 

86 
70 

07 

70 

93 
71 

83 
56 

79 
59 

00 
60 

82 
62 

03 
63 

04 

65 

01 

52 

77 
50 

90 
61 

92 
65 

92 
67 

88 
67 

80 
66 

78 
56 

81 
49 

81 

50 

82 
52 

84 
54 

95 
55 

85 

83 .  7 
61  .8 

einniNGHAn  us9  ftp 

MAX 

01 
69 

02 
62 

95 
69 

92 
70 

80 
70 

05 
65 

06 
71 

06 
71 

87 
71 

93 
60 

03 
56 

79 
60 

01 
60 

85 
62 

85 
64 

84 

57 

01 
52 

78 
58 

91 
61 

92 
66 

93 
68 

92 
76 

80 
59 

78 
56 

81 
49 

80 
50 

81 
53 

84 
54 

86 
57 

90 

61  .4 

BRIDGEPORT 

MAX 

GUNTERSvlLLE 

MAX 

06 

66 

05 
60 

82 
60 

81 
60 

02 
67 

06 
65 

86 
65 

85 
68 

87 
69 

87 
71 

82 
58 

78 
58 

82 
63 

84 
66 

84 

66 

82 
68 

80 
54 

78 
57 

90 
62 

91 
67 

92 
70 

92 
72 

90 

75 
50 

75 
57 

76 
55 

80 
57 

80 
58 

84 

57 

87 

62.5 

ONEGIiTft 

MAX 
MIN 

00 
69 

83 
65 

81 

65 

84 

58 

03 

66 

80 
62 

85 
64 

86 
66 

84 

67 

88 
69 

83 
65 

83 
55 

77 
59 

83 
62 

83 
62 

82 
55 

85 
49 

80 
54 

79 
54 

90 
58 

92 
64 

92 
69 

91 
66 

74 

55 

74 
51 

77 
51 

78 
51 

80 
51 

82 

52 

85 
56 

59.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

07 
63 

84 
58 

81 
53 

92 
54 

83 
61 

79 
60 

84 

60 

86 
64 

90 
62 

87 
64 

83 
61 

81 
54 

76 
58 

82 
58 

84 

58 

84 
61 

80 
46 

79 
51 

74 
54 

89 
58 

90 
62 

91 
63 

90 
62 

70 
52 

75 
49 

77 
48 

73 
48 

80 
49 

80 

50 

85 
51 

56.  1 

SAND  m   SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

SO 
66 

'9 
66 

81 
56 

91 
76 

78 
65 

79 
64 

82 
66 

82 
64 

04 

66 

81 
69 

00 
54 

79 
68 

81 
56 

83 
61 

84 
66 

78 
66 

77 
48 

77 
64 

88 
61 

89 
64 

89 
68 

89 
68 

05 
63 

84 

55 

85 
52 

82 
40 

81 
51 

83 
51 

83 

55 

84 

55 

82.2 
60.4 

SCOTTSeORS 

MAX 

66 

69 

54 

60 

69 

67 

67 

66 

66 

69 

54 

58 

57 

50 

61 

64 

48 

52 

67 

62 

67 

66 

63 

56 

50 

47 

49 

55 

52 

85 

82.8 
59.4 

VALLET  MEAD 

X            X  i: 

MAX 

07 
66 

79 
65 

79 
51 

01 
59 

75 
65 

73 
64 

76 
65 

82 
66 

79 
66 

85 
64 

80 
51 

79 
53 

78 
52 

82 

57 

84 

57 

82 
58 

80 
44 

75 
49 

76 
55 

87 
58 

89 

60 

89 
64 

89 
64 

70 
54 

73 
46 

76 
43 

76 
47 

77 
48 

76 
50 

81 

79.8 
56.4 

UPPER  PLAINS  03 

At.  ICEVILLE 

MAX 
MIN 

BANKHEAO  l-QCK   AND  DAIi 

MAX 

ee 

67 

81 
66 

83 
59 

05 
61 

05 
69 

03 
63 

89 
64 

80 
67 

05 
70 

89 
69 

85 
58 

85 
59 

80 
59 

84 
64 

86 
62 

85 
67 

85 
52 

84 

56 

80 
60 

90 
65 

93 
64 

93 
67 

91 
65 

80 
55 

76 
53 

79 
54 

79 
54 

82 
55 

84 

56 

07 

61.2 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

CL ANTON 

MAX 

09 
71 

05 
64 

91 
62 

07 
65 

83 
66 

83 
62 

06 
64 

87 
66 

08 

66 

88 
67 

85 
55 

85 
57 

61 

76 
64 

86 

62 

87 
63 

86 

52 

82 

57 

85 
61 

91 
64 

92 
65 

93 
69 

91 

70 

80 
53 

79 
54 

03 
51 

03 
51 

84 

53 

83 

55 

08 

60.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

01 
66 

77 
61 

79 
50 

02 
59 

80 
65 

80 
63 

00 
63 

82 
66 

82 
66 

84 
64 

79 
55 

80 
58 

71 
58 

79 
60 

82 
62 

78 
64 

78 
50 

77 
57 

70 
60 

84 

63 

87 

67 

88 
60 

07 
64 

86 

53 

72 
52 

76 
51 

75 
54 

78 
55 

00 
55 

04 

57 

59.0 

FAtETTE 

MAX 
MIN 

06 

67 

04 

67 

82 
57 

96 

59 

96 
67 

83 

62 

86 
68 

87 

67 

95 
69 

97 
66 

05 
55 

05 
59 

74 

60 

84 

62 

81 
64 

02 
54 

83 

50 

84 

57 

75 
59 

88 

62 

91 
65 

92 
65 

91 
60 

72 
53 

74 
49 

00 
49 

77 
50 

03 
52 

87 
55 

00 
50 

59.9 

HALErviLLE   3  NE 

MAX 
MIN 

70 
63 

79 
50 

01 
56 

92 
57 

90 
63 

83 

62 

85 
62 

96 

61 

80 

80 

82 

85 

85 

83 

79 

77 

87 

90 

93 

07 

05 

73 

77 

77 

79 

81 

85 

87 
57 

58.4 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

06 
64 

78 
61 

82 
55 

05 
55 

63 
58 

84 

63 

85 
63 

87 
66 

93 
65 

97 
67 

82 
53 

82 
53 

70 
58 

03 
61 

86 
59 

82 
59 

81 
47 

80 
47 

73 
54 

88 
50 

91 
62 

91 
65 

09 
63 

75 
50 

76 
49 

78 
47 

78 
47 

81 
40 

83 
50 

87 
51 

82.5 
56.6 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

06 
62 

84 
64 

80 
50 

03 
59 

81 
62 

78 
54 

84 

64 

83 
64 

01 
66 

86 
66 

81 
54 

82 
54 

71 
59 

79 
62 

84 
62 

79 
62 

80 
50 

80 
52 

71 
57 

86 
59 

90 
64 

09 
64 

04 

65 

70 
56 

74 

54 

77 
01 

77 
53 

79 
55 

91 
54 

92 
55 

00.7 
59.0 

PRATTVILLE 

|max 

|MIN 

00 
69 

82 
67 

80 
67 

90 
69 

86 
66 

86 
66 

87 
67 

89 
68 

90 
70 

89 
69 

04 

61 

86 
60 

80 
61 

07 
64 

07 
65 

85 

65 

80 
61 

86 
63 

90 
67 

92 
70 

93 

72 

92 
72 

07 
66 

79 
59 

82 
56 

85 
60 

04 

59 

85 
59 

97 
62 

89 
60 

06.2 
64.7 

SEE  REFERENCE  NOUS  FOLLOMINO  SlfiTlON  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


OPY  OF  MONTH 

u 
or 

STRTION 

1 

c 

3 

O 

6 

9 

1 0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

1  0 

1 6 

I  7 

I  6 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cc 

TMORSBY  EXP  STftTIQN 

04 

89 

86 

84 

80 

85 

86 

86 

88 

86 

84 

86 

80 

85 

86 

85 

84 

64 

90 

93 

93 

93 

89 

80 

77 

82 

62 

64 

87 

87 

65  5 

MIN 

70 

63 

60 

64 

64 

61 

63 

65 

65 

65 

67 

67 

59 

59 

61 

52 

55 

55 

61 

65 

67 

67 

62 

66 

66 

53 

63 

55 

65 

57 

50.5 

TUSCftLOOSft  FftA  ftp 

MAX 

01 

86 

87 

84 

05 

80 

89 

85 

90 

85 

86 

84 

82 

67 

64 

86 

82 

79 

90 

93 

94 

92 

77 

76 

81 

81 

83 

85 

88 

89 

65.3 

MIN 

70 

60 

61 

65 

69 

67 

72 

74 

72 

64 

59 

62 

63 

52 

55 

62 

54 

60 

60 

66 

66 

70 

61 

56 

54 

64 

55 

55 

56 

68 

62.3 

TUSCftLQOSft  OLIVEQ  OftM 

MAX 

93 

92 

77 

87 

84.3 

MIN 

71 

60 

62 

62 

65 

65 

54 

69 

59 

70 

58 

58 

62 

64 

64 

55 

65 

54 

60 

52 

66 

69 

61 

57 

53 

53 

63 

54 

56 

61.5 

VCRNON 

MAX 

04 

84 

09 

90 

87 

09 

91 

90 

95 

91 

84 

84 

85 

90 

66 

65 

82 

82 

92 

95 

94 

94 

90 

77 

80 

00 

80 

84 

90 

91 

87.3 

MIN 

EO 

61 

57 

60 

65 

63 

66 

69 

69 

67 

65 

60 

61 

53 

52 

64 

50 

68 

50 

56 

57 

67 

55 

55 

52 

52 

51 

52 

53 

50.4 

ftNNISTQfl   FAR  AP 

ee 

S3 

89 

81 

63 

84 

85 

es 

92 

83 

64 

79 

78 

90 

68 

65 

61 

86 

91 

96 

94 

96 

77 

78 

80 

ei 

81 

84 

66 

92 

85  4 

MIN 

69 

65 

68 

68 

66 

67 

ee 

58 

57 

57 

56 

57 

61 

61 

51 

56 

52 

54 

50 

65 

67 

70 

62 

57 

57 

49 

54 

54 

56 

51.2 

es 

84 

82 

80 

86 

86 

86 

66 

67 

63 

64 

62 

78 

86 

89 

89 

61 

62 

91 

94 

93 

92 

66 

80 

83 

03 

84 

85 

90 

90 

86  6 

MIN 

70 

71 

66 

66 

63 

69 

56 

70 

69 

54 

53 

59 

63 

52 

53 

52 

55 

64 

62 

68 

70 

64 

52 

46 

45 

68 

62 

55 

50.9 

68 

86 

83 

85 

79 

76 

80 

84 

65 

66 

64 

62 

80 

63 

65 

67 

63 

60 

61 

90 

93 

93 

92 

74 

77 

00 

82 

81 

82 

86 

83  6 

MIN 

67 

64 

69 

67 

66 

65 

66 

55 

57 

66 

57 

56 

61 

62 

51 

55 

50 

63 

50 

54 

53 

68 

65 

57 

54 

51 

54 

53 

56 

61.0 

CMILOEOSBUPG  WTR  PLANT 

09 

83 

87 

86 

82 

86 

SB 

68 

90 

69 

62 

62 

78 

67 

S9 

65 

61 

64 

91 

94 

94 

93 

92 

76 

60 

61 

63 

84 

89 

90 

MIN 

68 

66 

68 

66 

67 

64 

66 

71 

65 

69 

56 

58 

60 

61 

62 

55 

51 

55 

52 

64 

56 

70 

59 

55 

53 

49 

50 

52 

54 

55 

60.9 

GAOSOEN   STEAM  PLAN1 

87 

86 

85 

86 

SO 

77 

SO 

67 

65 

69 

64 

84 

78 

SI 

82 

66 

65 

62 

60 

90 

92 

92 

93 

76 

76 

61 

60 

62 

03 

64 

03  7 

MIN 

67 

67 

59 

64 

65 

65 

67 

55 

67 

69 

58 

59 

59 

63 

62 

55 

52 

54 

56 

66 

69 

70 

65 

56 

55 

51 

55 

55 

57 

50 

61  .5 

PCLL   CITY   1  NNE 

MAX 

86 

82 

83 

86 

ei 

80 

64 

67 

67 

87 

82 

83 

76 

77 

85 

65 

83 

60 

79 

69 

93 

92 

90 

75 

76 

76 

60 

61 

62 

05 

63.  1 

MIN 

6« 

66 

57 

57 

66 

64 

54 

55 

53 

54 

54 

54 

56 

59 

61 

61 

50 

49 

54 

59 

63 

65 

66 

55 

54 

46 

46 

61 

61 

53 

56.0 

STLACAUGB  <  NE 

MAX 

89 

05.6 

MIN 

68 

66 

67 

66 

53 

64 

64 

66 

56 

66 

54 

55 

58 

59 

60 

62 

50 

52 

59 

62 

66 

68 

68 

52 

53 

46 

46 

49 

52 

68.9 

TftLLBDEG* 

MAX 

87 

88 

87 

86 

SI 

87 

89 

66 

66 

63 

82 

64 

77 

66 

66 

62 

79 

90 

90 

93 

93 

93 

90 

ee 

81 

81 

62 

63 

67 

89 

86.  1 

MIN 

63 

60 

55 

65 

60 

64 

69 

66 

64 

67 

54 

56 

51 

56 

59 

51 

48 

51 

58 

61 

55 

69 

66 

51 

52 

46 

49 

49 

65 

57.6 

PIEDMONT  Plateau  OS 

AlEXANOEP  CITY 

SO 

86 

85 

87 

SO 

80 

87 

65 

67 

85 

87 

64 

66 

76 

87 

66 

86 

63 

65 

90 

93 

93 

92 

61 

76 

62 

65 

64 

65 

66 

MIN 

70 

64 

60 

63 

66 

53 

65 

65 

66 

57 

66 

56 

50 

60 

61 

63 

54 

55 

62 

65 

67 

69 

72 

65 

55 

52 

55 

53 

55 

51.3 

AS^L  AND 

86 

82 

78 

83 

78 

76 

81 

80 

83 

84 

61 

60 

60 

76 

61 

62 

60 

77 

61 

66 

89 

77 

75 

76 

60 

61 

61 

64 

MIN 

69 

G4 

61 

63 

67 

64 

64 

55 

64 

57 

56 

57 

50 

60 

61 

63 

53 

65 

59 

66 

69 

68 

69 

56 

57 

55 

57 

52 

64 

51.1 

CAMP  HILL    3  NU 

90 

87 

82 

86 

81 

82 

82 

60 

87 

88 

B5 

64 

89 

81 

86 

66 

84 

84 

84 

89 

92 

92 

91 

02 

70 

ei 

03 

03 

03 

05 

MIN 

68 

64 

60 

C3 

63 

63 

54 

64 

66 

56 

55 

55 

59 

60 

59 

62 

51 

55 

60 

62 

60 

62 

72 

51 

54 

52 

52 

51 

54 

59.4 

88 

81 

84 

88 

82 

82 

S5 

85 

es 

87 

61 

63 

80 

80 

84 

85 

84 

82 

84 

90 

92 

93 

90 

70 

70 

00 

02 

03 

62 

66 

MIN 

66 

62 

63 

57 

61 

64 

63 

68 

62 

66 

52 

54 

58 

59 

57 

59 

48 

51 

56 

60 

63 

66 

64 

64 

51 

45 

51 

51 

54 

57.5 

L  AE AYE  TTE 

87 

83 

81 

81 

82 

86 

86 

66 

89 

86 

65 

65 

83 

87 

86 

86 

83 

86 

91 

94 

94 

94 

86 

eo 

03 

02 

04 

65 

69 

92 

MIN 

68 

64 

61 

65 

65 

65 

66 

63 

65 

66 

57 

57 

61 

61 

60 

63 

52 

57 

63 

65 

69 

59 

70 

64 

55 

55 

54 

55 

57 

60 

61  .4 

MARTIN  OAM 

86 

88 

84 

83 

81 

86 

66 

85 

86 

66 

62 

64 

83 

83 

86 

85 

82 

84 

88 

90 

92 

93 

91 

00 

01 

03 

62 

84 

94 

MIN 

70 

56 

67 

67 

64 

64 

64 

64 

64 

66 

64 

58 

60 

60 

59 

64 

62 

58 

53 

54 

55 

63 

70 

60 

53 

54 

65 

55 

58 

53.  1 

OPEL IKA 

MAX 

90 

83 

83 

88 

81 

83 

81 

82 

87 

67 

86 

84 

82 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

90 

C>3 

93 

92 

63 

00 

03 

63 

84 

65 

69 

85.8 

MIN 

69 

66 

63 

64 

66 

64 

64 

66 

67 

65 

60 

62 

60 

58 

60 

53 

56 

54 

58 

62 

64 

69 

72 

57 

57 

50 

59 

56 

57 

57 

51  .7 

ROCKEORD  2  MNU 

MAX 

86 

83.7 

MIN 

69 

62 

59 

63 

66 

61 

63 

55 

66 

66 

55 

56 

57 

59 

59 

62 

50 

56 

60 

64 

65 

67 

54 

53 

51 

53 

51 

55 

56 

59.5 

HOCK  MILLS 

MAX 

92 

86 

84 

87 

82 

82 

86 

83 

66 

90 

85 

86 

85 

85 

90 

89 

87 

85 

66 

93 

96 

90 

96 

63 

ei 

85 

84 

87 

87 

89 

65.9 

MIN 

68 

66 

60 

65 

66 

65 

65 

52 

52 

55 

54 

66 

57 

57 

59 

62 

50 

53 

59 

52 

65 

68 

70 

53 

55 

52 

63 

53 

53 

69.7 

PRAIRIE  06 

91 

88 

88 

87 

87 

85 

88 

eg 

30 

92 

65 

69 

66 

75 

89 

87 

86 

83 

88 

90 

93 

96 

93 

93 

79 

81 

82 

85 

86 

68 

MIN 

73 

65 

53 

67 

64 

63 

70 

69 

74 

70 

59 

60 

54 

60 

53 

54 

56 

60 

66 

67 

57 

70 

55 

54 

52 

53 

53 

54 

57 

56 

62.7 

oemqpol is  lock  and  dam 

89 

86 

83 

84 

SO 

86 

86 

88 

87 

90 

86 

65 

86 

75 

85 

86 

84 

81 

80 

09 

91 

93 

91 

80 

75 

78 

79 

80 

63 

65 

MIN 

71 

68 

64 

64 

67 

61 

63 

72 

72 

67 

59 

57 

62 

62 

63 

63 

57 

56 

60 

66 

56 

56 

59 

59 

64 

52 

55 

64 

51 

52.0 

GA INES V IL  L  £ 

89 

82 

82 

84 

82 

86 

86 

89 

87 

90 

64 

65 

66 

79 

65 

84 

85 

82 

78 

ee 

91 

94 

92 

77 

76 

60 

80 

61 

83 

66 

MIN 

73 

68 

62 

64 

67 

63 

65 

73 

71 

73 

60 

62 

64 

64 

65 

67 

56 

56 

63 

67 

59 

71 

55 

57 

54 

56 

55 

58 

59 

60 

53.7 

GREENSfiORO 

84 

83 

82 

87 

86 

88 

87 

90 

92 

89 

87 

90 

73 

66 

67 

67 

63 

82 

90 

93 

95 

93 

04 

78 

79 

60 

82 

66 

66 

91 

MIN 

69 

S9 

65 

62 

63 

68 

72 

70 

68 

67 

65 

58 

52 

63 

64 

52 

56 

60 

56 

65 

54 

65 

57 

54 

53 

54 

55 

65 

55 

^' 

62.  1 

HATNEVILLE 

90 

85 

02 

88 

02 

ee 

65 

84 

67 

87 

86 

85 

67 

60 

66 

66 

67 

83 

64 

91 

92 

93 

90 

87 

79 

62 

65 

84 

65 

00 

MIN 

/I 

67 

66 

68 

66 

64 

66 

66 

67 

66 

61 

60 

62 

64 

64 

63 

56 

59 

63 

67 

69 

68 

67 

58 

56 

57 

55 

57 

58 

50 

63.  1 

LIVINGSTON  2  SW 

90 

84 

87 

82 

86 

90 

63 

90 

69 

87 

90 

91 

90 

92 

93 

92 

81 

90 

90 

95 

90 

96 

76 

02 

02 

ei 

64 

88 

90 

MIN 

73 

67 

61 

61 

66 

61 

63 

72 

58 

65 

53 

55 

57 

56 

62 

66 

70 

51 

66 

54 

57 

68 

50 

55 

52 

52 

63 

56 

56 

49 

69.8 

MARION   ^UNCTION  2  NE 

f«X 

90 

86 

82 

85 

80 

86 

88 

89 

87 

91 

87 

63 

67 

72 

85 

67 

63 

61 

61 

88 

92 

92 

92 

82 

77 

60 

ei 

82 

86 

07 

MIN 

73 

66 

63 

65 

66 

63 

63 

70 

68 

69 

59 

62 

52 

63 

63 

64 

56 

60 

61 

66 

59 

69 

56 

58 

53 

54 

56 

66 

68 

57 

52.8 

MINTEB   3  NW 

MAX 

86 

80 

84 

80 

85 

85 

62 

67 

85 

84 

82 

65 

60 

85 

85 

84 

79 

82 

87 

89 

90 

90 

63 

77 

60 

ei 

81 

S3 

05 

MIN 

67 

66 

64 

67 

64 

64 

72 

70 

70 

62 

62 

56 

55 

54 

64 

58 

59 

65 

66 

70 

71 

71 

59 

56 

56 

55 

57 

58 

66 

53.4 

MONTGOMERY  kiSO  AP 

MAX 

87 

83 

87 

82 

86 

87 

36 

89 

99 

66 

66 

67 

79 

60 

ee 

86 

81 

67 

91 

92 

93 

92 

e3 

76 

62 

85 

03 

85 

66 

69 

86.  1 

MIN 

66 

62 

6  1 

63 

65 

55 

66 

62 

64 

66 

71 

73 

72 

65 

60 

59 

59 

59 

63 

62 

60 

65.  1 

SELMA 

MAX 

00 

84 

ee 

84 

8S 

87 

69 

67 

89 

89 

85 

66 

84 

87 

87 

85 

65 

63 

90 

92 

93 

93 

89 

80 

62 

84 

05 

85 

68 

90 

86.9 

MIN 

76 

68 

74 

67 

69 

64 

64 

70 

68 

69 

62 

63 

52 

63 

64 

65 

59 

62 

55 

70 

70 

71 

76 

56 

55 

65 

67 

58 

61 

60 

64.8 

ONION  SPRINGS 

MAX 

92 

86 

78 

06 

81 

85 

86 

86 

91 

90 

89 

89 

66 

66 

87 

88 

88 

83 

ee 

90 

93 

93 

93 

63 

77 

84 

01 

85 

85 

66 

86.5 

MIN 

71 

65 

65 

65 

68 

64 

66 

55 

65 

71 

53 

51 

61 

62 

62 

62 

59 

59 

53 

57 

68 

70 

70 

59 

59 

58 

50 

56 

60 

62 

53.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

COftSTftL    PLftIN  07 

ANOftCUSIA    1  NW 

MAX 

93 

86 

84 

90 

86 

90 

01 

92 

94 

94 

88 

85 

89 

91 

87 

88 

90 

85 

89 

92 

94 

92 

95 

88 

78 

82 

83 

85 

92 

91 

88.8 

MIN 

E6 

66 

61 

64 

63 

61 

69 

66 

65 

62 

61 

55 

54 

57 

56 

60 

57 

57 

60 

59 

63 

62 

64 

60 

56 

64 

63 

51 

58 

55 

59.5 

ATMORE 

MAX 

91 

86 

84 

90 

87 

88 

89 

90 

90 

90 

87 

88 

91 

90 

85 

91 

90 

86 

88 

91 

93 

93 

93 

87 

79 

84 

84 

85 

87 

89 

88.2 

MIN 

73 

68 

66 

68 

68 

64 

71 

71 

72 

72 

63 

62 

68 

67 

64 

66 

65 

65 

65 

70 

74 

69 

73 

64 

57 

60 

58 

58 

59 

51 

66.0 

6EftTRICE  1  E 

MAX 

93 

86 

86 

87 

86 

82 

86 

88 

87 

64 

85 

86 

85 

84 

88 

86 

85 

88 

86 

87 

88 

87 

86 

80 

74 

75 

76 

80 

83 

82 

84.5 

MIN 

72 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

72 

70 

71 

69 

70 

71 

70 

71 

68 

69 

71 

69 

68 

70 

70 

70 

64 

60 

60 

54 

52 

53 

61 

67.  1 

BBANTL  E Y 

MAX 

93 

85 

8% 

90 

87 

88 

88 

94 

90 

85 

89 

91 

88 

90 

91 

84 

68 

92 

94 

95 

94 

91 

79 

64 

82 

87 

86 

89 

88.6 

MIN 

70 

68 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

62 

58 

61 

62 

60 

6  1 

57 

58 

61 

65 

65 

68 

67 

60 

56 

57 

53 

53 

53 

61  .4 

BREWTOH   3  S5E 

MAX 

91 

86 

92 

91 

89 

90 

92 

94 

94 

91 

90 

92 

93 

89 

92 

94 

89 

88 

94 

96 

98 

98 

92 

89 

87 

89 

89 

91 

93 

95 

81  .6 

MIN 

70 

67 

63 

65 

63 

62 

68 

69 

69 

67 

61 

57 

62 

63 

62 

60 

59 

58 

62 

65 

57 

64 

67 

63 

56 

54 

50 

49 

51 

57 

61.3 

CAMDEN  3  MH 

MAX 

87 

82 

87 

86 

87 

88 

90 

89 

92 

85 

85 

89 

87 

88 

90 

88 

84 

85 

90 

96 

94 

92 

90 

80 

84 

84 

85 

85 

89 

90 

87.6 

MIN 

67 

69 

68 

60 

61 

56 

65 

65 

63 

64 

54 

55 

57 

58 

57 

57 

62 

55 

60 

62 

63 

64 

62 

53 

49 

50 

49 

49 

52 

53 

57.6 

CHATOM  3  N 

MAX 

84 

84 

86 

87 

87 

88 

90 

88 

90 

87 

86 

90 

89 

87 

87 

97 

86 

86 

86 

92 

92 

92 

91 

81 

80 

81 

82 

85 

88 

89 

87.3 

MIN 

71 

67 

64 

65 

62 

63 

71 

72 

72 

70 

60 

61 

66 

61 

60 

62 

57 

64 

66 

64 

69 

69 

69 

60 

46 

55 

55 

53 

58 

59 

63.0 

CL AYTON 

MAX 

89 

80 

78 

84 

82 

82 

83 

81 

85 

86 

84 

81 

84 

86 

83 

82 

85 

82 

82 

86 

89 

90 

89 

64 

77 

81 

79 

82 

83 

85 

83.5 

MIN 

70 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

65 

66 

67 

64 

63 

65 

63 

61 

62 

66 

63 

65 

70 

71 

69 

70 

59 

59 

60 

61 

58 

59 

62 

64.3 

ENTERPBISE 

MAX 

93 

84 

83 

90 

91 

86 

88 

88 

94 

91 

88 

86 

90 

92 

89 

89 

91 

91 

90 

95 

93 

96 

97 

90 

80 

85 

84 

85 

88 

89 

89.2 

MIN 

71 

67 

66 

67 

68 

65 

66 

68 

69 

70 

69 

61 

62 

62 

62 

64 

64 

6 1 

63 

68 

68 

68 

72 

63 

59 

60 

59 

57 

59 

64.6 

EurAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

94 

84 

80 

89 

83 

87 

87 

87 

89 

69 

90 

85 

88 

88 

85 

86 

89 

S3 

87 

90 

94 

94 

94 

89 

80 

86 

88 

86 

86 

90 

87.5 

MIN 

70 

67 

66 

68 

67 

66 

62 

E6 

70 

69 

63 

58 

61 

61 

64 

72 

65 

71 

57 

57 

65 

60 

58 

54 

60 

63.2 

EVERGREEN 

MAX 

91 

82 

81 

60 

83 

86 

89 

90 

89 

91 

87 

84 

87 

89 

84 

89 

90 

84 

86 

89 

92 

95 

94 

87 

79 

82 

84 

84 

65 

87 

86.9 

MIN 

72 

68 

66 

67 

67 

66 

65 

72 

73 

69 

63 

62 

62 

66 

64 

63 

62 

62 

64 

68 

70 

70 

71 

62 

58 

59 

60 

59 

58 

59 

64.9 

FRISCO  CITY 

MAX 

91 

87 

82 

87 

85 

88 

87 

89 

90 

92 

88 

85 

87 

89 

85 

88 

88 

84 

87 

88 

91 

93 

91 

86 

78 

81 

82 

82 

85 

87 

86.8 

MIN 

71 

66 

64 

67 

66 

62 

63 

68 

70 

67 

60 

60 

63 

65 

63 

62 

60 

62 

64 

65 

66 

70 

68 

60 

54 

56 

55 

54 

55 

58 

62.8 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOWN 

MAX 

92 

91 

86 

87 

86 

84 

89 

88 

90 

85 

84 

87 

66 

85 

86 

86 

85 

85 

88 

89 

91 

91 

86 

76 

79 

80 

80 

83 

85 

86 

85  .9 

MIN 

70 

64 

62 

67 

66 

63 

71 

74 

73 

64 

57 

59 

62 

66 

64 

66 

56 

62 

66 

65 

67 

69 

66 

58 

65 

54 

53 

57 

55 

58 

63.0 

GREENVILLE 

MAX 

92 

86 

83 

87 

84 

87 

87 

88 

87 

89 

88 

85 

87 

88 

86 

88 

87 

83 

86 

90 

92 

93 

S3 

93 

79 

84 

85 

85 

86 

89 

87.2 

MIN 

71 

67 

66 

67 

67 

63 

67 

71 

69 

69 

61 

60 

62 

63 

63 

61 

58 

62 

66 

69 

69 

67 

71 

60 

56 

60 

60 

57 

58 

60 

64.0 

HEADLAND 

MAX 

94 

90 

87 

90 

85 

89 

87 

86 

90 

90 

90 

85 

88 

93 

86 

89 

90 

85 

85 

92 

93 

95 

94 

94 

80 

87 

83 

86 

87 

92 

88.7 

MIN 

68 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

67 

67 

70 

66 

63 

65 

64 

63 

62 

63 

62 

66 

67 

69 

67 

72 

63 

60 

59 

60 

61 

60 

60 

64.9 

HIGHLAND  HOPC 

MAX 

91 

84 

81 

85 

88 

87 

87 

87 

88 

90 

87 

88 

88 

87 

87 

88 

87 

83 

88 

91 

93 

94 

92 

86 

79 

85 

86 

86 

86 

90 

87.3 

MIN 

70 

6S 

66 

65 

65 

63 

64 

66 

68 

68 

61 

62 

61 

62 

60 

61 

60 

62 

65 

68 

68 

67 

66 

58 

57 

58 

57 

57 

60 

61 

63.0 

OZARK   6  NNU 

MAX 

88 

86 

89 

87 

86 

86 

82 

89 

90 

86 

86 

89 

90 

87 

87 

90 

87 

86 

92 

94 

94 

91 

86 

85 

86 

85 

87 

89 

91 

93 

88.2 

MIN 

70 

66 

64 

66 

67 

67 

65 

66 

67 

68 

64 

64 

66 

61 

61 

62 

61 

62 

66 

72 

69 

69 

71 

60 

59 

60 

59 

59 

62 

64 

64.5 

PHENIX  CITY  2  NNU 

MAX 

86 

83 

88 

85 

85 

87 

88 

88 

87 

89 

86 

88 

86 

86 

88 

87 

81 

86 

90 

94 

93 

92 

92 

82 

85 

85 

85 

85 

89 

88 

87.  1 

MIN 

76 

64 

66 

66 

65 

64 

65 

62 

66 

67 

65 

61 

61 

52 

66 

60 

58 

6  1 

65 

69 

70 

72 

71 

58 

60 

59 

61 

58 

61 

62 

64.0 

PITTSVIEW 

MAX 

92 

83 

80 

89 

83 

85 

86 

88 

87 

89 

89 

86 

88 

89 

87 

85 

89 

85 

86 

91 

94 

95 

95 

87 

80 

87 

83 

87 

88 

91 

87.6 

MIN 

68 

66 

64 

64 

67 

65 

63 

63 

65 

66 

63 

57 

58 

60 

59 

60 

56 

55 

58 

62 

63 

67 

66 

57 

57 

57 

56 

56 

53 

53 

60.8 

THOMASVILLE 

MAX 

91 

87 

83 

87 

83 

87 

87 

86 

88 

90 

87 

85 

89 

86 

86 

88 

87 

84 

86 

90 

r>2 

93 

92 

86 

79 

82 

83 

82 

86 

88 

86.7 

MIN 

73 

64 

63 

65 

67 

61 

62 

72 

72 

71 

58 

59 

63 

62 

63 

62 

57 

58 

64 

65 

69 

69 

58 

58 

53 

55 

54 

54 

57 

52 

62.0 

T80Y 

MAX 

85 

79 

86 

82 

86 

88 

84 

91 

90 

86 

84 

88 

88 

66 

87 

87 

82 

81 

89 

92 

92 

92 

85 

77 

82 

80 

84 

86 

89 

91 

85.9 

MIN 

70 

66 

65 

66 

67 

64 

65 

65 

67 

67 

62 

62 

65 

63 

62 

63 

61 

63 

66 

69 

69 

68 

70 

59 

57 

59 

58 

58 

60 

60 

63.8 

WHATLEY 

I              X  X 

MAX 
MIN 

90 

89 

88 

86 

86 

87 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

89 

88 

89 

89 

88 

90 

93 

94 

94 

88 

80 

82 

88 

84 

86 

88 

90 

88.5 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

87 

83 

89 

90 

86 

88 

9D 

38 

90 

84 

87 

90 

90 

82 

89 

90 

85 

84 

90 

91 

94 

92 

87 

83 

82 

84 

83 

86 

89 

91 

87.5 

MIN 

74 

68 

69 

69 

69 

64 

71 

74 

74 

71 

65 

65 

70 

67 

65 

68 

70 

66 

66 

68 

72 

73 

81 

65 

67 

61 

58 

62 

64 

68.0 

CODEN 

MAX 

88 

87 

86 

87 

87 

90 

87 

88 

89 

91 

90 

89 

87 

88 

89 

89 

88 

87 

89 

86 

88 

89 

86 

86 

89 

88 

89 

88 

89 

88 .  1 

MIN 

70 

72 

69 

72 

74 

68 

69 

72 

77 

69 

70 

74 

68 

65 

65 

63 

64 

68 

67 

68 

71 

73 

64 

66 

52 

60 

66 

67 

68 

68.0 

FAIHHOPE   2  H£ 

MAX 

90 

86 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

89 

88 

90 

90 

87 

90 

90 

89 

83 

89 

92 

89 

91 

90 

00 

83 

86 

84 

86 

87 

89 

89.8 

MIH 

77 

69 

67 

69 

70 

65 

76 

75 

74 

72 

66 

63 

68 

67 

66 

69 

67 

69 

69 

67 

69 

72 

76 

65 

59 

62 

59 

61 

63 

61 

67.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

86 

87 

88 

88 

87 

88 

87 

88 

88 

68 

88 

89 

88 

89 

89 

87 

89 

87 

89 

91 

91 

90 

91 

82 

88. 1 

MIN 

78 

71 

71 

74 

76 

73 

73 

76 

77 

77 

76 

72 

73 

73 

70 

72 

72 

72 

74 

75 

77 

76 

75 

69 

65 

73.4 

MOBILE   WSe  AP 

MAX 

87 

82 

83 

87 

84 

e7 

87 

85 

88 

86 

88 

88 

88 

84 

88 

88 

87 

81 

86 

89 

90 

90 

85 

78 

82 

84 

82 

85 

87 

88 

86.0 

MIN 

72 

70 

71 

72 

71 

72 

73 

78 

78 

71 

67 

67 

67 

67 

67 

71 

70 

71 

69 

71 

73 

74 

73 

67 

61 

64 

61 

63 

66 

67 

69.5 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

90 

86 

84 

90 

90 

90 

91 

89 

89 

91 

88 

89 

91 

92 

88 

90 

91 

89 

88 

92 

94 

93 

92 

92 

82 

86 

89 

86 

89 

92 

89.4 

MIN 

70 

69 

66 

68 

67 

66 

72 

74 

74 

73 

65 

62 

66 

67 

65 

68 

68 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

65 

59 

62 

59 

59 

61 

60 

66.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIHTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ALABAMA 

JUNE  197^ 


DBY  OF  MONTH 


I       2  3 


5       6  7 


9       10      11       12       13      M       15      16      n      16      19      20      21      22      23      24      2S      26      27      2B      29      30  31 


AUBURN  AGRONBMT  FARM 


ENTERPRISE  3  NUJ 


90.5 
75.6 


THBRSBY  EXP  STATION 


WINFIELO  2  SU 


j£E  HEFEBENCE  NO'ES  FOLLOHINO  SISTIDN  INOEI 
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EVflPORflTION  RND  WIND  "^T"" 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

5  «  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLflTEftU 

MftRTIN  OAM 

EVPP 
UIND 

0 

0 

11 

3 

7 

4 

4 

4 

1 

4 

3 

0 

0 

2 

0 

0 

9 

0 

2 

0 

2 

1 

6 

62 

46 

21 

18 

10 

0 

0 

6.  176 
220 

PRnlRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  UNO 

OftM 

EVflP 
WIND 
MAX 
MIN 

.2S 
2S 
91 
7^ 

.45 

30 
61 
71 

.  M 
3 
65 
56 

.23 
1 

67 
75 

.  12 
13 
90 
61 

17 
83 
61 

.02 
29 
97 
69 

.21 
36 
91 
71 

.  16 
27 
92 
73 

.31 
13 
90 
73 

.  18 
18 
86 
66 

.22 
6 
90 
57 

.31 
9 
94 
69 

5 
74 

66 

.31 
4 

91 
67 

.26 
2 
86 
67 

.23 
6 
98 
68 

.23 
1 

97 
66 

.  13 
10 
78 

70 

.25 
0 
95 
69 

.41 

0 
98 

75 

.26 
1 

98 
75 

.31 
13 
96 
73 

.  16 
26 
90 
63 

.29 
63 
82 
59 

.27 
29 
83 
62 

.  19 
20 
84 
60 

.31 
10 
85 
60 

.  14 
3 
87 
64 

.29 
0 
92 
67 

7.  179 

420 
87.4 

67.  1 

GULF 

OS 

FftlRHOPE   2  PIE 

EvnP 

MftX 

MIN 

.  16 

9a 

78 

.21 
96 
76 

.  19 
101 
72 

.21 
99 
74 

.  16 
101 
73 

102 
72 

.23 
101 
76 

.21 
100 
76 

.23 
105 
76 

.  14 
104 

79 

.23 
101 
69 

.27 
101 
68 

.  19 
100 
74 

.  16 
100 
71 

.21 
98 
70 

.27 
97 
75 

.22 
99 
73 

.  16 
99 
74 

.04 

.32 
100 
72 

.07 
99 
73 

.25 
102 
79 

.25 
102 
78 

.29 
100 
72 

.28 
93 
60 

.29 
95 
63 

.33 
93 
61 

.28 
95 
64 

.29 
98 
68 

.25 
100 
63 

6.616 
9S.4 

71.7 

SEE  REFEBEXCE  NOTES  FOllOmINO  SiqiioN  JNOED 
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STnTION  INDEX 


JUNE  ig?'^ 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

O 

cr 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 
K 

a. 

a. 

UJ 

-J  ^ . 
a  ^ 

o 

UJ  ^ 

UJ  ^ 

a.  ^ 

1/3  «/l 

ftBBEVILLE    1  NNW 

0006 

07 

HENRY 

4 

3  1 

35 

86 

15 

465 

7fl 

C 

JOHN   S  RICHBURG 

ODD ISQN 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

C 

PROF.    PALMER  GOOSEY 

ftUBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

26 

1  76 

7  A 

C 

SIDNEY   J.    HARDY.  SR. 

ftLBERTVIULE   2  SE 

0148 

02 

MARSHAL  L 

1  2 

34 

1  4 

86 

10 

1  140 

5P 

6P 

H 

ALA.     COMMUNITY  NETWORK 

ALEXflNDCR  CITY 

0160 

05 

TAL  L  APOOS A 

1  1 

32 

57 

86 

67 

660 

7  A 

7A 

H 

HENRY    D.  DENHAM 

ftL  ICEVILLE 

017  8 

03 

PICKENS 

13 

33 

0  7 

88 

G  7 

1  40 

7  A 

7  A 

H 

VIRGINIA    H  EZELLE 

flNOALUSIfl    1  NW 

0262 

07 

COVINGTON 

6 

3  1 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES    P.  GILLIS 

ftNNISTON    FAfl  filP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5  1 

699 

MID 

MID 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

ftRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

600 

7A 

MRS.     DORA    R.  DAVIS 

ftSHLflND 

0369 

06 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

60 

1080 

7  A 

7  A 

C 

H 

GEORGE   M.  BURNS 

fiSHVILLE   t  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

5  1 

86 

20 

590 

7  A 

JOHN    T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0396 

01 

L IMESTONE 

1  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO    STATION  WJMW 

ftTMORE 

0407 

07 

ESC AMB I A 

8 

3  1 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

C 

H 

RADIO    STATION  WATM 

flUBURN   AGRBNQMY  FClRtt 

0430 

06 

LEE 

1  1 

32 

16 

86 

30 

662 

G 

LESLIE    J.  JONES 

flUTftUGflVILLE    3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

5A 

JAMES   B  NEIGHBORS 

BftNKHEAD   LOCK,    PINO  DPtM 

0606 

0  3 

TUSC AL  OOSA 

2 

3  3 

29 

8  7 

20 

280 

7A 

7  A 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BftY  MINETTE 

0683 

08 

BALDWIN 

9 

30 

63 

87 

47 

258 

7P 

7P 

H 

GROVER   U.  WOODWARD 

BEftTHICE    1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

3  1 

44 

87 

12 

1  76 

7  A 

7A 

MARY    L  .    PAYl  ES 

BELLE   t1IN«   2  N 

0666 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

500 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

074B 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

462 

C 

CARL  YERBY 

BESSEMER   3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

0  1 

640 

5P 

5A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLING5LEY    1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

85 

42 

420 

6A 

JOHN    R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO   AP  R 

083  1 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHAL  L 

2 

34 

13 

85 

10 

1  070 

7A 

C 

ROBERT   L .  WHEELES 

i3RP»NTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

36 

86 

16 

274 

SA 

8A 

H 

R.    E.  HENDERSON 

BREWTON    3  SSE 

1  064 

07 

ESCAMB I  A 

6 

3  1 

04 

8  7 

0  3 

65 

5P 

5A 

MRS.     CLARA    T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

66 

86 

43 

670 

8A 

8A 

H 

JOHN    T  HUGHES 

BRBOKWOQD 

1  1  43 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

1  7 

605 

7A 

MRS.     WILLIE    M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

6 

3  1 

43 

86 

49 

610 

7A 

GEORGE    L  HICKS 

CALERfl   2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

85 

45 

640 

6P 

5P 

H 

PIERCE    A.  GARRETT 

CftMDEN   3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP    HILL    2  NW 

1  324 

06 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

86 

41 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CftRBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7  A 

MRS    ANNA    MAE  GARRISON 

CENTRE   5  SW 

1612 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

86 

46 

620 

7A 

7A 

H 

DON    R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7  A 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHftTGM   3  N 

1  666 

0  7 

WASH INGTON 

13 

3  1 

3  0 

8  8 

1  6 

286 

5P 

5P 

GRADY   C.  YOUNG 

CHILDERSBURG   WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

1  7 

86 

20 

416 

5P 

5P 

H 

CITY    WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

3  1 

183 

7A 

TOL  LIE    L  .  HASKEW 

CL  ANTON 

1694 

03 

CH IL  TON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

680 

7  A 

7A 

H 

MARION    W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

53 

86 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS    ELIZABETH    M  WESTON 

COOEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

12 

6P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE   SPRINGS   2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

86 

66 

260 

7A 

HENRY    F  .    KEL  L  E  Y 

COLBERT    STEAM  PLANT 

1819 

01 

COL  BERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

TVA-462 

COLL INSVILLE 

1849 

02 

OE  KALB 

7 

34 

15 

86 

63 

750 

6P 

R    0  HEARD 

COL  U MB  I A 

1866 

07 

HOUSTON 

4 

3  1 

1  7 

85 

07 

66 

7A 

INACTIVE  8/1x55 

CORDOVA 

1940 

0  3 

WAL  KER 

2 

3  3 

46 

8  7 

3  3  4 

7A 

MRS    CLARICE    E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH    S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7  A 

REUBEN   P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

06 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

86 

46 

760 

7A 

WILL lAM    L .  BARTLETT 

DAOEVILLE  2 

2124 

06 

TAL  L  APOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

C 

RUFUS    P.  PLESS 

DAYTON    I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R    N  HEREFORD 

DEL  TA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

86 

42 

1030 

7A 

WILLIAM    H  EVANS 

DEMOPOLIS   LOCK    AND  DAM 

2246 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

3  1 

87 

60 

100 

5A 

6A 

5fl 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

6 

3  1 

12 

85 

2  1 

300 

c 

M    H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7  A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR    C .  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS    HELEN    E  FAIR 

ENTERPR ISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

66 

62 

4  1  0 

5P 

5P 

CGH 

MRS    CLYDE    F  JACKSON 

EUFAULA    WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

3  1 

69 

65 

05 

2  15 

8A 

8A 

EUFAULA    WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2768 

07 

CONECUH 

6 

3  1 

25 

86 

65 

220 

7A 

7A 

H 

SAM    P  ROBISON 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

67 

53 

23 

6P 

5P 

5P 

H 

AUBURN    UNIV    EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

0  1 

MORGAN 

12 

34 

22 

66 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN    M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

F A. ETTE 

1  3 

33 

41 

87 

49 

355 

7A 

7A 

H 

GORMAN    J .  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY    G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  4 

88 

01 

10 

7  A 

7A 

H 

JOAN    M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

J043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

3  1 

25 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL    J  BEARD 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

3164 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

555 

6A 

6A 

H 

GADSDEN   STEAM  Plant 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7  A 

7A 

H 

MACK    C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

1 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

0  1 

86 

45 

600 

8A 

MRS    GLADYS  MCKENZIE 

SEfc  REFERENCE  NOTES  FDLLOHINC  STATION  INDEX 
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SmTION  INDEX 


JUNE  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L,  uUiN  1  Y 

UJ 

0 
cz 
z 

a 

a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  ANO 
TABLES 

UDotK Vt K 

UJ 

PRECIP. 

a. 

UJ 

SPECIAL 

ut  (1 1  VH 

3255 

0  7 

GENEVA 

3  1 

02 

85 

5  1 

110 

7  A 

7  A 

H 

J    H  BELL 

LscukLj  I  HnnH 

3  2  7  1 

0  7 

3  1 

66 

44 

235 

7  A 

T        F        MAC  n N 

G I L  B E R TOUN 

3  308 

0  7 

f~  u  n  r  T  ft  u 

1  3 

3  1 

53 

88 

20 

128 

6  P 

6  P 

H 

f*  [i  □  r-  ^  e 
(j  U  W  (j  n  o 

3  43  0 

0  3 

WAL  KER 

2 

3  3 

39 

8  7 

1  3 

3  0  0 

6  A 

ALABAMA    POMER  CO. 

GREENSBORO 

35  1  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

5  P 

6P 

H 

MRS    WILLIE    J.  ARRINGTOM 

GREENVILLE 

35  1  9 

07 

BUTLER 

g 

3  1 

50 

86 

38 

445 

7  A 

7A 

C 

H 

1         A        A  1   A  F  K 

p'liic     CLinncc     n  n 
bULr     bHUKtb  u 

35  5  9 

08 

A  A 1  p)  u  r  N 

o  n  L  c  w  1  11 

g 

3  0 

17 

8  7 

4  1 

8 

7  A 

nriAFDT     U  MFIFUFD 

r~llM"T"CrDCV»TI    1  c 

bUn  It-KaVlULc. 

35  7  3 

0  2 

Mft  O  *^  U  O  1  1 
1  Irl  K  J  r1  rt  L  L 

1  2 

3  4 

20 

86 

1  9 

5  7  8 

4P 

4P 

H 

35  7  8 

0  2 

MA  R  S  H  A  L  L 

1  2 

3  4 

22 

86 

1  7 

605 

C 

T  V  A  —  7  6  5 

HHLC.TVll.Lt     J  nt. 

362  0 

0  3 

u  r  N  ^  T  n  N 

34 

1  5 

8  7 

3  7 

950 

5P 

5  P 

c 

H 

1  r  M     LJA  1   K  F  D 
Jill  WML^CK 

HHrllLlUn     J  o 

3645 

0  3 

D  r  n  N 

nri  r<  1  u  n 

1  3 

3  4 

06 

8  7 

59 

5  18 

7  A 

7  A 

c 

H 

HHrtLtViLLc. 

3655 

0  2 

rill    1  MAN 

3  4 

03 

8  5 

46 

5  30 

c 

lAMF*^     F     MP  PDOVY 

HHrntVlLLt. 

3  7  48 

0  6 

L  u  w  n  L*  C  3 

3  2 

1  1 

86 

36 

180 

7  A 

7  A 

H 

norcY   n   mttpufi  i 

Lj  c  A  r\  1  A  M  rt 

3  75  1 

0  7 

HENRY 

5 

3  1 

21 

85 

20 

3  7  0 

7  A 

J  H 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8  A 

8A 

H 

CITY   or    HEFL IN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

g 

3 1 

57 

66 

19 

594 

7  A 

7A 

H 

PUADI   FC     D  DflDTFD 

H  1  Lj  H  I  u  WL.  K 

38  42 

0  5 

r  1  r  m  1 D  N  r 

J  J 

3  3 

32 

8  5 

24 

117  5 

7  A 

LI  fi  r»  r*  C"  Q 
H  U  L*  Li  t  -i 

0  1 

O  A  N  K  1    r  N 

1  3 

3  4 

20 

8  7 

5  6 

8  40 

7  A 

MARY   N.  AVERY 

HUrtlaviLLc.     WriJ  Hr' 

405  4 

0  1 

Mft  Pi  r  N 

1  iM      i  J  (J  n 

1  2 

3  4 

42 

86 

3  5 

6  0  0 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

J  H  u    ^  u  n 

419  3 

0  7 

C L  ARK E 

1 

3 1 

3  1 

8  7 

5  3 

220 

7A 

c 

INACTIVE  9x29/71 

JSL^.bunVJ  L  Lc. 

42  0  9 

0  4 

r1  L  M  U  U  l~ 

3  3 

49 

85 

4  7 

690 

7  A 

c 

mody    I  nil    uri  kfochn 

1  A  C  n  C  D  Kf 

4225 

0  3 

WAL  KER 

2 

33 

54 

8  7 

1  6 

5  2  5 

7  A 

7  A 

H 

'AMF*^     A  AOrTftTN 
w~'ICO      n,      Dni  IMIIT 

JORDAN  DftM 

43  0  6 

0  5 

E  L  MO  R  E 

7 

32 

37 

86 

1  5 

2  9  0 

6  A 

ALABAMA    POWER  CO. 

^  r  tj  c  T"  n  M 
N  X  n  o  1  U  PI 

443  I 

0  7 

COFFEE 

10 

3  1 

14 

86 

1  1 

2  7  0 

7  A 

FRED    W.  WOOD 

L  firftYETTE 

4502 

C5 

CHfiMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5  P 

5P 

H 

MISS    MAYMIE  LANDRUM 

LftY  DAM 

4603 

03 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6A 

Ci\    OAAMA     DHUFD  P(1 

LEEDS 

46  1  9 

02 

3 

3  3 

33 

86 

33 

6  35 

7  A 

MRS.    MARY   K.  LEE 

462  7 

0  4 

7 

3  4 

1  1 

8  5 

45 

589 

7  A 

DIIFIIC     M       CFUFI  1 

LIVINGSTON    2  5W 

47  98 

0  6 

SUMTER 

1  3 

3  2 

35 

8  8 

1  2 

16  0 

7  A 

7  A 

H 

A        A        Li  T  1   1    r  A  M^  n  N  .  ID 

LOUibVILLc. 

4884 

0  7 

n  a  D  A  m  1 D 

o  n  n  D  u  u  p< 

3  1 

48 

8  5 

3  3 

47  0 

8  A 

JOHN    B.  ARD 

MAD  I  SON 

49  76 

°l 

Mii  n  T  *^.  n  N 

1  Irl  \J  1  J  U  n 

1  2 

3  4 

42 

86 

45 

5  8  0 

5P 

5P 

H 

JOHN    0    STONER  JR 

MAGE  L  L  A 

499  5 

0  2 

3  3 

30 

86 

5  1 

6  5  4 

7  A 

at   OAAMA     DflUFD  Pfl 

MA  R  I  0  N    7  NE 

5112 

06 

PERRY 

32 

42 

8  7 

I  6 

17  2 

7  A 

c 

JACK    R  SNOW 

MARION    JUNCTION  2 

NE 

5  1  2  1 

06 

ORLLflS 

3 

32 

28 

8  7 

1  3 

2  0  0 

7  A 

7  A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5  140 

05 

EL  MORE 

1 1 

32 

40 

85 

55 

340 

6  P 

6P 

6  P 

H 

ALABAMA    POWER  CO. 

MATHEWS    3  SUl 

5172 

06 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

ME  L  V  I N 

5  3  5  4 

0  7 

CHOCTAW 

1 3 

3  1 

55 

86 

2  7 

350 

7  A 

ERNEST    H.  LAND 

M I D WA  Y 

5  397 

06 

AIM    1    n  P  K 

32 

04 

85 

3  1 

49  0 

c 

<iiFDFPi    «i      ftna  MC 

MILS  TE  AD 

5439 

06 

MAC  0  N 

32 

27 

85 

5  4 

2  01 

8  A 

JAMES    M.  WALKER 

M I N  TE  R    3    N  W 

5449 

06 

U  M  L  L  H  S 

32 

06 

8  7 

0  3 

3  7  0 

7A 

7  A 

c 

H 

HENRY    J.  YATES 

MI TCHEL  L  DAM 

5  465 

03 

r  U  T 1  TON 

32 

48 

86 

2  7 

35  0 

6  A 

ALABAMA    POWER  CO. 

MOB  I L  E    WSO  AP 

5478 

08 

g 

30 

41 

88 

1  5 

2  11 

MID 

MID 

c 

H  J 

N  a  T  1       LlF  ATUFD  ^FDVTPF 

MON  TE  V AL  L  0 

55  3  7 

04 

SHELBY 

3  3 

06 

86 

52 

46  2 

7  A 

MIIOTPF     D      IFTFO  ID 

MO N  TG 0 ME R  Y   WS 0  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

2  4 

2  2  1 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MOUL  TON 

5625 

01 

L  AWRENCE 

12 

34 

29 

67 

1  7 

660 

c 

TV A-38 1 

MOULTON  2 

5635 

01 

1    a  LiD  P  N  P  F 

1  2 

34 

29 

87 

18 

645 

6  P 

6P 

H 

1        N     M        K  F 1    1  Y 
vJuriri     II.     'vCL.L  1 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

5  7  49 

0  1 

r  n  1  R  F  D  T 

O  U  L.  D  t_  K  1 

1  2 

3  4 

45 

87 

3  7 

5  36 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

NEW   MAR  K  E  T  2 

5  86  7 

0  1 

MQ  Pi  T     n  N 
ri  ri  u  1  o  u  n 

1  2 

3  4 

55 

86 

2  7 

7  25 

5P 

5P 

H 

U         LJQYNF     MP     FADI  FN 

NEWTON 

5875 

0  7 

3  1 

20 

85 

36 

2  10 

7  A 

GARLAND  Thompson 

ONEONTA 

6121 

02 

33 

57 

86 

29 

8  7  0 

7A 

7  A 

H 

ihnntf    d  nuddtc. 

OPEL  IKA 

6129 

05 

LEE 

3  2 

38 

85 

2  3 

7  5  0 

7  A 

7  A 

H 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

3  2 

16 

8  7 

1  4 

2  00 

8  A 

FPtUfiDPl     A  UADDFN 

OZARK    6  NNW 

6218 

0  7 

DALE 

3  1 

31 

85 

4  1 

47  0 

5  P 

5  P 

H 

PUODi   FC     U        PODOm  1 

PAINT    ROCK    2  N 

6226 

02 

JACKSON 

1  2 

3  4 

42 

86 

2  0 

5  35 

c 

TVA-69 

PALMERDALE    2  W 

6245 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE    T.  POSEY 

PELL    CITY    1  NNE 

6329 

04 

Q  T    F  1  a  r  D 

SI      L-  L  H  1  K 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7  A 

7A 

H 

PERRYVIL  L  E 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5  A 

MOC     FVFlYN     M  FIlllFD 

PETERMAN 

6370 

07 

M  n  N  D  r*  F 

^ 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.     MINTA  EDDINS 

PHENIX    CITY    2  NNW 

6396 

07 

R  U  S  S  E  L  L 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

DUFNTY     pity     UOTFD  UtlDKQ. 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

r  1  L.  ^  t.  n  S 

33 

1  3 

68 

15 

165 

7A 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

J 

31 

53 

87 

00 

230 

7  A 

MRS.  Eva  r.  ray 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.     ENA    C.  PAUL 

P  ITTSV lEW 

650  1 

07 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

<^AM     0  DllCCFll 

PL  ANTERS^/ IL  L  E    2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

THOMAS    E.  FISCHER 

PRATTV  IL  L  E 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6805 

01 

C  D  A  td  V  '  FN 

r  KHPI^u  in 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WKnij  WHUiU 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

0  1 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1 3 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAIFORO   C.    MC  COOL 

RIVER  r«LLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY    W.  PAGES 

RIVER    FALLS   2  NE 

6342 

07 

COV  INGTQN 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA    ELECTRIC  COOP 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


S TH T  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

lOUNT  T 

O 
a 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  PNO 
TABLES 

OBSERVtR 

a. 

IT 

1^ 

PRECIP. 

a. 
cr 

UJ 

SPECIAL 

ROBERTSDALE    I  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

3  0 

3  2 

8  7 

40 

MICHAEL    W.  BALDWIN 

ROCKFORD    2  NNW 

7  02  0 

0  S 

COOSA 

7 

3  2 

■7Q 

70 

CHARLES    W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7  025 

06 

RANDOL  PH 

3  3 

0  9 

8  6 

1  8 

6  ft 

JOHN    T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7  131 

0  1 

FRANKL  IN 

12 

880 

TO 

RAO  10    STATION  WWWR 

SRINT  BERNARD 

7  157 

02 

CULL  MAN 

2 

34 

12 

86 

47 

802 

70 

MID 

H 

ST.    BERNARD  COLLFGE 

SAND    MT    SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE    K  A L  B 

1  2 

34 

1  7 

85 

58 

1  195 

6P 

H 

SAND    MTN  SUBSTATION 

S  A  YR  E 

7  282 

0  2 

JEFFERSON 

2 

3  3 

43 

6  6 

6  8 

MIRAM    W  PRIDMORE 

SC  0  TTS  B  Q  R  9 

0  2 

JACKSON 

1  2 

So 

70 

RADIO    STATION  WCRI 

5E L  MA 

7  366 

0  6 

DALLAS 

1 

3  2 

2  6 

8  7 

0  0 

147 

5P 

ROBERT    J,  CHANDLER 

S  L  0  C  0  MB 

7  5  7  6 

0  7 

GENEVA 

5 

3  1 

07 

85 

35 

248 

INACTIVE    4/2  1/7  1 

S  U  TTL  E 

0  6 

PERRY 

3 

J .    F .    SU  TTL  E  »    JR . 

SYLACAUGA    4  NE 

7  999 

0  4 

TAL  L  ADEGA 

7 

1  2 

8  6 

1  2 

49  0 

6  P 

CITY    WATER  PLANT 

TAL  L  AD  EG  A 

8  0  2  4 

0  4 

TAL  L  AOEGA 

7 

f  J 

C .    D .    WE  AVER 

THOMASVILLE 

817  8 

0  7 

CLARK 

1  3 

3  1 

6  6 

8  7 

44 

406 

70 

7ft 

C 

LEROY  GATES 

THORSBY   EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32 

53 

86 

42 

580 

6P 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOU  DAM 

82  J5 

06 

EL  MORE 

1  1 

32 

32 

85 

54 

288 

60 

ALABAMA    POWER  CO. 

TONE  Y 

MAD  I S ON 

1  2 

8  6 

^nn 

C 

TV  A  —5  06 

TROY 

n7 

PIKE 

1  0 

3  1 

THOMAS    J.  DILLARO 

TUSCALOOSA    FAA  AP 

8380 

03 

TUSCAL  OOSA 

2 

1  4 

67 

37 

1  70 

MID 

MID 

*"  H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

TUoLRlOu^H    OLivLW  UHn 

8386 

03 

TUoLHLUubH 

2 

33 

1  3 

87 

35 

152 

7fi 

7ft 

C  H 

CORPS    OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

06 

BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

43 

456 

8ft 

8ft 

H 

ELLIS    B.  MEINSLER 

UN lONTOWN 

06 

PERRY 

1 

32 

26 

87 

3  1 

265 

7ft 

JEPTHA    5.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

OE    K  AL  6 

7 

34 

34 

85 

37 

1  040 

7ft 

7ft 

H 

C    &   H    LUMBER  COMPANY 

VERNON 

B517 

03 

LAMAR 

1  3 

33 

46 

88 

07 

190 

5P 

7fl 

C  H 

WILL  lAM    B .     WHEEL  ER 

WAOLEY 

8605 

06 

RANDOLPH 

1  1 

33 

08 

85 

34 

640 

7ft 

ALABAMA    POWER  CO. 

8637 

07 

E  S  C  A  MB  I A 

6 

31 

13 

87 

12 

205 

7ft 

MRS.    ESSIE    M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

L  I U  WH  H 

2 

34 

04 

86 

19 

850 

7ft 

MRS . FLORENCE  PARKER 

WARRIOR    S  W 

8670 

02 

Jtr  r  t.«5t5N 

2 

33 

49 

86 

57 

640 

7ft 

C 

GILBERT    C  YARBROUGM 

WARRIOR    LOCK    AND  DAM 

8673 

05 

GREENE 

2 

32 

47 

87 

60 

1  10 

6ft 

C 

CORPS    OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

66 

88 

04 

458 

5P 

6P 

H 

R  ICHARO    D .    H  IGG  INS 

WEST  6L0CT0N 

8809 

03 

BIBB 

3 

33 

07 

87 

07 

500 

7ft 

MRS    EL  IZA    J .  BEARDEN 

WETUMPKA 

8869 

06 

ELMORE 

7 

32 

33 

86 

1  3 

190 

7fl 

MARION    M.  SANFORD 

WHATLE Y 

8867 

07 

CL  ARKE 

1  3 

3  1 

39 

87 

43 

170 

5P 

7ft 

H 

MRS    VALMA    G  COLEMAN 

WINFIELD    2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33 

65 

87 

50 

468 

7ft 

G 

ROBERT    A.    MOORE.  JR. 

SEE  REFEfENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  !NDE« 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperalure 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow.  Slcel 

No.  oi  Days 

SlalloD 

i 

.  e 

•3 
0  § 

Days 

Max. 

Min. 

Depariure 
From  Norma] 

1  Day 

■S-B 

&§ 

e 

1.00  or  More 

Av«rag< 

Averagi 
Minimu 

Average 

Departu 
From  N. 

Highest 

• 

a 

Lowest 

e 
Q 

Degree 

3  > 

S  fe 

ui 

.  k 

3 
(2 

Creates 

Dale 

a  o 

1  o 

1 

*        •  * 

SEPTEMBEK  1973 

NEW  MARKET  2 

87 

IM 

6A,1M 

75. 6M 

7 

0 

0 

0 

2.05 

.75 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

«       *  * 

OCTOBER  1973 

NEW  MARKET  2 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

5.15 

.0 

0 

•       •  • 

NOVEMBER  1973 

THORSBY  EXP  STATION 

66 

9 

46.7 

56.8 

78 

27 

28 

11 

259 

0 

0 

4 

0 

3.79 

1.19 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

•       •  • 

JANUARY  197* 

ATHENS  2 

56 

7 

37.5 

47.1 

73 

23 

20 

13 

547 

0 

0 

12 

0 

12.68 

3.25 

11 

.0 

0 

20 

7 

3 

•       *  • 

MARCH  1974 

REDSTRNE  ARSENAL 
SCOTTSBORD 

69 
68 

<t 

3M 

45.  0 
44.2 

57.2 
56. 3H 

5.7 

84 
85 

9 
11* 

27 
28 

22 
22 

245 
279 

0 
0 

0 
0 

4 
6 

0 
0 

3.69 
4.34 

.  2.18 

.95 
1.77 

20 
21 

.0 
.0 

0 
0 

8 
7 

4 
3 

0 
1 

•       •  * 

APRIL  197i, 

PHENIX  CITY   2  NNW 

78 

5 

51.4 

65.0 

88 

1 

38 

10 

73 

0 

0 

0 

0 

6.42 

2.50 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


SEPTEMBEP  1973 
NEW  H4RKET  2 


OCTOBER  1973 
NEW  MARKET  ? 


NOVEMBER  1973 
THQRSPV  EXP  STATION 


OECEMflPR  1973 
MITCHFLL  0AM 


JANUARV  1974 
ATHENS  2 


FEBRUARY  197*. 
MELVI'J 


MARCH  197* 


APRIL  197* 


Day  of  Month 


.40  .11 


.32  1.55 


.17  .15 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.20     .22  .40 


.05     .03  .06 


.20     .20  .SO 


.66     .30  .26 


.06  ,05 
.32  .06 


S*«  (clerance  noiet  loUowing  St^lio^  Indn. 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  i  20     21     22    23     24     25     26     27     28     29     30  31 


SEPTEMBER  H73 
NEu  MARKET  2 

•  •  • 
OCTOBER  1973 

NEW  MARKET  2 

•  *  • 
NOVEMBER  1973 

THORSBY  EXP  STATION 

•  «  * 
JANUARY  197« 

ATHENS  2 

•  •  • 
MARCH  1974 

REDSTONE  ARSENAL 
SCOTTSBORO 

•  *  * 
APRIL  197'. 

PhENIX  city  2  NNK 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


90  90  93 
70     65  6t 


84  S<>  86 
62     63  66 


9*  90  87 
61  68 


85  96 
70  67 


83  81 
55  62 


7*  85 
69  69 


71 
38  55 


«5  34 
23  23 


75  67 
50     50  35 


34  40 
28  33 


55  58  57 
40     50  51 


52  53  66 
29     28  30 


47  46 
32  28 


62     68  70 


42     48  54 


85 
50 


72  72  70 
40     50  57 


40  70  53 
20     24  40 


86  78 
62  95 


59  63 
40  35 


65  65  70 
43  40 


63  63  67 
51     52  53 


77  77  90 
43     55  63 


68  66 
52  53 


71  61 
57 


60     66  48 


93  88  90 
63     62  64 


81  79 
48  46 


65  70 
53     48  58 


61  73 
36  37 


70  74  78 
61  65 


47  59 
40  42 


90  81 
78  70 


65  55  60 
48     42  42 


87.1 
64,1 


75  '4 
70  34 


45     46  51 


70  69  59  65 
46     38  31 


71 
48 


85  85  85 
56     57  53 


66.9 
46.7 


56.7 
37.5 


68.3 
44,2 


76.5 
51,4 


Sm  R«f«r*DC«  Nol*i  FoUowlDg  SuUon  lod«x 
*-3 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  reKardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrltinR  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BuildinB,  AsheviUe,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


nillFHSIONAL  traiTS-     Onless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F.  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
aovement  in  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
irectlons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savinL-  time  STT^w  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Ollices  and  FAA  stations. 

Fm-  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Dai ly  Temperature  ■  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Hin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  iSAl-l'^O. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

n.iiv  ^OTI  TEMPFRATURES  TABLE'     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE.  ^|        ^  .  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOOICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History    for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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89. 4M 

66.  7M 

78.  IM 

94 

5 

57 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

42 

-  .80 

1  .48 

7 

.0 

0 

1  10 

2 

1 

OPEL IKA 

1 1 1 

ROCKFORD  2  NNW 

66.4 

64.6 

75.6 

92 

22 

56 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

31 

1  .32 

27 

.0 

0 

6 

1 

ROCK  MILLS 

90.6 

55.6 

76.2 

-1.0 

96 

3 

56 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5 

27 

1.11 

1  .76 

16 

.0 

0 

1 '° 

4 

2 

DIVISION 

77.4 

-  1  .6 

5 

76 

.48 

.0 

3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «l«b«m« 

JULY  1974 


STHTION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

»  <r 

S  - 

<x  c 

0 
a 

w  i 
J>  a 

X 
X 

i 

i 

a 
S 

NO 

OF 

OATS 

1  i 

a  X 

S  J 

a 

5 

i 

SNOM 

SLEET 

NO. 

OF 

DBTS 

MAX. 

niN. 

0 

^  y 

a  0 
c  0 

1 

? 

« 

g 

si 

£  g 

S  a 

?. « 

£  c 
0  s 

PRfllRIE  06 

DftYTON    I  N 

92  0 

68  4 

80  2 

95 

20+ 

63 

Q 

25 

0 

0 

0 

6 

19 

1 6 

1  . 42 

1 7 

.  0 

0 

1 0 

I 

DEMBPOL  IS  LOCK  AND  OAfi 

90. 

67. S 

79.0 

94 

30 

59 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3 

65 

-  1  .34 

1  .40 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

GAINESVILLE 

91 .  3 

69.5 

80.4 

95 

31  + 

63 

1 

0 

22 

□ 

Q 

0 

-4.11 

.26 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

GREENSBORO 

93.0 

69.7 

81.4 

.3 

97 

21 

62 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

67 

-  2.16 

.75 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

HfiYNEVILLE 

90.4 

68.6 

79.5 

96 

12 

60 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

_ 

in 

-  1  .60 

.63 

25 

.0 

0 

8 

3 

0 

LIVINGSTON   2  %U 

92 . 7 

67 . 4 

80 .  1 

98 

19 

60 

0 

29 

0 

Q 

D 

2 

98 

-.  3.13 

.  9 1 

18 

.  0 

0 

6 

3 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

90.6 

68.3 

79.5 

94 

30+ 

58 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

4 

08 

-  .70 

1  .01 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

MINTER   3  NW 

88  .6 

68.5 

78.6 

91 

31  + 

59 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

3.47 

5 

.0 

0 

8 

5 

1 

MONTGOMERY   U50   BP  R 

90.  3 

70.6 

80.5 

-  .5 

94 

12+ 

67 

4 

0 

1 9 

Q 

Q 

Q 

41 

.32 

1  .09 

23 

.0 

0 

12 

5 

1 

SELMA 

91  .5 

69.8 

80  .  7 

1.0 

95 

12+ 

66 

^ 

27 

0 

0 

0 

2 1 

.22 

.0 

Q 

UNION  SPRINGS 

79 

93 

31  + 

62 

2 1 

Q 

Q 

4 

03 

—  2.20 

.  82 

27 

.  0 

0 

8 

^ 

Q 

D  I V  IS  ION 

79.9 

-1.1 

99 

-  1  .25 

.0 

X  X 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NtJ 

93  8 

63  3 

78  6 

2  2 

S7 

28+ 

54 

29 

Q 

Q 

Q 

8 

32 

1.87 

1  . 60 

24 

0 

7 

4 

ATMORE 

92.8 

69.7 

81  .3 

97 

31  + 

66 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

1  .  75 

31 

.0 

0 

13 

6 

1 

BEATRICE   I  E 

91.2 

68.2 

79.  7 

95 

4 

62 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

-  1  .00 

1  .86 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

BRANTLEY 

27 

0 

0 

0 

54 

25 

.  0 

0 

8 

7 

6HEUT0N  3  SSE 

94 'a" 
* 

66 '  3" 

80  6 

99 

10 

50 

0 

28 

0 

0 

0 

98 

2 . 33 

3.01 

3 1 

.  0 

0 

8 

7 

3 

CAMDEN  3  NU 

93  0 

63  1 

78  1 

96 

20+ 

59 

6+ 

Q 

30 

0 

0 

0 

1 

94 

.  70 

26 

.  0 

0 

^ 

0 

CHATOM  3  N 

92.9 

67.0 

80.0 

97 

31  + 

62 

31 

0 

28 

Q 

Q 

Q 

.85 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

CL  A YTON 

88.4 

68.5 

78.6 

92 

22+ 

65 

18+ 

0 

Q 

0 

Q 

97 

-  3.53 

.68 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

ENTERPRISE 

_  * 

27 

0 

0 

0 

6 

83 

Q 

2 

EUFAULA  UILDLirE  HEF 

67  '  4^ 

795'^ 

1  4 

96 

16 

60 

j 

Q 

24 

0 

0 

0 

2 

17 

-  4.27 

.  63 

18 

.  0 

Q 

0 

EVERGREEN 

91  7 

69  9 

80  8 

97 

20+ 

64 

24 

5 

22 

1  41 

2  10 

24 

0 

FRISCO  CITY 

91  .  7 

66. 6M 

79. 2M 

95 

31  + 

63 

13  + 

0 

28 

0 

0 

0 

-  3.69 

1  .32 

4 

.0 

Q 

8 

1 

1 

GENEVA 

6 

46 

.26 

1  .56 

26 

.0 

Q 

12 

6 

2 

GILBERTOUN 

° 

19 

0 

0 

0 

2 

70 

^6 

□ 

^ 

j 

GREENVILLE 

90*9^ 

69  o'^ 

80  0'^ 

94 

12* 

63 

25 

0 

0 

0 

19 

1  25 

2  '  34 

0 

0 

HEADL  AND 

91  .7 

69.  1 

80.4 

95 

31  + 

65 

15+ 

0 

26 

0 

a 

0 

2.70 

6 

.0 

0 

10 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

91  .3 

67  .4 

79.4 

-  .9 

95 

31  + 

62 

5+ 

0 

27 

0 

0 

0 

52 

-  2.48 

1  .  13 

4 

.0 

8 

3 

1 

OZARK    6  NNU 

91.9 

68.9 

80,4 

.  1 

97 

1  1 

64 

4+ 

0 

3 

68 

-  2.67 

1  .35 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

PHENIX   CITY   2  NNW 

22 

Q 

Q 

Q 

1 

69 

0 

PITTSVIEU 

91  .3M 

66.  2M 

78.  BM 

97 

16 

59 

1 

0 

23 

4 

46 

1  .42 

27 

.0 

Q 

10 

3 

2 

THOMASVILLE 

q% 

30 

0 

0 

0 

4 

31 

*  79 

TROY 

as  6 

fiqn 

79 

• 

63 

19 

0 

0 

0 

5 

36 

28 

0 

0 

WHATL  E Y 

* 

99 

30 

0 

0 

0 

2 

38 

~  4*78 

0 

DIVISION 

79.8 

-  .8 

4 

73 

-  1  .69 

.0 

XXX 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

91  .5 

71  .  IM 

81  .3M 

.3 

96 

1 1 

67 

31  + 

0 

25 

0 

0 

0 

5 

27 

-  2.37 

1  .59 

30 

.0 

0 

12 

3 

COOEN 

91.0 

73.4 

82.2 

97 

12 

60 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

09 

2.00 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

FAIHHOPE  2  NE 

91.6 

70.8 

81.2 

-     .  1 

95 

30+ 

66 

16+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5 

29 

-  2.94 

2.42 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

FORT  MORGAN 

92.  1 

74.3 

83.2 

95 

22+ 

71 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

3 

46 

2.62 

22 

.0 

Q 

3 

1 

1 

MOBILE   WSO  AP 

90.8 

73.6 

82.2 

.6 

94 

30+ 

69 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

6 

60 

-  2.26 

1.31 

30 

.0 

0 

9 

6 

3 

ROBERTSDALE   1  E 

93.  1 

70.0 

81.6 

1.0 

98 

23 

65 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

7 

22 

-   1  .33 

2.71 

2:« 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

82.0 

.6 

6 

16 

-  2.78 

.0 

4 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ATHCHS  2 
bCLLC  MirtA  2  N 
FftL«.vilLE    i  C 
FLOBENCE 
MOO&Ei 

MUSTivIilE  wiO  AP 
MAOIION 

M'lClE  SMOALl  FAA  I 
NCU  MARKET  2 

BCD  BAV 

BtOiTONE  ABICNAI 
BL'iiELLVILLC  ? 
UATCBL 00 


ALBEBTVIILC  2  SC 
6ESSE^CB  3  Stw 

BIBntMGMAM  U&O  AP 
BOA< 

6BI0GEP0QT 

COL  L  IHSVlLtE 
FOBT  PAYNE 
GAOOEN  CITY 
CLiriT£IJSVlLLE 
LEEDS 

r*.(iCLL  A 

PALrfBDALE  2  U 
SAINT  eCBHABD 
ifeNO  Ml    SL'BSTA  AU 

iA.OE 

iCOTTSBOBO 
VALL  C  (  HE AO 
UABBIOB   5  W 


L'PPEB   PL  A  I  MS 

AL  ICCVILLE 
ABLEV   3  S 
At'TAUGAVILLE    3  N 
BAN'MEAD  LOC^   AMD  0AM 
BILL  INGSLEV  i  SE 

BPOO* UODO 
CAB60N  HILL 
CENTOEvILLE 

CL ANTON 

COCDOvA 

DOUBLE  SPBINGS 
CLBOD 
r«f C  TTE 
GQBGAS 

MAlE  'WILLE    3  NE 

HAMILTON   3  % 
JASPCB    A  N 
iAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICkENSVILLE 


03 


IE  2  ' 


Plan  tcb* 

POATTVlLLE 
BEFOBn 

TMOBSer   ElP  STATION 
TVSCAlOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVCB  DAM 
vCBNON 

^ST  BLOCTON 
MINFIELD  3  %U 


EASTt  ■ 


vALLCr 


AHNISTON   FAA  AP 
ASMVJLLE   4  U 
CALEBA  2  SM 

CEHToe  6  SH 

CHILOEBSBL'BO  WTO 


Pl  A 


GADSDEN   STEAM  PLANT 

JAC'SOHVJLLC 
ICCSBUBG 

rOHTtVALLO 
PELL   CITi    I  NNE 


SVLACAUGA 
TALLAOECA 
MALNLFT  GBOVC 


HE 


PICDrONT  PLATEAU 
ALESANOCB  CITY 

ASMLAND 

CAt*  MILL   2  NW 

DAOCvlLlC 

DELTA 

MCFL  IN 
NICHTOhCfl 
JOeOAN  DAM 
LAT AVE  TTE 
f«ATIN  DAM 

OPEL  ri^A 
BOC'FOBO  2  tNU 
W  MILLS 
TWl/DLOU  DAri 

;<TUt9*A 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  n   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.67     .02  .01 


1  .  78 

.63  .01 


.01      .36  .00 


1.34  .32 


.t^  .01 
.14  .03 


.03  1.26 


SEE  BEfEftEhCE 


totes  *^OllO»iI»*G 


5 


SIAUOh  :so£: 


DRILY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


□6 


CUBA 

DA f TON  I  N 

CfEMOPOLIS  LOC<  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GfiECrtSBOBO 

MAYHEVULE 

L  JVINGSTON  2  SU 

MABION    7  M£ 

r«B|OM    JUNCTION   2  HE 

rtATMEUi   3  SW 

MILITEAO 
MINTEO   3  NW 
I^MTGOtCBy  MSO  AP 
OBBVILLE 
PEBBrvlLLE 

PINE  LCVCL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPBINCl 
UNIONTOUM 

UAQPIOP  LOCK  AND  DAM 


COf'STAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE    1  HNW 
ALBCBTA 

ANDALUSIA    i  MW 
ATMOBE 

BCATQICe   1  E 

BPANTLEY 
BBEWTQN  3  SSE 
BPUNDIDCE 
CAhOEN  3  NU 

CMftTOM    3  N 

CLAIBOBriC 
CL AfTON 

COFFEE    tPBINGS    2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTEBPBISE 

EUFAULA  WILDL IFE  BCf 

EVEBGBEEN 

FBISCO  CITf 

GENEVA 

GEOBGIANNA 

GILBEBTOWN 
GOEENVILLE 
hEADL  and 
migmlano  mok 

J  I' SON 

K INSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEWTON 

OZABK  G  NNW 
PWENIX  ClTf  2  MNP 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
BIVEB  FALLS 

THOMASVILLE 
TOOT 

WALLACE    2  E 
WMATLEr 


GL'LF 

BAr  MINETTE 
CODEN 

FAIPhoPC  2  NE 
FOBT  MOBGAN 
GL'lF   SHOBES  P  I 


^.27 
3.09 
6.29 
3. 46 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  I  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.10     -S-*  .40 


.07     .12  .01 


2.2S 
.67  .Qb 


1  .10 
.05  .02 


.12      .34  .41 


SEE  REFERENCE 


NOIfS  FOLLOWING 


6 


STATION  INDEX 


TOTRL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEftSON   OF    1973   -    1974  ftLftBHMA 


STflr ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

PUfCIPIIION 

X          :i:  :r. 
NORTHERN  VALLEY  Oi 

OTHENS  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

BELLE   MINA  2  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

FftLKVILLE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

FLORENCE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

T 

HODGES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

HUNTSVILLE   WSO  «P 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.  1 

T 

T 

.  1 

MODISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MUSCLE   SHOftLS   FfiO  ftp 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

NEW  MftHKET  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

RED  B«y 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

REDSTONE  ftRSENflL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

WHTERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

.  1 

.2 

flPPBLftCHIflN 

MOUNTftlNS  02 

PLBERTVILLE   2  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.3 

T 

.  3 

BESSEMER   3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 
1 

.5 
I 

BIRMINGHAM  WSO  «P 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

BOflZ 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

.3 

T 

.  3 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLL INSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

FORT  PftYNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON   OF    1973   -  1974 


STATION 


JULY   nuG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    flRR    flPR    MRY  JUNE  TOTAL 


PKCCIPIIION 


PftLMERDftLE  2  W 


SHINT  BERNARD 


SfiNO   MT  SUSSTft  fiU 


SCOTTSBORO 


VftLLEY  HEAD 


MHRRIOR  &  U 


UPPER  PLAINS 


«L  ICEVILLE 


ARLEY  3  S 


AUTAUGAVILLE   3  N 


BANK.HEAD   LOCK   AND  DAM 


BILLINGSLEY   1  SE 


BROOK,  WOOD 


CARBON  HILL 


CENTREVILLE 


DOUBLE  SPRINGS 


HALEYVILLE   3  NE 


HAMILTON   3  S 


JASPER   4  N 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEftSON  OF    1973   -  1974 


STRTION 


JULY   RUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    APR    MAY  JUNE 


TOTRL 


MCCIPIIIOII 


MITCHELL  ORM 


PICKENSVILLE 


PLftNTERSVILLE   2  S5E 


PRRTTVILLE 


THOBSBY  EXP  STATION 


TUSCPtLOOSfi   Fftfl  «P 


TUSCftLOOSft  OLIVER  D«M 


UEST  8L0CT0N 


WINFIELD  2  SW 


FASTERN  VftLLEY 


flNNISTON   Ffi«  ftp 


ftSHVILLE   4  U 


CfiLERft  2  SW 


CENTRE   6  SW 


CHILOERSeURG   WTR  PLANT 


GflDSOEN   STEftM  PLftNT 


JftCKSONVILLE 


MONTEVftLLO 


PELL    CITY    1  NNE 


SYLftCAUGA   4  NE 


TftLL AOEGA 


WALNUT  GROVE 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


1.0 
1 


1.6 
1 


2.0 
1 


1.0 
1 


1.6 
1 


2.0 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


9 


TOTnL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON   OF    1973   -  1974 


STATION 


JULY   AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MAR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


PIEDMONT   PLftTEftU  05 


flLEXftNDER  CITY 


CfttiP  HILL   2  nu 


DftDEVILLE 


HIGHTQWER 


JOfiDftN  D«M 


LflFftYETTE 


MflRTIN  D«M 


ROCKFORD  2  NNW 


ROCK  MILLS 


THURLOW  DOM 


WETUMPKfl 


DAYTON    I  N 


DEMOPOLIS  LOCK   ftND  DAM 


GAINESVILLE 


GREENSBORO 


HAYNEVILLE 


L IVINGSTON   2  SP 


MARION   7  NE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


.5 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTflL   SNONFflLL   RND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SESSON   OF    1973   -  J974 


STflT [ON 


JULY   nuG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    RPR    MAY  JUNE  TOTRL 


nccipniON 


MflRION   JUNCTION   2  NE 


MATHEWS   3  SW 


MILSTEfiO 


MINTER   3  NW 


MONTGOMERY  WSO  ftP 


PERRYVILLE 


PINE  LEVEL 


UNION  SPRINGS 


UNIONTOWN 


WftRRIOH   LOCK,   AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 


ABBEVILLE    1  NNW 


ANDALUSIA    1  NW 


BEATRICE    1  E 


BREWTON   3  SSE 


BRUNDIDGE 


CAMDEN   3  NW 


CHATOM  3  N 


CLAIBORNE 


COFFEE  SPRINGS  2  NW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 

1  IN  on  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEftSON   OF    1973   -  1974 


STATION 


JULY   AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MHR    RPR    MAY  JUNE  TOTRL 


PUfClPlllON 


C0TT0NT3N 


ENTERPRISE 


EUFAULH   UILDLIFE  REF 


EVERGREEN 


FRISCO  CITY 


GEORGIANNA 


GILBERTOUN 


GREENVILLE 


HIGHLftND  HOME 


LOUISVILLE 


OZftRK   6  NNW 


PHENIX  CITY  2  NNW 


PINE  APPLE 


PITTSVIEW 


RIVER  FALLS 


THOMASVILLE 


WALLACE   2  E 


BAY  MINETTE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
i    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


.6 

1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SE«S9N   OF    1973   -    1974  f>L  flBrtM« 


STflTrON 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

pucciriiioii 

CODEN 

FftlRHOPE   2  NE 
FORT  MORGftN 
GULF   SHORES   P  0 
MOBILE   WSO  ftp 
ROBERTSDftLE   1  E 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

SNOUFftLL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

T 

I 

1 
i 

: 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TOTI0N  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STOTION 

DRr  OF  MONTH 

a 
q: 

1 

J 

c 
3 

c 
D 

•J 

0 

Q 

1  u 

1  1 

1  2 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  ] 

ct 

NORTHERN  VBLLEY  01 

OTHENS  2 

MAX 
MIN 

BB 

89 

92 

96 

92 

83 

90 

91 

89 

90 

93 

91 

92 

92 

95 

96 

94 

95 

96 

98 

90 
63 

96 
6 1 

94 

65 

81 
66 

92 
62 

86 
6 1 

90 

92 
56 

89 
54 

91  .4 
62.3 

BELLE  MINft  2  N 

MAX 
MIN 

66 

90 

94 

93 

SI 

SB 

90 

85 

88 

89 

90 

S9 

91 

91 

93 

92 

94 

93 
70 

94 
69 

92 
70 

93 
68 

92 
66 

89 

70 

89 
70 

91 
69 

67 
69 

83 
68 

89 
67 

89 
69 

SB 

62 

87 
60 

B9.7 
67.  1 

FftLKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

87 

87 

91 

94 

92 

82 

sg 

91 

68 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

96 

95 

95 

91 

96 

72 

89 
67 

96 
65 

91 
7  J 

79 
67 

91 
67 

94 
7  J 

83 
70 

82 
65 

89 
67 

92 
62 

86 
59 

90.  1 
66.  7 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

88 

92 

94 

92 

66 

86 

SB 

BS 

89 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

91 

93 

93 

96 

94 

91 

91 

S9 

90 

91 

90 

85 

89 
63 

91 

SB 

88 

90.  1 
61  .9 

MUNTSVILLE  USO  BP 

MAX 
MIN 

86 

89 

90 

90 

81 

87 

86 

83 

87 

86 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

91 

93 

96 

90 

96 

93 

83 

93 

92 

83 

86 

90 

92 

89 

88 

89.0 
67.4 

MftDISON 

MAX 
MIN 

87 

90 

91 

90 

85 

86 

89 

84 

87 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

91 

92 

93 

91 

96 

94 

93 

93 

83 

86 

89 

93 

88 

89 

89.5 
66.6 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

88 

SO 

94 

92 

81 

90 

90 

85 

90 

91 

93 

92 

92 

93 

94 

95 

94 

92 

97 

91 

96 

93 

90 

90 

91 

89 

81 

91 

92 

88 

89 

90.8 
67.3 

MUSCLE   SMOBLS   F^d  «P 

MAX 
MIN 

88 

92 

94 

92 

83 

86 

SB 

BS 

88 

92 

91 

93 

91 

92 

93 

92 

96 

94 

94 

91 

92 

92 

77 

67 

90 

75 

84 

BS 

90 

85 

86 

89.2 
66  .  7 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

87 

90 

92 

91 

86 

89 

88 

S7 

BS 

85 

SE 

84 

S7 

90 

90 

91 

91 

94 

95 

94 

93 

93 

89 

90 

86 

83 

86 

82 

81 

86 

88 

88.4 
64.5 

RED  BAY 

MIN 

88 
63 

90 
64 

93 
66 

91 
66 

86 
69 

86 
64 

88 
69 

SB 
67 

B7 
67 

90 
66 

91 
66 

92 
67 

92 
69 

93 
68 

93 
68 

93 
62 

94 
71 

93 
70 

95 
71 

92 
70 

95 
68 

95 
71 

88 
6d 

89 
67 

91 
69 

89 
70 

86 
70 

91 
69 

92 
68 

89 
60 

88 
60 

90.6 
67.2 

REDSTONE  BRSENBL 

MAX 
MIN 

B9 
61 

91 
61 

96 
63 

94 
64 

86 
64 

92 
66 

94 
68 

68 
69 

90 
68 

93 
62 

93 
65 

93 
68 

94 
64 

93 
65 

97 
67 

96 
65 

97 
66 

96 
67 

98 
70 

88 
71 

96 
68 

93 
66 

81 
70 

92 
70 

92 
62 

86 
68 

67 
69 

93 
66 

92 
68 

90 
60 

90 
69 

91  .9 
66.8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

86 

87 

90 

93 

91 

85 

69 

SS 

SS 

86 

91 

90 

89 

92 

91 

91 

91 

93 

90 

93 

93 

91 

91 

76 

87 

90 

76 

85 

90 

89 

85 

88.7 
63.6 

UBTERLOO 

.               X  X 

MAX 
MIN 

89 

92 

94 

90 

69 

SB 

90 

85 

89 

92 

91 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

94 

96 

91 

95 

93 

86 

89 

60 

82 

88 

90 

93 

86 

89 

90.4 
64.  1 

APPAL BCHIBN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

87 

88 

90 

Be 

91 
65 

86 
66 

87 
64 

89 
66 

86 
67 

83 
66 

88 
66 

89 
66 

91 
64 

91 
64 

90 
64 

90 
68 

92 
57 

94 

67 

92 
66 

93 
65 

93 
72 

92 
66 

90 
6B 

67 
66 

91 
68 

89 

70 

85 
68 

83 
65 

88 

65 

92 
67 

86 

65 

88 

62 

89.0 
66.2 

BESSEttR  3  SSW 

MAX 
MIN 

89 

92 

91 

91 

92 

87 

85 

84 

89 

88 

88 

93 

93 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

93 

94 

95 

90 

91 

85 

91 

86 

92 

91 

92 

90 

90.2 
69.  3 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

92 

92 

95 

92 

SB 

87 

85 

89 

87 

89 

93 

92 

92 

91 

89 

91 

91 

90 

93 

91 

94 

90 

81 

86 

90 

84 

86 

91 

93 

91 

97 

69.  7 
68.7 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

88 

91 

90 

90 

91 

86 

87 

86 

82 

SS 

89 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

93 

92 

91 

88 

91 

90 

88 

82 

70 

92 
70 

92 
66 

91 
70 

86 
64 

89.4 
69.2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

88 

90 

91 

95 

92 

87 

89 

85 

89 

81 

90 

92 

91 

92 

94 

93 

93 

95 

92 

95 

92 

93 

92 

89 

82 

92 

86 

89 

90 

93 

90 

90.4 
65.7 

SAINT  BERNARD 

MIM 

87 
62 

89 
57 

90 
57 

94 
58 

92 
61 

87 
63 

87 
62 

89 

62 

86 
63 

86 
62 

87 
60 

91 
61 

91 
62 

93 
62 

91 
64 

92 
64 

94 
65 

95 
64 

90 
64 

93 
66 

89 
64 

92 
63 

91 
63 

79 
68 

90 
64 

91 
64 

81 
66 

64 
63 

89 
62 

90 
62 

85 
56 

89.2 
62.0 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

87 
61 

SB 
62 

91 
65 

SB 
64 

87 
B5 

84 

65 

86 
67 

84 
69 

84 

66 

86 
64 

87 
64 

89 
67 

88 
64 

38 
64 

89 
65 

90 
63 

91 
63 

90 
65 

92 
66 

92 
69 

92 
66 

90 
67 

87 
67 

87 
65 

86 
68 

J6 
69 

83 
67 

88 
64 

91 
64 

88 
61 

86 
58 

87.9 
64.9 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

87 

56 

88 
58 

80 
64 

94 
64 

90 
66 

78 
65 

90 
67 

88 
69 

86 
67 

87 
66 

87 
67 

90 
68 

92 
61 

90 
63 

89 
67 

91 
65 

93 
65 

94 
68 

93 
68 

95 
70 

95 
65 

95 
68 

88 
69 

82 
69 

91 
68 

89 
70 

82 
69 

84 
56 

91 
65 

91 
60 

89 
59 

89.0 
65.5 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

84 

86 

89 

90 

86 

80 

85 

84 

85 

86 

85 

85 

88 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

62 

90 

65 

84 

66 

81 
67 

87 
66 

88 
69 

83 
66 

79 
63 

87 
62 

90 
62 

85 
56 

86.6 
63.2 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 

MAX 
MIN 

57 

93 

96 

92 

96 
^9 

89 

90 

92 

95 

93 

93 

94 

95 

96 

98 

97 

94 

94 
6S 

93 
67 

94 
68 

93 

BANKHEAD   LOCK   AND  OBM 

MAX 
MIN 

89 

89 

91 

94 

93 

90 

91 

87 

89 

89 

93 

94 

93 

94 

92 

93 

94 

92 

93 

95 
63 

95 
67 

96 
66 

93 
62 

82 
67 

90 
68 

91 
69 

91 
71 

86 
69 

90 
67 

84 
66 

91 
62 

91  .  1 
65.4 

CENTREVILLE 

MBX 
MIN 

CL ANTON 

MAX 
MIN 

88 
59 

90 

92 

93 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

90 

94 

94 

90 

93 

91 

92 

92 

91 
66 

93 
70 

93 
66 

96 
67 

88 

69 

85 
69 

88 
69 

90 
70 

89 

70 

89 
67 

94 
66 

95 
69 

96 
61 

91.0 
66.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

S3 
6 1 

84 

62 

87 

89 

87 

84 

85 

82 

83 

86 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

89 

89 
67 

85 
68 

88 
69 

86 
67 

89 
67 

SB 
EE 

72 
66 

84 
67 

85 
69 

76 
70 

87 
66 

86 
66 

87 
64 

84 

62 

85.3 
66.2 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

88 

90 

92 

94 

94 

83 

94 

91 

90 

90 

93 

94 

90 

94 

93 
66 

94 
66 

96 
67 

96 
66 

93 
67 

94 
67 

93 
68 

96 
68 

95 
67 

S3 
66 

90 
67 

91 
69 

82 
67 

91 
68 

90 
65 

95 
68 

90 
60 

91.6 
65.4 

HALEYVILLE   3  NE 

MAX 
MIN 

87 
61 

90 
62 

92 
62 

91 
62 

84 

65 

88 
63 

87 
64 

84 
64 

87 
63 

90 
63 

90 
62 

89 
64 

91 
67 

90 
70 

91 
63 

91 
65 

91 
64 

90 
64 

93 
66 

90 
64 

91 
64 

90 
64 

86 
64 

88 
60 

89 
66 

88 

67 

82 
66 

87 
63 

90 
64 

89 
61 

84 

59 

68.7 
63.7 

HAMILTON   3  S 

MAX 
MIN 

87 
53 

87 
58 

90 
68 

92 
60 

91 
62 

86 
63 

BS 
63 

89 
65 

86 
66 

87 
65 

89 
66 

92 
66 

91 
65 

91 
65 

91 
65 

92 
66 

93 
67 

93 
65 

90 
65 

93 
67 

92 
66 

94 
66 

93 
67 

73 
64 

BB 
64 

90 
66 

79 
70 

85 
66 

90 
EE 

91 
63 

88 
60 

89.  1 
64.  1 

JASPER   4  N 

MAX 
MIN 

87 
69 

SB 
El 

91 
58 

88 
61 

S2 
65 

84 

65 

86 
67 

84 
66 

86 
67 

90 
66 

91 
£6 

84 

66 

90 
67 

90 
67 

90 
66 

BS 

66 

90 
67 

89 
67 

92 
66 

91 
67 

94 

66 

90 
66 

87 
67 

86 
65 

86 
65 

89 
68 

83 
71 

86 
67 

89 

66 

87 

67 

85 
61 

S7.6 
66.4 

PRBTTVILLE 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
72 

92 
70 

90 
68 

92 
70 

SB 
69 

91 
70 

91 
70 

92 

71 

92 
72 

93 
72 

93 

70 

92 
71 

90 
70 

92 
71 

93 
70 

92 

71 

89 
70 

90 
70 

88 
71 

90 
70 

87 
71 

86 
69 

84 
70 

88 

70 

89 
71 

87 
72 

89 
73 

91 
72 

90 
73 

89 
69 

90.0 
70.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 


14 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1974 


DRY  OF  MONTH 

UJ 

u 

(X 

STPriON 

(X 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

o 

TMORSBr  EXP  STSTION 

MAX 

BO 

93 

S2 

89 

90 

88 

88 

88 

90 

90 

93 

93 

92 

93 

93 

88 

90 

90 

82 

91 

94 

86 

86 

87 

8S 

88 

88 

90 

84 

93 

90 

90.3 

MIN 

67 

64 

66 

61 

65 

63 

65 

65 

65 

67 

76 

67 

68 

68 

65 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

66 

63 

63 

58 

69 

66 

68 

68 

68 

64 

65.8 

TUSCftLOOSB  mo  OP 

MAX 

Bl 

92 

93 

94 

92 

90 

95 

93 

92 

94 

94 

97 

92 

91 

94 

94 

95 

94 

94 

97 

96 

95 

83 

91 

82 

88 

86 

94 

86 

94 

90 

92.  7 

MIN 

62 

64 

66 

68 

71 

70 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

73 

69 

73 

71 

71 

70 

73 

71 

71 

71 

74 

71 

73 

74 

77 

73 

71 

71 

66 

70.4 

TUSCBLOOSft  OLIVER  D«M 

MAX 

86 

89 

91 

B3 

92 

91 

91 

93 

91 

90 

91 

93 

81 

92 

90 

S3 

S3 

03 

81 

S4 

93 

95 

B3 

81 

80 

91 

87 

85 

81 

95 

91 

91.0 

MIN 

5S 

62 

65 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

6S 

67 

68 

71 

70 

69 

69 

68 

67 

71 

68 

67 

68 

68 

68 

71 

72 

70 

68 

68 

68 

68.0 

VERNON 

MAX 

92 

95 

96 

85 

90 

92 

84 

90 

91 

B2 

95 

93 

85 

94 

94 

95 

36 

95 

95 

83 

97 

96 

87 

92 

93 

93 

83 

92 

95 

91 

83 

93 . 0 

X             X          '  X 

MIN 

59 

60 

63 

65 

68 

65 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

70 

68 

68 

68 

70 

68 

68 

66 

68 

67 

70 

67 

65 

68 

67 

66.8 

ERSTERN  vftLUEV  04 

ftNNJSTON   EftA  OP 

MAX 

93 

95 

87 

88 

88 

88 

84 

80 

90 

92 

89 

91 

92 

96 

92 

95 

82 

S5 

91 

83 

36 

86 

82 

67 

90 

87 

89 

82 

94 

91 

BO 

90.5 

MIN 

60 

65 

65 

63 

68 

66 

es 

66 

67 

68 

67 

70 

67 

70 

69 

70 

69 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

61 

67.7 

CHLERA  2  SU 

MAX 

90 

94 

95 

92 

90 

88 

87 

91 

30 

83 

82 

93 

91 

93 

92 

91 

92 

92 

91 

93 

34 

88 

84 

89 

91 

90 

80 

92 

95 

94 

91 

91.1 

MIN 

62 

60 

62 

61 

70 

65 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

68 

70 

67 

74 

66 

64 

65 

70 

71 

69 

70 

69 

74 

79 

70 

69 

68.9 

CENTRE  5  SU 

MAX 

87 

90 

93 

S4 

90 

85 

87 

90 

88 

86 

80 

93 

95 

94 

32 

94 

95 

97 

93 

96 

34 

96 

86 

89 

91 

SO 

84 

85 

91 

93 

90 

90.9 

MIN 

62 

64 

66 

67 

6S 

66 

67 

69 

68 

66 

67 

69 

60 

65 

66 

67 

66 

67 

69 

74 

66 

66 

68 

68 

67 

70 

69 

67 

66 

68 

59 

66.6 

CHILDERSBURG   UTR  PLANT 

MAX 

93 

B5 

94 

S3 

94 

88 

SB 

81 

Bl 

83 

32 

92 

92 

92 

32 

93 

92 

93 

94 

94 

95 

85 

87 

85 

81 

89 

87 

91 

B3 

84 

B2 

91  .7 

MIN 

59 

63 

64 

62 

66 

66 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

67 

67 

65 

68 

71 

66 

66 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

67 

70 

62 

67.0 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

MAX 

88 

91 

93 

91 

91 

80 

88 

88 

88 

84 

81 

91 

90 

93 

9 1 

92 

93 

92 

92 

95 

94 

96 

86 

80 

88 

87 

84 

86 

82 

81 

88 

89.8 

MIN 

61 

64 

66 

65 

66 

65 

66 

6S 

68 

68 

68 

70 

64 

65 

69 

69 

69 

68 

69 

72 

68 

63 

68 

68 

70 

70 

70 

68 

68 

61 

61 

67.2 

PELL    CITr   1  NNE 

MAX 

88 

90 

93 

91 

SB 

se 

87 

86 

87 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

9 1 

89 

90 

93 

91 

35 

87 

SO 

87 

91 

86 

85 

80 

84 

82 

89.  1 

MIN 

55 

5B 

60 

62 

61 

64 

64 

65 

64 

63 

64 

64 

65 

64 

66 

67 

67 

65 

65 

67 

65 

65 

65 

68 

67 

70 

69 

68 

65 

64 

58 

64.4 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

Bl 

93 

92 

91 

88 

89 

86 

80 

31 

92 

93 

82 

92 

88 

94 

81 

82 

87 

80 

88 

89 

92 

93 

93 

SO 

90.3 

MIN 

57 

62 

62 

61 

66 

60 

66 

61 

63 

63 

62 

64 

69 

64 

64 

65 

63 

64 

65 

68 

65 

68 

67 

68 

65 

68 

63 

67 

64 

68 

62 

64.5 

TALLADEGA 

MAX 

Bl 

92 

92 

92 

90 

89 

87 

80 

90 

30 

92 

93 

33 

93 

93 

36 

93 

82 

89 

93 

91 

32 

85 

88 

80 

89 

78 

82 

94 

92 

S2 

90.7 

X           I  a; 

MIN 

52 

61 

62 

60 

65 

61 

64 

66 

63 

64 

63 

63 

62 

63 

63 

64 

64 

63 

66 

65 

68 

64 

66 

65 

67 

66 

70 

71 

64 

66 

56 

63.8 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

SO 

92 

94 

91 

88 

88 

87 

85 

90 

30 

89 

32 

33 

90 

Bl 

BO 

90 

81 

90 

91 

87 

33 

86 

83 

85 

80 

87 

88 

91 

92 

S3 

88.6 

MIN 

60 

66 

65 

61 

65 

64 

65 

68 

66 

57 

66 

63 

71 

66 

65 

66 

65 

64 

67 

70 

66 

67 

67 

67 

68 

70 

67 

66 

68 

70 

62 

66.3 

ASHLAND 

MAX 

85 

88 

90 

88 

84 

84 

83 

82 

85 

85 

S6 

87 

88 

65 

87 

86 

86 

88 

85 

88 

84 

SB 

87 

78 

84 

84 

83 

84 

87 

BB 

88 

85.  7 

MIN 

60 

63 

64 

54 

65 

65 

66 

67 

65 

67 

67 

68 

63 

67 

67 

68 

67 

65 

67 

68 

69 

68 

67 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

68 

65 

66.6 

CAMP  HILL    2  NU 

MAX 

87 

91 

92 

89 

88 

88 

86 

85 

89 

88 

90 

30 

91 

90 

30 

32 

90 

80 

91 

81 

88 

32 

83 

83 

85 

88 

89 

85 

30 

92 

SB.  8 

MIN 

57 

61 

62 

60 

64 

66 

65 

65 

64 

65 

64 

69 

68 

64 

65 

66 

64 

62 

64 

66 

64 

65 

65 

67 

67 

67 

67 

65 

65 

67 

64.6 

HEFL IN 

MAX 

89 

91 

91 

86 

BO 

86 

88 

88 

88 

88 

91 

90 

93 

93 

8 1 

33 

93 

84 

92 

34 

94 

34 

34 

80 

80 

89 

B6 

84 

83 

94 

84 

80.4 

MIN 

51 

57 

52 

56 

64 

60 

62 

62 

64 

64 

66 

68 

62 

64 

63 

66 

69 

67 

65 

65 

67 

66 

64 

68 

66 

66 

67 

66 

64 

65 

55 

63.3 

LAFAYETTE 

MAX 

94 

96 

92 

90 

Bl 

88 

87 

88 

80 

30 

92 

32 

90 

92 

84 

34 

92 

88 

91 

88 

92 

87 

88 

85 

88 

86 

86 

80 

92 

92 

SO 

SO. 2 

MIN 

60 

67 

66 

68 

67 

65 

6S 

69 

68 

67 

66 

68 

69 

67 

67 

67 

66 

62 

68 

72 

65 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

70 

62 

67.2 

MARTIN  DAM 

MAX 

SB 

92 

90 

87 

84 

88 

86 

89 

80 

88 

90 

30 

90 

30 

3 1 

92 

80 

90 

82 

89 

32 

80 

85 

84 

es 

87 

88 

89 

92 

80 

89.4 

MIN 

57 

66 

54 

63 

65 

66 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

65 

65 

68 

66 

64 

64 

67 

68 

68 

66 

68 

68 

68 

6B 

70 

69 

71 

65 

66.7 

OPEL IKA 

MAX 

MIN 

ROCKFOHD   2  NNM 

MAX 

86 

88 

91 

B7 

88 

88 

86 

85 

88 

88 

87 

SI 

91 

89 

30 

8S 

90 

SI 

88 

80 

91 

82 

85 

82 

85 

87 

84 

SB 

90 

91 

81 

88.4 

MIN 

58 

64 

62 

59 

64 

62 

66 

66 

64 

65 

65 

67 

68 

65 

65 

64 

64 

62 

64 

70 

65 

66 

67 

67 

66 

68 

66 

65 

63 

65 

60 

64.6 

POCK  MILLS 

MAX 

92 

94 

96 

90 

85 

84 

86 

86 

80 

SB 

94 

35 

94 

92 

32 

35 

95 

32 

91 

83 

93 

35 

82 

81 

80 

86 

86 

88 

93 

95 

95 

90.8 

XXX 

MIN 

55 

57 

63 

63 

66 

66 

65 

66 

65 

66 

67 

63 

70 

65 

66 

68 

66 

64 

65 

70 

63 

63 

64 

68 

70 

67 

69 

65 

65 

65 

62 

65.5 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

90 

91 

93 

94 

83 

82 

83 

32 

80 

83 

89 

85 

95 

32 

34 

83 

95 

31 

94 

85 

94 

83 

88 

SB 

88 

B2 

8S 

86 

92 

93 

93 

02.0 

MIN 

63 

68 

65 

67 

70 

65 

65 

66 

70 

73 

71 

68 

67 

63 

66 

70 

68 

68 

71 

68 

69 

68 

66 

68 

70 

72 

70 

68 

69 

72 

66 

68.4 

DEMOPOLIS   LOCK    AND  DAM 

MAX 

89 

89 

91 

92 

82 

88 

88 

88 

80 

30 

88 

82 

92 

32 

93 

88 

92 

S3 

90 

82 

92 

81 

82 

86 

88 

80 

88 

86 

91 

94 

93 

90.4 

MIN 

59 

62 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

67 

68 

69 

63 

68 

71 

70 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

67 

71 

68 

68 

71 

71 

71 

70 

69 

67 

67.5 

GAINESVILLE 

MAX 

89 

89 

SI 

93 

93 

86 

89 

80 

80 

91 

SB 

83 

S4 

34 

83 

82 

Bl 

84 

91 

83 

95 

82 

85 

85 

88 

82 

86 

88 

B3 

95 

95 

91  .3 

MIN 

63 

64 

66 

67 

69 

67 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

68 

70 

68 

70 

72 

68 

70 

73 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

66 

69.5 

GREENSBORS 

MAX 

92 

93 

S5 

93 

Bl 

88 

83 

82 

32 

82 

94 

95 

S2 

94 

84 

S5 

86 

82 

95 

86 

87 

85 

84 

81 

93 

80 

87 

S2 

95 

94 

90 

93.0 

MIN 

62 

67 

66 

69 

70 

67 

67 

78 

69 

70 

68 

70 

72 

76 

73 

67 

67 

68 

70 

70 

71 

68 

70 

72 

73 

70 

69 

70 

71 

74 

66 

69.7 

HAYNEVILLE 

MAX 

89 

90 

91 

88 

80 

80 

88 

88 

90 

82 

92 

85 

94 

91 

81 

61 

80 

82 

80 

B3 

Bl 

SI 

87 

88 

85 

es 

88 

88 

80 

93 

94 

80.4 

MIN 

60 

62 

67 

65 

66 

66 

66 

68 

63 

63 

70 

68 

70 

69 

69 

67 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

69 

68.5 

LIVINGSTON  2  SM 

MAX 

90 

92 

95 

96 

82 

BO 

91 

SB 

80 

82 

32 

85 

34 

93 

93 

93 

83 

86 

SS 

87 

84 

B4 

80 

80 

90 

91 

69 

S4 

93 

97 

90 

92.7 

MIN 

60 

63 

65 

65 

67 

66 

67 

66 

68 

67 

67 

68 

70 

69 

68 

65 

69 

66 

67 

68 

66 

70 

68 

68 

70 

69 

72 

70 

ee 

72 

63 

67.4 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 

ea 

90 

91 

92 

90 

81 

88 

80 

SO 

90 

90 

93 

32 

90 

B2 

92 

93 

84 

90 

93 

S3 

83 

86 

83 

88 

91 

88 

80 

90 

94 

83 

90.6 

MIM 

58 

65 

65 

65 

66 

67 

69 

68 

691  70 

70 

68 

63 

69 

71 

65 

67 

6S 

69 

71 

69 

68 

68 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

66 

68.3 

MINTER   3  NH 

MAX 

88 

88 

87 

88 

86 

88 

86 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

89 

88 

87 

90 

81 

88 

SO 

SO 

SB 

86 

88 

90 

87 

88 

88 

90 

90 

91 

86.6 

MIN 

59 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

70 

70 

71 

71 

68 

63 

68 

71 

68 

68 

68 

68 

71 

65 

68 

68 

72 

70 

71 

70 

72 

72 

73 

67 

68.5 

rONTGOrCRY   USO  AP 

MAX 

89 

92 

91 

90 

92 

88 

92 

32 

92 

92 

94 

84 

92 

90 

92 

93 

92 

88 

91 

88 

80 

86 

87 

85 

89 

B8 

87 

88 

91 

91 

89 

90.3 

MIN 

68 

71 

68 

67 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

71 

69 

71 

69 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

70 

72 

72 

73 

73 

74 

70 

70.6 

SELMA 

MAX 

91 

92 

93 

90 

92 

88 

91 

81 

32 

92 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

32 

87 

83 

83 

90 

91 

93 

93 

94 

94 

91 

91.5 

68 

70 

70 

71 

72 

73 

70 

74 

68 

70 

68 

68 

68 

71 

72 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

7 1 

72 

74 

UNION  SPRINGS 

MAX 

90 

93 

92 

To 

88 

91 

87 

90 

90 

92 

92 

93 

90 

90 

89 

91 

93 

90 

90 

93 

90 

81 

85 

86 

86 

SB 

87 

83 

89 

92 

93 

89.8 

MIN 

62 

65 

65 

64 

65 

65 

66 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

65 

66 

69 

68 

6S 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

71 

68 

68.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  SIRTION  INDEX 


15 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 
a 

(£ 

STATION 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CI 

I               X  X 
COBSTBL    PLBIM  07 

ANDALUSIA    1  NU 

MAX 

94 

95 

92 

68 

01 

95 

80 

91 

04 

94 

94 

94 

02 

04 

9 1 

04 

95 

93 

95 

93 

06 

96 

95 

95 

97 

96 

97 

05 

94 

95 

03 

8 

MIN 

5< 

63 

67 

59 

62 

64 

65 

62 

64 

62 

59 

65 

74 

63 

65 

64 

64 

60 

64 

62 

67 

67 

66 

64 

64 

64 

64 

62 

62 

60 

59 

63 

3 

ATMORE 

MAX 

91 

92 

94 

93 

90 

91 

89 

88 

91 

04 

97 

97 

05 

03 

92 

93 

91 

94 

04 

95 

97 

94 

93 

94 

91 

93 

90 

88 

91 

95 

97 

92 

8 

MIN 

65 

67 

66 

67 

69 

66 

68 

68 

70 

71 

73 

71 

72 

70 

69 

67 

60 

69 

70 

73 

70 

72 

71 

70 

69 

72 

73 

70 

72 

73 

68 

69 

7 

BEATRICE    1  e 

MAX 

ee 

90 

92 

95 

93 

94 

92 

93 

01 

01 

92 

00 

01 

02 

01 

90 

60 

86 

89 

90 

88 

88 

92 

93 

04 

92 

92 

03 

93 

91 

88 

91 

2 

MIN 

62 

66 

70 

64 

65 

66 

70 

70 

69 

69 

60 

70 

67 

69 

71 

70 

60 

6S 

67 

60 

69 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

67 

69 

68 

2 

BRAMTLEY 

MAX 

03 

94 

05 

69 

88 

93 

92 

00 

02 

93 

95 

05 

05 

93 

04 

91 

03 

04 

92 

93 

95 

93 

90 

02 

89 

93 

02 

86 

94 

92 

3 

MIN 

53 

64 

63 

69 

68 

68 

60 

66 

67 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

70 

71 

70 

60 

70 

70 

67 

0 

BREUTON  3  SSE 

MAX 

96 

97 

95 

89 

91 

90 

80 

05 

06 

90 

98 

08 

06 

97 

96 

94 

06 

06 

06 

95 

98 

96 

98 

91 

95 

95 

03 

92 

96 

98 

88 

94 

8 

MIN 

60 

65 

62 

66 

66 

64 

64 

64 

66 

68 

70 

66 

60 

66 

64 

66 

66 

67 

66 

60 

67 

68 

66 

69 

67 

68 

60 

69 

67 

68 

66 

66 

3 

CAMDEN   3  nu 

MAX 

02 

93 

93 

93 

92 

89 

00 

02 

02 

93 

96 

04 

04 

03 

05 

95 

02 

05 

96 

94 

94 

90 

02 

93 

93 

90 

92 

95 

05 

93 

93 

0 

MIN 

SO 

61 

61 

59 

63 

50 

62 

63 

63 

64 

66 

63 

65 

64 

64 

60 

64 

61 

62 

62 

62 

66 

67 

63 

64 

66 

65 

64 

65 

68 

62 

63 

1 

CMATOM  3  N 

MAX 

02 

92 

94 

92 

02 

88 

SO 

01 

03 

95 

95 

94 

02 

92 

97 

04 

95 

02 

04 

96 

95 

93 

91 

80 

90 

90 

92 

92 

96 

97 

07 

92 

0 

MIN 

63 

63 

66 

64 

76 

64 

65 

65 

67 

70 

71 

63 

70 

68 

68 

63 

66 

67 

64 

70 

65 

69 

68 

65 

65 

70 

70 

70 

70 

71 

62 

67 

0 

CLAYTON 

MAX 

sa 

90 

90 

86 

85 

84 

85 

87 

88 

80 

91 

02 

01 

89 

89 

80 

90 

80 

88 

91 

91 

92 

84 

88 

85 

84 

87 

87 

88 

91 

91 

88 

4 

MIN 

65 

70 

65 

65 

68 

67 

66 

60 

70 

71 

69 

60 

71 

68 

69 

67 

68 

65 

68 

71 

68 

68 

68 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

73 

69 

68 

5 

ENTERPRISE 

MAX 

95 

96 

95 

94 

02 

ee 

80 

90 

04 

03 

95 

07 

08 

05 

95 

05 

95 

95 

89 

03 

85 

93 

90 

91 

90 

97 

97 

93 

1 

MIN 

53 

69 

65 

65 

66 

65 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

60 

68 

66 

67 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

71 

68 

68 

8 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

92 

94 

95 

92 

90 

as 

80 

91 

02 

04 

04 

05 

94 

92 

01 

06 

94 

92 

92 

94 

92 

04 

86 

80 

87 

89 

90 

89 

91 

96 

95 

91 

8 

MIN 

60 

67 

62 

66 

70 

67 

68 

67 

67 

67 

67 

68 

70 

64 

65 

65 

68 

66 

67 

70 

65 

60 

62 

70 

72 

71 

70 

70 

69 

71 

67 

67 

4 

EVERGREEN 

MAX 

S8 

90 

92 

91 

87 

01 

80 

68 

01 

03 

94 

07 

07 

96 

04 

01 

93 

92 

04 

97 

94 

03 

92 

02 

87 

92 

90 

84 

89 

92 

93 

91 

7 

MIN 

65 

66 

67 

68 

66 

66 

69 

60 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

60 

69 

70 

60 

70 

70 

71 

72 

60 

72 

73 

72 

74 

72 

73 

74 

69 

9 

FRISCO  CITY 

MAX 

90 

90 

92 

92 

90 

01 

01 

85 

01 

02 

93 

05 

03 

92 

03 

02 

92 

95 

01 

93 

95 

02 

93 

03 

88 

92 

01 

89 

90 

93 

95 

91 

7 

MIN 

63 

65 

65 

64 

68 

66 

66 

67 

67 

60 

70 

66 

63 

66 

67 

65 

67 

66 

65 

64 

66 

60 

69 

68 

66 

69 

65 

69 

70 

67 

66 

6 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOUN 

MAX 

ae 

90 

90 

91 

90 

88 

87 

90 

00 

03 

94 

04 

04 

92 

00 

80 

91 

89 

00 

93 

01 

03 

88 

86 

88 

87 

88 

85 

89 

80 

9 

MIN 

61 

63 

67 

65 

67 

69 

67 

65 

60 

68 

69 

69 

71 

70 

67 

57 

68 

68 

67 

71 

69 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

68 

6 

GREENVILLE 

MAX 

91 

92 

93 

90 

90 

93 

86 

89 

01 

02 

93 

04 

02 

91 

02 

89 

90 

90 

92 

92 

92 

80 

90 

86 

91 

90 

87 

00 

93 

93 

90 

0 

MIN 

63 

57 

66 

66 

69 

65 

67 

67 

60 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

66 

69 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

72 

70 

72 

72 

75 

69 

69 

0 

HEAOLAMO 

MAX 

94 

95 

95 

90 

91 

ao 

92 

90 

02 

03 

93 

04 

03 

91 

90 

03 

95 

92 

95 

92 

04 

87 

02 

86 

87 

87 

88 

90 

93 

96 

91 

7 

MIN 

66 

72 

66 

65 

66 

66 

67 

66 

70 

72 

72 

70 

72 

65 

65 

68 

70 

67 

69 

72 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

69 

72 

71 

73 

68 

69 

1 

HIGHLAND  HOFC 

MAX 

92 

92 

95 

90 

90 

90 

90 

89 

01 

92 

92 

02 

04 

92 

02 

80 

91 

91 

94 

92 

03 

94 

90 

86 

91 

90 

86 

91 

94 

95 

01 

3 

MIN 

63 

63 

64 

62 

62 

65 

68 

68 

60 

69 

69 

68 

70 

68 

68 

66 

66 

65 

67 

70 

68 

67 

67 

69 

69 

71 

60 

70 

70 

72 

67 

57 

4 

OZARK   6  NNM 

MAX 

93 

96 

91 

89 

85 

89 

90 

93 

04 

96 

97 

06 

04 

91 

00 

93 

94 

94 

93 

02 

91 

89 

90 

88 

84 

91 

94 

94 

95 

91 

9 

MIN 

66 

69 

64 

64 

68 

65 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

69 

60 

67 

69 

66 

69 

70 

69 

72 

69 

69 

71 

71 

69 

69 

70 

73 

68 

68 

9 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

92 

95 

95 

88 

91 

91 

89 

87 

80 

90 

93 

03 

01 

88 

91 

89 

05 

94 

86 

88 

89 

93 

95 

94 

94 

95 

93 

91 

7 

MIN 

66 

64 

68 

6S 

69 

69 

68 

68 

60 

70 

70 

72 

71 

69 

68 

68 

70 

66 

70 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

74 

69 

69 

3 

PITTSVIEW 

MAX 

9^ 

96 

96 

91 

90 

89 

89 

90 

06 

93 

95 

92 

95 

83 

86 

87 

89 

90 

85 

89 

94 

94 

91 

3 

MIN 

59 

60 

64 

63 

65 

65 

66 

67 

66 

63 

66 

67 

67 

67 

65 

65 

67 

67 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

67 

66 

2 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

91 

92 

94 

92 

91 

90 

91 

02 

93 

93 

06 

95 

94 

94 

93 

92 

91 

91 

94 

95 

91 

95 

86 

90 

92 

91 

90 

91 

94 

95 

92 

2 

MIN 

6D 

65 

66 

66 

68 

64 

66 

67 

68 

69 

70 

60 

71 

70 

7  1 

66 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

71 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

66 

68 

1 

91 

87 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

88 

90 

87 

87 

90 

85 

88 

92 

92 

89 

09 

6 

Mlh 

6e 

6S 

66 

63 

7C 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

74 

68 

69 

0 

MHATL  E Y 

85 

94 

04 

MIN 

z  . 

GULF  oe 

BAY  nlNETTE 

MAX 

93 

91 

91 

91 

87 

88 

87 

91 

93 

95 

96 

03 

93 

93 

95 

03 

94 

92 

93 

91 

91 

85 

87 

93 

93 

88 

91 

5 

MIN 

69 

70 

70 

67 

69 

68 

70 

70 

72 

74 

75 

74 

77 

71 

71 

68 

70 

70 

71 

74 

71 

73 

72 

70 

71 

73 

76 

72 

70 

67 

71 

' 

CODEN 

MAX 

69 

88 

88 

90 

88 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

07 

92 

91 

93 

91 

91 

88 

88 

91 

88 

88 

90 

91 

95 

92 

91 

0 

MIN 

70 

72 

73 

74 

72 

76 

79 

78 

76 

77 

78 

78 

74 

64 

61 

60 

76 

77 

70 

83 

75 

81 

73 

72 

70 

74 

74 

72 

72 

74 

70 

73 

4 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

91 

92 

92 

92 

01 

87 

88 

89 

90 

93 

95 

95 

95 

92 

04 

02 

93 

91 

90 

91 

89 

85 

89 

94 

95 

91 

91 

5 

MIN 

66 

69 

69 

67 

69 

67 

70 

66 

73 

77 

77 

74 

77 

71 

60 

66 

70 

60 

70 

73 

70 

74 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

73 

73 

68 

70 

8 

FORT  MORGAN 

MAX 

89 

89 

91 

89 

90 

88 

01 

92 

93 

91 

03 

94 

95 

00 

89 

93 

93 

94 

93 

04 

94 

95 

94 

94 

93 

92 

91 

89 

93 

94 

04 

92 

I 

MIN 

75 

73 

76 

74 

73 

71 

74 

76 

73 

74 

76 

75 

74 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

75 

73 

73 

74 

73 

74 

7!> 

76 

76 

75 

76 

74 

3 

MOBILE   USO  AP 

MAX 

ee 

90 

91 

91 

89 

85 

86 

00 

90 

92 

94 

94 

91 

91 

90 

89 

93 

91 

91 

94 

91 

93 

94 

91 

91 

88 

01 

00 

94 

94 

88 

90 

8 

MIN 

70 

70 

73 

70 

69 

70 

73 

73 

74 

76 

76 

75 

77 

74 

72 

70 

74 

74 

73 

72 

72 

74 

73 

75 

74 

78 

77 

75 

77 

74 

7  3 

73 

5 

ROBERTSOALE   1  E 

MAX 

92 

93 

93 

91 

95 

89 

88 

88 

92 

94 

95 

06 

06 

94 

93 

04 

94 

95 

05 

97 

97 

96 

98 

92 

91 

92 

89 

85 

92 

94 

06 

93 

1 

MIN 

65 

67 

68 

68 

70 

66 

60 

68 

71 

73 

75 

73 

72 

70 

67 

60 

68 

68 

69 

70 

71 

73 

70 

70 

70 

72 

74 

71 

71 

73 

68 

70 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBIION  INDEX 


16 


MONTHLY  AND  SERSONni  HEnilNG  DEGREE  DRYS 

SEASON  OF    ig73  -  1074  ALABAMA 


srnrioN 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MflR 

fiPR 

MAY 

JUNE 

rOTRL 

JULT- JUNE 

X             X  'G 

NORTMERN   VALLEY  01 

ATHENS  2 

Q 

0 

g 

9  1 

316 

707 

647 

644 

304 

BELLE   MINA   2  N 

Q 

Q 

5 

99 

274 

638 

470 

532 

1 92 

1 9 

23B3 

F  AL  K  V  XL  L  E    1  E 

0 

Q 

106 

307 

662 

476 

216 

FLORENCE 

0 

0 

7 

124 

321 

714 

576 

601 

246 

191 

32 

1 1 

2823 

HUNT5VILLE   USO  AP 

0 

0 

6 

67 

294 

664 

486 

566 

232 

179 

31 

2 

2526 

MAO  ISDN 

0 

Q 

^ 

69 

274 

664 

469 

542 

212 

161 

1 9 

2406 

3143 

MOUL  TON  2 

0 

0 

3 

79 

262 

616 

480 

544 

198 

169 

17 

0 

2367 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

0 

0 

10 

79 

260 

664 

606 

691 

264 

201 

28 

3 

2586 

NEW  MARKET  2 

7 

696 

642 

2 

RED  BAY 

0 

0 

1 

63 

226 

699 

467 

514 

173 

128 

7 

0 

2166 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

1  1 

106 

312 

666 

473 

666 

245 

179 

36 

0 

2690 

RUSSELL VILLE  2 

0 

0 

16 

112 

343 

706 

666 

647 

306 

238 

41 

13 

2977 

WATERL  00 

■r          X  X 

0 

0 

g 

99 

316 

686 

571 

539 

237 

182 

40 

1  0 

2686 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

g 

Q 

3 

6 1 

271 

661 

436 

530 

218 

163 

23 

2377 

3220 

BESSEMER   3  5SW 

0 

Q 

3 

78 

245 

609 

367 

174 

116 

Q 

Q 

BIRMINGHAM  UlSO  AP 

Q 

Q 

3 

73 

28& 

616 

374 

49  1 

161 

1 47 

g 

Q 

2166 

256  1 

BRIDGEPORT 

0 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

2 

61 

232 

662 

393 

491 

163 

130 

1  1 

2 

2037 

ONEONTA 

0 

0 

0 

106 

310 

669 

430 

662 

238 

201 

48 

3 

2664 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

1  1 

124 

-J70 

743 

632 

647 

300 

236 

46 

16 

3026 

321  1 

SAND   MT  SL'BSTA  AU 

Q 

Q 

107 

29 1 

640 

432 

556 

226 

1 60 

26 

2465 

SCOTTSBORO 

0 

0 

1 1 

107 

366 

712 

604 

634 

279 

210 

26 

6 

2864 

3096 

VALLEY  HEAD 

Q 

Q 

20 

1 6& 

43 1 

781 

530 

690 

345 

263 

53 

3305 

3349 

UPPER   PI  AIMS  03 

Q 

0 

669 

436 

647 

1S9 

163 

fiANKHEAD   LOCK   AND  DAH 

Q 

Q 

2 

S8 

267 

607 

399 

628 

204 

163 

g 

Q 

22  16 

CENTRE V IL  L  E 

Q 

0 

2443 

CL ANTON 

0 

0 

3 

74 

269 

699 

338 

619 

200 

146 

7 

0 

2156 

2541 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

14 

107 

322 

654 

481 

610 

275 

202 

31 

5 

2701 

FAYETTE 

Q 

Q 

126 

304 

625 

465 

60  1 

227 

155 

1 6 

g 

2626 

UAl  FY\#TI  I  F  NF 

669 

206 

J  2 

HAMILTON   3  S 

0 

0 

13 

111 

347 

696 

514 

650 

269 

225 

37 

13 

2876 

JASPER   4  N 

0 

0 

g 

123 

360 

696 

483 

61  1 

261 

216 

38 

6 

2801 

PRATTVILLE 

0 

0 

0 

49 

200 

663 

0 

0 

2228 

THORSBT  EXP  STATION 

0 

0 

4 

269 

280 

464 

146 

123 

2 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

Q 

Q 

6 1 

254 

573 

399 

532 

1  45 

110 

Q 

2076 

TUSCALOOSA   OLIVER  DAM 

0 

0 

3 

62 

234 

643 

344 

492 

184 

134 

4 

0 

2000 

2467 

UF  D  NflN 

Q 

Q 

3 

87 

268 

690 

424 

498 

1  47 

1 32 

Q 

2  1 46 

EASTERN   VALLEY  C4 

Hnnjoiun   tmh  hk 

85 

274 

588 

318 

602 

182 

133 

J  2 

Q 

2096 

CALERA  2  SW 

0 

0 

0 

68 

226 

543 

279 

437 

141 

108 

13 

1 

1606 

CENTRE   6  SW 

0 

0 

7 

107 

337 

692 

449 

683 

284 

181 

30 

0 

2670 

CHILDERSBURG   WTR  PLANT 

0 

0 

2 

73 

261 

630 

271 

444 

141 

110 

10 

0 

1832 

GADSDEN   STEAM  PLANT 

0 

0 

3 

109 

360 

721 

477 

577 

172 

21 

0 

2893 

DFll      fTTV     t  NNF 

Q 

Q 

3 

1 06 

330 

650 

413 

59 1 

266 

206 

3  J 

3 

2596 

SYLACAUGA   4  NE 

0 

0 

2 

84 

244 

664 

278 

462 

167 

141 

12 

1 

1946 

Q 

Q 

g 

84 

237 

634 

287 

467 

1 66 

1  32 

J  3 

3 

1929 

2542 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

0 

0 

0 

67 

261 

678 

297 

493 

210 

133 

7 

0 

2036 

ASHLAND 

0 

0 

6 

88 

290 

641 

352 

643 

241 

171 

18 

0 

2360 

CAMP   HILL   2  NW 

0 

0 

1 

96 

280 

612 

304 

641 

238 

172 

14 

0 

2268 

HEFLIN 

0 

0 

7 

126 

377 

746 

606 

300 

189 

36 

2 

LAFAYETTE 

0 

0 

0 

66 

221 

553 

245 

431 

157 

1  14 

3 

0 

1760 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

49 

203 

503 

215 

421 

137 

88 

0 

OPEL IKA 

0 

0 

0 

76 

262 

610 

254 

516 

239 

136 

6 

0 

2066 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEnSONflL  HEnilNG  DEGREE  DRYS 

SEASON  OF    1973  -   197'^  ALABAMA 


STATION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

fiPR 

MAY 

JUNE 

rOTflL 

NORnRLS 
JULT-JUNE 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

7 

61 

249 

586 

314 

522 

208 

149 

1 1 

0 

2107 

ROCK  MILLS 

X         X  ■■r. 

0 

0 

0 

87 

288 

639 

330 

538 

0 

PRAIRie  06 

DAYTON    I  N 

0 

0 

268 

466 

172 

1  18 

0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK.  AND  DAM 

0 

0 

1 

60 

228 

666 

314 

462 

175 

126 

1 

0 

1933 

GAINESVILLE 

0 

0 

6 

69 

254 

604 

393 

608 

200 

137 

2 

0 

2173 

GREENSBORO 

0 

0 

2 

56 

212 

687 

310 

446 

148 

91 

1 

0 

1863 

2098 

216 

649 

240 

450 

182 

121 

2 

0 

LIVINGSTON   2  SW 

0 

0 

3 

64 

226 

664 

338 

494 

193 

132 

0 

0 

2014 

MARION   JUNCTION   2  NE 

0 

Q 

2 

67 

239 

584 

294 

478 

2  1  0 

1  36 

1 

0 

20 1 0 

MINTER   3  NW 

0 

0 

1 

60 

243 

682 

259 

453 

184 

125 

1 

0 

isoe 

MONTGOMERY  WSO  AP 

0 

0 

0 

67 

195 

606 

218 

419 

144 

104 

0 

0 

1643 

2291 

SELMA 

0 

0 

0 

35 

190 

459 

180 

386 

109 

79 

0 

0 

1438 

1913 

UNION  SPRINGS 

:c          :!:  x 

0 

0 

0 

61 

203 

628 

211 

421 

177 

96 

3 

0 

1690 

COASTAL    PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

0 

0 

0 

81 

223 

668 

220 

469 

214 

142 

0 

ATMORE 

148 

447 

168 

353 

120 

0 

0 

BEATRICE    1  E 

0 

40 

82 

2 

0 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

80 

195 

590 

160 

421 

167 

3 

0 

BREWTON   3  SSE 

0 

0 

0 

62 

174 

466 

106 

317 

91 

76 

0 

0 

1292 

1863 

CAMDEN  3  NW 

0 

0 

2 

68 

231 

646 

274 

429 

144 

123 

2 

0 

1818 

CHATOM  3  N 

0 

0 

G 

25 

145 

470 

171 

304 

107 

61 

0 

2 

1286 

CLAYTON 

0 

0 

0 

42 

186 

499 

170 

186 

89 

3 

0 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

49 

151 

504 

112 

137 

97 

0 

0 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

0 

Q 

0 

73 

202 

526 

1  76 

430 

1 95 

118 

1  0 

Q 

1  730 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

53 

192 

539 

201 

401 

148 

102 

1 

0 

1637 

FRISCO  CITY 

0 

0 

1 

64 

172 

494 

217 

408 

156 

107 

1 

0 

1609 

GENEVA 

GIL8ERT0WN 

0 

0 

1 

60 

181 

488 

226 

374 

1  16 

101 

1 

0 

1638 

GREEN VIL  L  E 

Q 

Q 

Q 

48 

20 1 

653 

22 1 

439 

167 

1 06 

1 

Q 

1736 

1 659 

HEADLAND 

0 

0 

0 

42 

176 

489 

123 

382 

146 

90 

2 

0 

1448 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

46 

179 

627 

215 

420 

177 

104 

1 

0 

1669 

1918 

OZARK   6  NNW 

0 

0 

0 

31 

126 

417 

99 

308 

103 

70 

0 

0 

1  164 

1711 

PHENIX  CITY  2  NNW 

7  3 

0 

0 

PITTSVIEW 

0 

0 

0 

74 

222 

576 

202 

462 

227 

160 

9 

0 

1922 

THOMASVILLE 

0 

0 

1 

69 

206 

548 

243 

431 

171 

107 

0 

0 

1766 

2067 

TROY 

0 

0 

0 

41 

144 

463 

131 

373 

123 

87 

0 

0 

1362 

1953 

WHATLEY 

X          x  X 

0 

0 

0 

46 

180 

494 

460 

143 

89 

0 

GULF  oa 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

20 

93 

423 

1  12 

322 

89 

67 

0 

0 

1 1  16 

CODEN 

0 

493 

102 

32 

0 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

0 

0 

0 

23 

97 

4C4 

90 

269 

72 

47 

0 

0 

992 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

3 

309 

117 

281 

6 

0 

0 

MOBILE   WSO  AP 

0 

0 

0 

18 

91 

377 

106 

288 

106 

49 

0 

0 

1037 

1560 

ROBERTSDALE    1  E 

0 

0 

0 

24 

110 

401 

1  19 

314 

1  14 

60 

0 

0 

1  142 
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EVRPORfiTION  RND  WIND 


AL  ABAlin 

JULY  1971 


STRT ION 

DRY  OF  nONTH 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■XXX 

PIEDMONT  PLATEAU 

OS 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.12 

.31 

.23 

.23 

.21 

.18 

.  IS 

.23 

.  16 

.16 

.26 

.26 

X 

.  IS 

.  19 

.20 

.13 

.  18 

.25 

.  10 

.22 

.05 

.15 

.11 

.11 

.  IS 

.14 

.17 

.28 

.  19 

.36 

5.98 

UINO 

6 

2 

7 

3 

4 

0 

3 

2 

2 

2 

15 

12 

21 

3 

3 

5 

4 

1 

5 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

2 

3 

14 

8 

26 

157 

XXX 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.23 

.30 

.29 

.24 

.22 

.  17 

.24 

.  24 

.  24 

.  31 

.  17 

.24 

.21 

.28 

.  13 

.  18 

.38 

.  33 

.24 

.  19 

.21 

.29 

.  1  3 

.  16 

.  16 

.  13 

.  18 

.28 

.  1  4 

.  25 

7.01B 

MIND 

2 

2 

1 

6 

2 

9 

0 

4 

0 

1 

6 

6 

6 

3 

3 

12 

2 

16 

0 

0 

12 

4 

0 

2 

1 

9 

4 

3 

4 

2 

5 

125 

MAX 

94 

94 

97 

100 

100 

92 

93 

92 

9S 

97 

92 

98 

96 

96 

101 

93 

100 

103 

102 

104 

99 

98 

99 

88 

83 

96 

92 

94 

98 

98 

102 

96 .  3 

MIN 

E6 

68 

72 

74 

72 

71 

74 

74 

76 

77 

75 

7S 

74 

7S 

76 

70 

70 

70 

70 

75 

72 

72 

76 

74 

73 

77 

76 

75 

75 

77 

73 
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XXX 

GULF 

OS 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

.26 

.  19 

.  IB 

.28 

.  1 1 

.  13 

.21 

.20 

.24 

.28 

.  36 

.28 

.  17 

.23 

.21 

.23 

.20 

.17 

.28 

.21 

.25 

.20 

.21 

.22 

.  18 

.06 

.  IS 

.  16 

.21 

.20 

6.576 

MAX 

103 

102 

101 

102 

101 

99 

98 

101 

102 

104 

104 

103 

104 

101 

101 

103 

102 

101 

102 

104 

102 

102 

93 

100 

102 

101 

90 

97 

101 

101 

99 

100.8 
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71 

72 

74 

74 

76 

71 

7S 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

75 

72 

71 

75 

78 

74 

78 

76 

78 

73 

75 

75 

79 

77 

77 

71 

79 

72 
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SinilON  INDEX 
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INDEX  NO. 
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O 
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z 
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o 
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TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

u< 

PRECIP. 

> 

a  T 
«_) 

^  r 

RBBEVILLE   1  NNH 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

ROOISON 

0063 

03 

HINSTON 

2 

34 

13 

87 

1 1 

795 

c 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

flLBERTfl 

0140 

07 

HILC'JX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

fiLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1 140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETHOftK 

HLEXflNOER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7A 

H 

HENRY  0  .  DENHAM 

RLICEVILLE 

n  1  70 

U  1  /  □ 

U  J 

PICKENS 

13 

J  J 

u  / 

P  P 

u  / 

t  A  n 
1  **  u 

7A 

/  n 

u 
n 

VIRGINIA  H  EZELLE 

HNORLUSIfl  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FOR  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

.599 

MID 

MID 

H 

FED.  RVIRTION  RGENCY 

RRLEY   3  S 

0338 

03 

HINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

RSHLRND 

0369 

05 

CLAY 

1 1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

flSHVILLE  4  M 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7R 

JOHN  T.  SHINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMH 

RTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

c 

H 

RADIO  STATION  HRTM 

RUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

0 

LESLIE  J.  JONES 

RUTRUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JRMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHEAO  LOCK   AND  0AM 

U  J 

TUSCALOOSA 

2 

J  J 

9  Q 

P  ~l 

7A 

( Pl 

u 
n 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

OB 

BRLOHIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  H.  HOODHRRD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MRRY  L .  BRYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINOSLEY   1  SE 

0823 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

66 

ID 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  HHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAH 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R  .  E  .  HENDERSON 

BRENTON  3  SSE 

1  n  p  ^ 

1  U  0  •* 

u  / 

ESCAMBIA 

6 

31 

u  ** 

PT 

U  J 

P^ 

6P 

on 

MRS .  CLRRfl  T .  PERVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

BR 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKHOOO 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7R 

MRS.  HILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1 178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7fl 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SH 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NH 

1301 

07 

HILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NH 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

HALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  RNNR  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SH 

1512 

04 

CHEROKEE 

71  34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  HATSON 

CENTREV  ILLE 

1520 

03 

B  1 66 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7R 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

1    c  c 

1  O  D  D 

HASHINGTON 

13 

31 

JU 

Pfi 

DO 

9  R  c; 

5P 

Or 

n 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERS8JRG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TRLLRDEGfl 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  HATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEH 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  H.  EASTERLIND 

CLAYTON 

1725 

07 

BRRBQUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  HESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOB  ILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

1807 

07 

GENEVR 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STERM  PLRNT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

rni  MHR  I  a 

U  I,  U  I  1  U  I  <l 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

05 

07 

85 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1  a4U 

U  J 

HRLKER 

2 

33 

A  C 

O  / 

1  1 

■3  ^  Jl 

/  H 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BRRTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTR 

2235 

05 

CLAY 

1 1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

HILLIRM  H  EVRNS 

DEMDPOLIS  LOCK  RND  ORM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6fl 

6R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DDTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

2386 

03 

H I NSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MI TCHFL  L  DRRKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

RRTHUR  C.  BRUNSON 

ELROO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

1  5 

87 

48 

252 

7  A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFRULR  HILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  HILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

3D 

33 

87 

S3 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAHAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUDERDRLE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BRLOHIN 

9 

30 

14 

86 

01 

10 

7A 

7A 

C 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FHRT  PflYNP 
ru"'  rniriL 

3043 

02 

OF    KRI  R 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

TARI  PARKFR 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLRNT 

3154 

04 

ETOHRH 

7 

34 

02 

86 

DO 

565 

6A 

6fl 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7R 

H 

MACK  C-  FIELDS 
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a 

UJ 

a. 

GflROEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENHIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7fl 

7A 

H 

J  R  BELL 

OEOROIFINNfl 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  .  E  .  MRSON 

OILBERTOHN 

3308 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGRS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

RLRBRMfl  POWER  CO- 

GREENSBORO 

3511 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

GRFFNV I I LF 

35 1 9 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

50 

86 

38 

445 

7R 

7A 

c 

H 

J.  A.  BLACK 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WDSV 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

T  V A- 765 

HflLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MAR  I  ON 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7A 

c 

H 

EDD IE  L  .  PERRCE 

HflNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JRMES  E  MC  CRRVY 

HflYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1 1 

86 

36 

180 

7A 

7R 

H 

DAISY  0  MITCHELL 

HEflOLfIND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7R 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHinND  HOME 

38  1 6 

07 

CRENSHRW 

6 

3  1 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOHER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

ARL ON  L  .  OT T S 

HOOGES 

3899 

01 

FRRNKL  I N 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N .  flVERY 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

01 

MRD ISDN 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

M  1 0 

r 

n  u 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

ALLIED  PAPER  INC 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

u 
n 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6fl 

RLABRMR  POWER  CO. 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1 1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

n 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3 1 

420 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7fl 

MRS.  MRRY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1 1 

85 

46 

589 

7fl 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SH 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7fl 

u 

n 

B  .  B  .  WILLI AMSON .  JR . 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BRRBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

6A 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MAO  ISDN 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALRBRMR  POWER  CO. 

MARION  7  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

r 
L 

JACK  R  SNOW 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEMS  3  SH 

5 172 

06 

MONTGOMERY 

1 1 

32 

1  4 

86 

0 1 

1 90 

7R 

HOUSTON  FLOYD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTERO 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8fl 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7fl 

c 

H 

HENRY   J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

RLABRMR  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  RP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

211 

MIO 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7fl 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

0 1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1 8 

645 

6P 

6P 

H 

JOMN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAR  RP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.  WRYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL  IKA 

6129 

05 

LEE 

1 1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DRLLRS 

1 

32 

18 

87 

14 

2DD 

80 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DRLE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

PALMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7R 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDOINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WRTER  WORKS 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

P  I CKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7fl 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  RPPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7fl 

MRS.  EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7fl 

MRS .  ENA  C .  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  I 

85 

10 

380 

7A 

7R 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7fl 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

RUTRUGfl 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BRY 

6805 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  RRSENAL 

6833 

01 

MRDISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RAIFDRD  C.  MC  COOL 
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Sinn  ON  INDEX  rr" 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

a 
z 

UJ 

ZD 

a 

LONGITUDE 

z 

o 

a 
> 

-I 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
*~ 

a. 

UJ 

a. 

a 

UJ 

a 

«_»  ^ 

<i-  i; 

tn  .1 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COV INGTON 

6 

3 1 

22 

86 

3 1 

180 

7A 

JIMMY  H.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

3 1 

22 

86 

3 1 

I  90 

Q 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE   1  £ 

696B 

08 

8AL0W I N 

9 

30 

32 

87 

40 

1  55 

7A 

7A 

H 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORO  2  NNH 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

70 

7fi 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

702S 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STAT  ION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

1 2 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST  .  BERNARD  COLLEGE 

SANO  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

OE  KALB 

12 

34 

1 7 

85 

58 

1  1  95 

6P 

6P 

H 

SAND  MTN  SUBSTAT ION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

68 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4 1 

86 

03 

615 

7fl 

7fi 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

DO 

147 

5P 

7fl 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

07 

85 

36 

248 

7A 

INACTIVE  4/21/71 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1 1 

145 

7A 

J .  F  .  SUTTLE  .  JR  . 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

12 

86 

1 2 

490 

BP 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

27 

86 

06 

565 

BP 

6P 

H 

C  0.  WEAVER 

THOMASV ILLE 

8178 

07 

CLARK 

1  3 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

BP 

BP 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

82  1 5 

05 

ELMORE 

1 1 

32 

32 

85 

54 

288 

BA 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

0 1 

MADISON 

12 

34 

54 

86 

44 

750 

6A 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

3 1 

49 

85 

59 

580 

6P 

C  H 

THOMAS  J.  OILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

14 

87 

37 

170 

M 10 

M  I  0 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

13 

87 

35 

152 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UNIONTOUN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32 

26 

87 

31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34 

34 

85 

37 

1040 

7A 

7A 

H 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

1  3 

33 

45 

88 

07 

190 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

1 1 

33 

08 

85 

34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMB  I  A 

6 

31 

13 

87 

12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

E  TOWAH 

2 

34 

04 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  S  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

49 

86 

57 

640 

7A 

C 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32 

47 

87 

50 

110 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

BIBB 

3 

33 

07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32 

33 

86 

13 

190 

7A 

MARION  M.  SASFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31 

39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33 

55 

87 

50 

468 

7A 

G 

ROBERT  A.  MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


idditlonal  information  regarding  the  climate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  Sr  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

niUFNSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
-nve.ent  In  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
s!vinrt'me      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Oftlces  and  FAA  stations. 
For  ?hese  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at   time  ol  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1''70. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

n.iiv  -snil  TVMPFRATUHES  TABLE-     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE.  J  .  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Seadla^i  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :  Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index,  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

It    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  bvlldlng. 

«   DRAINAGE  CODE:      l-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 -CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GlILF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History'  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     Th^se  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CUmaUc'ceS?L''ilh.evilL?"orth'car"in"'M^^  ""'""^^  """"'^  """^'"'^"'^  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  9/A/74-900 
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69 

22 

Q 

26 

Q 

0 

0 

5 . 26 

-      .  05 

1  30 

0 

10 

ATMORE 

90  .6 

69.7 

80.2 

94 

21  + 

67 

19  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.96 

.84 

31 

.0 

0 

13 

4 

0 

BEATRICE   J  E 

90.6 

70.6 

80.5 

94 

23+ 

62 

19 

0 

2 1 

Q 

0 

0 

7.61 

3.56 

1  .93 

13 

.  0 

0 

7 

3 

BRANTLEY 

90  .  9 

67 . 0 

79  .  0 

96 

29 

63 

Q 

24 

0 

0 

0 

3  .  34 

-  1.91 

.  88 

3 

.  0 

0 

g 

BREUTON  3  SSE 

92  . 2 

66 . 2 

79  .  2 

_      .  9 

96 

26  + 

64 

14  + 

Q 

25 

0 

0 

0 

3 . 30 

-  2.41 

1.03 

9 

.  0 

0 

1 0 

2 

CAMOEN  3  NU 

90 . 6 

62 . 4 

76.5 

95 

26  + 

58 

Q 

_2 

_ 

_ 

7.71 

1  .  94 

3  1 

.  0 

0 

g 

CHATOM   3  N 

91.2 

66.  ■<l 

78.3 

97 

14+ 

60 

26 

0 

24 

_ 

8.23 

1  .26 

14 

.  0 

10 

9 

4 

CL  AYTON 

87.2 

69.  1 

ye. 2 

92 

2 

65 

22 

0 

6.41 

2.03 

1  .28 

6 

.0 

9 

6 

2 

ENTERPRISE 

EUFAULA    WILDLIFE  HEF 

90  6 

67  .  7 

79  2 

1  4 

96 

_ 

62 

_ 

19 

0 

0 

0 

78 

70 

51 

■ 

EVERGREEN 

88  8 

69  7 

79  3 

92 

26  + 

67 

7  37 

3  29 

1  40 

0 

14 

^ 

FRISCO  CITY 

90.3 

66  .9 

78.6 

94 

2 

64 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

4.33 

-     .  42 

.80 

4 

.0 

10 

3 

0 

GENEVA 

3.10 

-  2.58 

.68 

21 

.  0 

10 

2 

0 

GILBEHT8WN 

0 

0 

0 

0 

GREENVILLE 

89  6^ 

68 

79  2^ 

1  3 

93 

26  + 

66 

22  + 

16 

0 

0 

0 

12*45 

8  00 

3  76 

16 

0 

^  ^ 

^ 

^ 

HEADL  AND 

89.8 

69.2 

79.5 

94 

1  1  + 

66 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

7.08 

1  .  34 

27 

.0 

0 

1  1 

5 

3 

HIGilLANO  HOrC 

90.2 

67.6 

78.9 

-  1.2 

95 

26+ 

64 

22  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4.51 

.41 

.  79 

15 

.  0 

1 1 

3 

0 

OZARK   E  NNM 

89.9 

68.6 

79.2 

-1.1 

94 

1 

65 

22 

0 

20 

Q 

Q 

6.76 

1  .68 

1  .65 

8 

.  0 

0 

7 

5 

4 

PHENIX   CITY   2  NNW 

0 

8 

PITTSVIEU 

90.5 

66.5 

78.5 

96 

29  + 

63 

26  + 

0 

fa 

2.  11 

.66 

4 

.0 

6 

1 

0 

TH8MASVILLE 

91  .2 

67.0 

79  .  1 

-  1.0 

96 

28+ 

63 

7  + 

g 

23 

0 

0 

0 

5 . 38 

TROY 

88 . 7 

69 . 0 

78.9 

-  1.2 

22  + 

14 

0 

0 

0 

'56 

1  '  i? 

^4 

'  n 

WHATLEY 

93  . 3 

98 

1 3 

0 

27 

Q 

0 

0 

6  '  70 

*  96 

110 

0 

DIVISION 

79.0 

-  1.4 

5.61 

.  79 

.0 

XXX 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

88.8 

70.1 

79.6 

-  1.5 

93 

1 1  + 

62 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

8.37 

1  .50 

1  .84 

1 

.0 

0 

13 

6 

3 

COOEN 

90  .5M 

71  .IM 

81  .OM 

96 

17 

68 

19  + 

0 

0 

0 

0 

3.60 

.88 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

FAIRH8PE  2  NE 

90.6 

71.1 

80.9 

.  4 

94 

17 

67 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

6  .  76 

.21 

1  .02 

12 

.  c 

0 

1  1 

8 

1 

F8RT  MORGAN 

90.6 

76.8 

83.2 

93 

9+ 

69 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

4.59 

1  .  33 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

MOBILE  USO  AP 

89.0 

73.7 

81.4 

.  1 

96 

12 

70 

19  + 

0 

9 

0 

0 

0 

7.03 

.  10 

1  .45 

21  + 

.0 

0 

12 

6 

3 

ROBERTSDALE   1  E 

91  .2 

69.7 

80  .5 

.0 

94 

28+ 

67 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

5  .  16 

-  2.01 

.83 

< 

.0 

0 

14 

3 

0 

DIVISION 

81.1 

.  3 

6  .92 

.  70 

.0 

sec  »tf€»tilC€  <»OTtS  rOLLOhlNO  STflTICW  mofi 


4 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 


NOR THE Rn  VAllET 


6CLLC  "IflA  3  » 
ranviLLC    1  C 
rtORCNCC 
HOOGCS 

MUHT5VILLE  W50  «P 
MOULTGh  2 

rtJSCLC  SHOALS  TAfl  I 
BeD  BAY 

RCOSTOnC  ARSENAL 
RUSSCLLVILLC  2 
WATERLOO 


ALBERTVlLLC  2  SC 

aesscfco  3  ssu 
eianiriGHAn  uso  ap 
6OAZ 

ftRIOCCPORT 

COLL INSvlLLE 
roei  patmc 
GflRDCH  CITr 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MACCLLA 
OHCOMTA 

PAirCQOALt  2  U 
SAinT  BERNARD 
SAND  KT   ^UBSTA  nu 

SATRE 

SCQTTSeORO 
VALLEY  HEAD 
UAQBIOR  S  U 


UPPER  PLAINS 

ALtCEVILLE 
ABLtY  3  S 
AUTAUCAVlLLE   3  N 

bankheao  loc^  and  dam 
bill  incsley  1  se 


03 


BflOOKUOOD 

CARBON  HI 

CENTQEVllI 
CL  ANTON 

CORDOVA 


00U6LE  SPRINGS 
EL  ROD 
FATETTE 
CORGAS 

HALCYVILlE    3  N£ 

MAnlLTON    3  5 
JASPER   4  N 
LAY  DAM 
nlTCMtH.  DAn 
PIC^ENivlLLE 

PL  ANTERSvILLE   2  SSE 

PRATTvlLLC 

REFORM 

TmOHSBV   EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

vcRNon 

hCST  OLOCTON 
WINriELD  2  SU 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANMISTON   FAA  AP 
ASHvlLLE    4  M 
CALEBA  2  SW 
CENTRE  S  SW 
CHILDERS6URG  WTB  PlANT 

&AOSDCN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LECSBURG 

fWNTtvALLO 

PELL  CITY  I  NNE 

STIACAUCA   4  NE 

TALLADEGA 

UAL  NUT  GROVE 


PIEDrONT  PLATEAU 

ALCXAHDEB  CITY 
ASHLAND 

CAr«>  HILL   2  NW 

OaoEvillE 

DELTA 

HErLiN 

HiGMTObCB 

JOfiOAN  DAn 
tATATCTTt 
rVWTIN  DAM 

OPEL IKA 

BOCkFOBO  2  NNU 
BOCK  niLLS 
THUBlOW  DAn 
IMOLET 


3.01 
4.84 
2.42 
2.67 
S  .B 

7.  10 


5  .96 

6  .05 
4. SI 
0.26 


S  .OS 
13.62 
8.46 


7.64 

4.06 

6  .60 
6.0' 
4.  76 
0.08 

0.84 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  I  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


I  .  06  .70 


1.22  1.76 


1.76  1.. 
.08  2. 
.37  1. 
.06  2.1 


.20  l.lO 
.11  2.23 
1.46 
2.  10 
.04  2.76 


.  13 


.70  1.27 
.64 
1  .26 


.13     .10  .61 


sec  REFCBCNCE 


NOUS  FQLLOhINO 


5 


STATION  INOEI 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


06 


CU6A 

DATTON  J  N 

DChOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAIhCSVILLC 

GOeCMSBORO 

MflYMEVILLC 

L  IVINGSTOM  2 

MADIOh  7  nc 

nABION  JUNCTION  2  NC 

MRTMEWS  3 

MILSTEAO 
MINTER  3  NU 
MONTGOrCRY  WSO  AP 
ORRVILLC 
PCRRTVILLC 

PINC  LEVEL 

SELMA 

SUTTLC 

UNION  SPRINGS 
UNI0NT0M1 

UARRIOR  LOCK  ANO  OAn 


COASTAL   PLAIN  0 

ABfiEVILLE    1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NM 
ATHORE 

eEATHICC   1  C 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNO lOGE 
CA^tJEN  3  NW 
CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COfFEE  SPRINGS  2  N.J 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFflULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 
GiLBERTOun 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 
KINS TON 
LOUISVILLE 
rCLVIN 
NEWTON 

OZARK  6  NNU 
PHENIX  C ITY  2  NNM 
PINE  APPLE 
PITTSviEW 
RIVER  FALLS 

THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 

k*ATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  rORGAn 
GULF  SHORES  P 


6.20 
5.67 
3.99 


9.06 

5.0) 

6.06 
3.66 
5.63 

4.49 


6.37 
3.60 
6.75 


DAY   OF  MONTH 


1     2     3      4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.22  I . 10  .06 


•ID     .33  .06 


.10     .15  .23 


S£E  RIFEREHCE 


NOTES  FOLlQmING 


6 


STRTEON  INOEI 


DRILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1974 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

a 

(Z 

ec 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

(Z 

MOWTHERM  VftLLEY 

01 

ftTHENS  2 

MAX 

S9 
55 

85 
69 

85 
57 

86 
60 

87 
58 

90 
65 

66 

87 
66 

87 
67 

92 
70 

89 
65 

89 
63 

88 

67 

86 
62 

88 
64 

89 
66 

90 
57 

89 
62 

90 
62 

89 

61 

90 
62 

69 
61 

90 
62 

80 
62 

92 
63 

94 

66 

03 
66 

91 
68 

87 
65 

80 
66 

64.3 

BELLE   MINft   2  N 

MAX 

90 
61 

85 

67 

84 

70 

84 

68 

85 
56 

88 
60 

85 
67 

85 
68 

87 
66 

91 

67 

90 
69 

88 

67 

85 
65 

83 
69 

87 
65 

87 
65 

87 
67 

86 
71 

89 
64 

69 

66 

86 

67 

65 
66 

89 
64 

91 
65 

92 
67 

92 
67 

91 
71 

90 
70 

89 
69 

86 
68 

61 
68 

87.4 
66.5 

FHLKVILLE    1  E 

MAX 

85 
59 

88 
60 

86 
69 

85 
69 

84 

55 

84 

55 

87 
58 

75 
68 

82 
65 

87 
66 

88 
69 

89 
67 

89 
66 

85 
66 

85 
61 

87 
66 

86 
67 

89 
68 

88 
65 

89 
63 

89 
65 

86 
67 

86 
63 

89 

62 

90 
63 

93 
67 

95 
71 

93 
70 

89 
71 

S9 
68 

84 

67 

65.0 

TLOREtlCE 

MAX 

87 
58 

85 
63 

85 
62 

85 
59 

85 
61 

87 
63 

82 
62 

83 
63 

88 
64 

92 
63 

90 
65 

87 
63 

85 

60 

87 
63 

88 

61 

80 
61 

90 
62 

89 
63 

89 
61 

90 
60 

90 
61 

84 
61 

88 
60 

90 
60 

91 
62 

92 
65 

91 
65 

92 
66 

87 
67 

61 

62 

61 

62 

62.2 

MUliTSVILLE   UrSO  «P 

MAX 

90 
64 

86 
70 

86 

70 

86 
66 

87 
58 

88 
61 

78 
69 

86 
71 

88 
69 

91 
69 

92 
69 

89 

70 

87 
69 

84 

70 

88 
68 

87 
68 

88 
69 

88 

72 

89 
67 

89 
67 

66 

69 

87 
68 

90 
68 

90 
67 

91 
69 

91 
70 

92 
73 

91 
72 

90 
71 

64 

70 

63 

70 

87.9 
68.5 

MBOISON 

MAX 

91 
63 

86 

70 

86 
69 

86 
66 

87 
56 

89 
60 

85 
68 

86 
7  1 

88 
68 

91 
69 

02 
68 

89 
68 

88 
68 

83 
71 

88 
67 

87 
68 

88 
69 

88 
71 

90 
66 

89 

66 

86 
69 

87 
68 

90 
67 

91 
66 

91 
69 

91 
70 

93 
73 

90 
72 

90 
72 

83 
70 

82 
69 

66 . 2 
68.0 

nOULTON  2 

MAX 

88 
62 

85 
66 

85 
70 

85 
68 

88 
65 

89 

57 

85 
67 

85 
70 

90 
68 

91 

67 

89 
71 

91 
67 

85 
66 

87 
69 

89 

67 

87 
67 

92 
68 

94 

66 

90 
71 

95 
64 

90 
67 

89 
65 

91 

62 

95 
64 

95 
66 

95 
70 

94 

71 

91 

71 

91 
71 

81 
66 

63 
66 

66.7 

mSCLE   SHOftLS  FOB 

AP 

MAX 

85 

62 

84 

67 

86 
69 

84 

60 

84 

53 

86 
60 

79 
67 

83 
69 

88 
68 

92 
66 

89 
69 

88 
69 

85 
65 

86 
69 

90 
66 

88 
65 

89 
69 

86 
70 

88 
66 

88 
65 

87 
66 

85 
55 

86 
63 

91 
64 

93 
66 

84 

68 

91 
69 

91 
70 

68 
70 

81 
68 

80 
68 

66.2 

NEW  nORKET  2 

MAX 
MIN 

89 
67 

87 
64 

88 
66 

86 
67 

87 
58 

89 
61 

88 
64 

90 
65 

87 
66 

84 

63 

79 
59 

83 
60 

82 
63 

81 
67 

82 
66 

84 

69 

88 
68 

89 
67 

89 
69 

86 
63 

88 
64 

88 
65 

87 
64 

86 
64 

88 
67 

91 
64 

90 
67 

89 

66 

87 
65 

76 
64 

84 

67 

64.4 

BED  enr 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
71 

85 
64 

87 
69 

86 
57 

85 
63 

84 

67 

86 
69 

89 
69 

90 
68 

89 
68 

91 
67 

86 
64 

87 
68 

89 
67 

87 
67 

91 
70 

89 
69 

91 
68 

91 
67 

89 
57 

88 
67 

90 
66 

91 
67 

92 
70 

92 
70 

91 
70 

90 
71 

86 

70 

81 
68 

79 
69 

67.6 

REDSTONE  ftRSENRL 

MAX 

92 
60 

88 
65 

87 
69 

87 
60 

88 

56 

91 

57 

77 
66 

87 
69 

89 
68 

92 
65 

91 
66 

93 
65 

90 
65 

85 
66 

91 
65 

90 
65 

92 
67 

93 
70 

92 
65 

93 
63 

68 

66 

88 
65 

92 
63 

93 
63 

96 
66 

96 
67 

95 
71 

90 
66 

90 
70 

83 
67 

85 
67 

89.8 
65.3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

86 
60 

85 
62 

83 
66 

84 

65 

84 

50 

84 

52 

88 
57 

77 
69 

87 
68 

86 
64 

90 
65 

88 
67 

89 
63 

86 
66 

86 
63 

88 
66 

86 
67 

89 
68 

89 
63 

87 
61 

90 
63 

87 
62 

86 
60 

92 
64 

93 
65 

92 
67 

91 
69 

89 
70 

87 
67 

82 
67 

67.0 
63.9 

WATERLOO 

X               X  « 

MAX 
MIN 

86 
59 

86 
64 

86 
67 

85 
69 

87 
50 

87 
55 

75 
65 

83 
67 

90 
66 

91 
68 

90 
67 

88 
66 

84 

62 

85 
63 

86 
63 

87 
62 

92 
64 

90 
65 

91 
62 

91 
60 

91 
59 

86 
63 

91 
60 

92 
61 

93 
62 

92 
65 

93 
66 

92 
70 

82 
66 

80 
66 

81 
66 

63.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBEHTVILLE   2  SE 

MAX 

91 
62 

90 
68 

84 

66 

86 
66 

85 
59 

90 
68 

84 

65 

78 
63 

85 
68 

88 
64 

82 
68 

85 
66 

84 
64 

83 
68 

87 
65 

86 
67 

68 
68 

89 
68 

87 
67 

88 
64 

86 
67 

85 
64 

88 

66 

89 
63 

92 
69 

92 
69 

90 
71 

87 
67 

05 
69 

84 

66 

85 
65 

66 . 5 
65  8 

BESSErCR  3  ssu 

MAX 

92 
60 

86 
71 

85 
70 

85 
72 

86 
62 

89 
64 

80 

70 

77 
70 

87 
70 

88 

70 

91 
72 

84 

71 

87 
70 

87 
69 

87 
70 

87 
70 

88 
69 

88 
69 

90 
68 

91 

68 

87 
71 

84 

70 

88 
68 

90 
69 

90 
70 

91 

70 

92 
71 

90 
71 

87 
72 

88 
69 

89 
69 

87.6 
69.2 

eiRMINCHAn  USO  AP 

MAX 

91 
61 

86 

72 

85 
71 

86 
68 

88 

62 

88 

65 

76 
70 

78 
70 

87 
69 

91 

70 

90 
70 

85 
70 

87 
69 

86 

69 

87 

70 

87 
69 

89 
72 

88 

70 

90 
69 

90 
67 

87 
7  1 

85 
69 

89 
69 

90 
69 

91 
69 

92 
70 

91 
72 

89 
71 

87 
7  1 

88 
69 

87 
71 

69.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
65 

88 
69 

86 
68 

84 

69 

83 
62 

87 
62 

85 
69 

87 
69 

86 
69 

91 
69 

90 
68 

86 
67 

86 
67 

87 
70 

67 
70 

87 
69 

88 
69 

88 
71 

87 
70 

88 

69 

87 
70 

85 
68 

88 
68 

90 
68 

91 
68 

91 
70 

91 
73 

92 
70 

89 
69 

85 
68 

83 
69 

68.5 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

86 
59 

90 
61 

87 
70 

86 
69 

87 
63 

88 
57 

90 
61 

75 
66 

79 
67 

36 
67 

91 
67 

87 
65 

68 
66 

86 
65 

87 
67 

90 
65 

88 
65 

90 
71 

89 
69 

89 
64 

89 
66 

87 
65 

86 
65 

89 
64 

90 
65 

92 
67 

94 
67 

91 
68 

89 
72 

85 
66 

86 
66 

87 . 7 
65.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 

57 

86 
63 

83 
63 

81 
54 

82 
54 

86 
53 

72 
54 

SO 
60 

05 
60 

85 
64 

87 
63 

86 
64 

84 

61 

85 
63 

87 
60 

84 

62 

87 
65 

87 
63 

86 

60 

88 

60 

65 

60 

84 

62 

87 
59 

90 
63 

92 
64 

94 

65 

91 
64 

66 
64 

87 

63 

86 
63 

65 . 7 
60.6 

SAND   riT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

89 
59 

88 
65 

83 
64 

84 

67 

86 
56 

87 
66 

85 
65 

77 
65 

84 

66 

86 

75 

85 
65 

84 

63 

85 
62 

83 
67 

85 
64 

85 
65 

86 
66 

86 
67 

87 
67 

87 
62 

86 
66 

84 

62 

83 
68 

87 
64 

38 
64 

89 
66 

88 
68 

87 
66 

85 
68 

83 
66 

78 
64 

85.  1 
64.8 

SCOTTSBOHO 

MAX 
MIN 

88 
56 

90 
64 

87 
67 

85 
63 

86 
56 

85 
57 

89 
62 

73 
68 

83 
66 

86 
66 

90 
68 

87 
65 

86 
62 

87 
64 

85 
62 

86 
62 

86 
63 

88 
66 

93 
68 

92 
67 

91 
64 

88 
62 

64 

62 

86 
64 

86 
65 

89 
65 

90 
67 

91 
68 

90 
69 

83 
68 

81 
67 

86.9 
64.3 

vallEt  mead 

MAX 
MIN 

84 
54 

88 
56 

83 
63 

83 
68 

82 
55 

82 
54 

86 
56 

7  1 
61 

80 
64 

84 

62 

88 
65 

83 
65 

85 
66 

86 
66 

80 
63 

84 
64 

86 
64 

88 
65 

89 
61 

90 
59 

68 
60 

85 
65 

81 
61 

85 
60 

86 
62 

90 
64 

92 
65 

91 
64 

88 
65 

86 
67 

81 

66 

65.  1 
62.3 

UPPER  PLAINS 

03 

AL  ICEVILLE 

MAX 
MIN 

BANKHEAD   LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

86 
6  1 

92 
62 

89 
69 

90 
68 

87 
61 

85 
60 

86 
61 

75 
66 

83 
69 

90 
69 

90 
69 

91 
68 

91 
64 

87 
66 

88 
68 

90 
69 

91 
68 

91 
64 

87 
66 

91 
66 

90 
68 

89 
69 

88 
64 

91 
65 

92 
66 

94 
66 

93 
68 

93 
67 

89 
70 

86 
68 

91 
67 

89 . 0 
66.2 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

CLANTON 

MAX 
MIN 

92 
59 

95 
63 

87 
69 

82 
68 

87 
63 

89 
65 

85 
66 

83 
68 

78 
65 

89 
66 

91 
70 

91 
66 

92 
63 

90 
66 

89 
67 

90 
69 

89 
69 

86 
66 

91 
64 

90 
65 

92 
67 

67 
63 

88 
63 

92 
63 

90 
66 

92 
66 

93 
68 

93 
67 

90 
69 

00 
67 

90 
68 

69.2 
66.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
Mlli 

83 
64 

86 
66 

6  1 
68 

8  1 
68 

80 
57 

80 
60 

85 
61 

73 
67 

79 
68 

83 
67 

86 
70 

87 
66 

86 
64 

81 
66 

86 
66 

86 
66 

90 
68 

67 
70 

85 
66 

65 
66 

87 
67 

85 
65 

81 
65 

65 
65 

68 
67 

88 
66 

67 
69 

67 
66 

65 
69 

82 
67 

77 
67 

83 . 9 
66.2 

TAYETTE 

MAX 
MIN 

06 

62 

90 
66 

85 
65 

86 
64 

87 
57 

87 
58 

90 
67 

78 
68 

85 
69 

90 
66 

90 
65 

91 
66 

88 
61 

82 
65 

88 
66 

90 
65 

87 
63 

91 

67 

91 
65 

92 
62 

91 

65 

90 
64 

89 
63 

89 
6' 

90 
63 

91 
66 

94 

68 

92 
69 

01 
69 

90 
69 

66 
63 

66 . 7 
64.9 

HAIETVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

8€ 

8< 

85 

B' 

82 

87 

85 

8' 

88 

8C 

89 

89 

Bi 

ee 

87 

85 

89 

69 

86 

66 

87 

85 

86 

90 

90 

94 

92 

9C 

69 

80 

67 .  1 
62.3 

HAMILTON   3  S 

MAX 
MIN 

87 
60 

88 

62 

86 
65 

86 
67 

86 
51 

86 
51 

89 

56 

79 
66 

84 

67 

89 
65 

90 
65 

90 
65 

93 
63 

83 
63 

87 
64 

89 
64 

87 
64 

90 
67 

88 
68 

90 
61 

92 
61 

86 
62 

89 

60 

91 
60 

92 
62 

93 
64 

92 
66 

92 
66 

89 

67 

88 
67 

80 
67 

68.  1 
63.  I 

JASPER   4  N 

MAX 
MIN 

88 
60 

8< 

62 

83 
69 

82 
68 

83 
58 

87 
59 

60 

79 
67 

84 

67 

86 
67 

87 
67 

86 
65 

82 
66 

85 
68 

86 
66 

83 
65 

86 
65 

84 

65 

86 
67 

87 
65 

86 
67 

84 

65 

87 
64 

87 
64 

89 
65 

92 
64 

90 
69 

85 
68 

66 
68 

85 
68 

84 

68 

85.4 
65.4 

PHATTVILLE 

MAX 
MIN 

90 
65 

S3 
69 

80 
70 

85 
70 

85 
69 

84 

68 

84 

70 

83 
69 

87 
70 

90 
70 

89 
69 

89 
70 

86 
69 

84 

69 

85 
68 

87 
69 

86 

70 

90 
69 

87 
66 

89 

70 

86 
68 

85 
66 

87 
69 

89 
68 

90 
70 

91 
70 

69 
69 

69 

71 

65 

70 

87 
70 

86 
69 

86.7 
69.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


HLnennn 

ftUGUST  197-« 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

U 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3Q 

31 

a 

TH0RS6Y  EXP  STBTION 

MAX 
MIN 

63 

88 
65 

76 
64 

80 
66 

80 
63 

79 
63 

77 
64 

69 
64 

84 

62 

85 
65 

84 

67 

83 
65 

82 
61 

81 
62 

80 
67 

89 
65 

88 
66 

90 
66 

91 
62 

90 
62 

88 
64 

87 
61 

90 
63 

91 
63 

92 
65 

93 
64 

93 
69 

95 
69 

91 
7  1 

90 
68 

36 
67 

64 

6 

TUSCAUaOSfl   FAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
66 

91 
73 

91 
73 

85 
70 

89 
66 

90 
63 

77 
71 

84 

73 

91 
74 

93 
73 

94 

72 

91 
69 

86 
66 

88 
70 

91 
71 

90 
71 

91 
73 

91 
72 

92 
70 

94 

69 

90 
73 

89 

70 

90 
66 

93 
69 

95 
70 

93 
71 

96 
73 

88 
74 

91 

73 

92 
71 

87 
69 

90 
70 

2 
4 

TUSCALOOSA  OLIVER  0«M 

MAX 

62 

63 

6S 

67 

60 

67 

64 

66 

66 

69 

69 

69 

66 

65 

68 

64 

64 

66 

67 

69 

69 

70 

67 

67 

88 
66 

9 
3 

VERNON 

X               It  X 

MAX 
MIN 

93 
66 

91 
66 

92 
70 

90 
66 

88 
63 

88 
68 

93 
61 

79 
67 

90 
69 

93 

63 

94 
69 

94 
69 

93 
64 

82 
65 

90 
66 

93 
61 

93 

70 

92 
70 

92 
66 

91 
64 

93 
67 

92 
66 

91 

63 

93 
66 

93 
66 

96 
67 

92 
68 

96 

70 

91 

69 

90 
68 

88 
69 

91 

66 

1 

0 

EASTERN   VALLEY  O-t 

ANNISTON   FAA  AF 

MAX 

96 
60 

89 
68 

83 
68 

90 
69 

88 
66 

87 
64 

74 

69 

78 
69 

91 
68 

96 
69 

86 
67 

81 
66 

87 
66 

84 

69 

88 
68 

92 
68 

91 

70 

94 

72 

90 
68 

90 
66 

85 
69 

87 
67 

87 
67 

92 
67 

93 
67 

96 
69 

97 
70 

95 
71 

86 
71 

89 
68 

92 
70 

88 
67 

9 

CALERA  2  SU 

MAX 

CENTRE  5  SU 

MAX 

90 
60 

94 

68 

88 
66 

84 

67 

86 
62 

85 
60 

88 
63 

72 
68 

SO 
67 

87 
67 

90 
70 

81 
66 

86 
64 

88 
66 

82 
65 

89 
67 

88 
69 

89 
68 

90 
67 

89 
65 

90 
67 

85 
65 

88 
64 

89 
63 

90 
66 

93 
68 

94 

69 

92 
69 

91 

70 

88 

68 

87 
67 

66 

2 

CHILDEHSBURG  UTR  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
60 

93 
69 

82 
67 

88 
69 

88 
64 

88 
64 

86 
63 

74 
68 

88 
66 

93 
60 

91 
71 

86 
66 

89 
67 

88 
68 

89 

70 

90 
69 

90 
70 

91 

70 

90 
66 

91 

66 

89 
66 

38 
63 

90 
65 

90 
66 

93 
66 

94 

68 

95 
70 

94 
70 

88 
70 

92 
67 

92 
68 

67 

1 

GAOSDEN   STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
62 

88 
67 

88 
68 

87 
62 

84 

60 

86 
61 

66 

79 
69 

86 
68 

91 
68 

84 

67 

86 
65 

88 
67 

83 
67 

89 
67 

89 
68 

92 
70 

91 

70 

89 
64 

88 
66 

84 

65 

86 
66 

87 
66 

90 
66 

92 
66 

91 
67 

91 
69 

89 
69 

85 
68 

87 
67 

89 
68 

66 

4 

PELL    CITY    1  NNE 

MAX 
MIN 

09 
S9 

93 
69 

86 
67 

92 
68 

86 
64 

88 
59 

88 
69 

72 
68 

76 
66 

87 
66 

89 
66 

85 
63 

82 
64 

87 
66 

87 
66 

86 
66 

88 
67 

89 
69 

88 
66 

87 
64 

87 
64 

87 
64 

86 
64 

87 
63 

88 
64 

91 
64 

91 
66 

93 
67 

90 
66 

84 

69 

86 
62 

86 

66 

9 

0 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

67 

67 

68 

64 

63 

60 

68 

65 

66 

69 

64 

63 

68 

68 

66 

67 

67 

64 

65 

68 

63 

63 

63 

64 

66 

69 

68 

69 

67 

88 

65 

4 

6 

TALLADEGA 

MAX 

96 
65 

93 
66 

81 
66 

83 
64 

89 
61 

87 
59 

85 
64 

75 
66 

88 
64 

90 
80 

89 
65 

91 
61 

89 
64 

88 
66 

90 
65 

90 
63 

87 
62 

89 
64 

91 
62 

89 
61 

88 
62 

86 
61 

91 
60 

69 
61 

93 
64 

94 

61 

93 
66 

92 
70 

88 
69 

91 
65 

92 
63 

88 
63 

9 
8 

PIEOnONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

90 
61 

92 
65 

87 
66 

80 
67 

86 
66 

86 
66 

86 
67 

80 
66 

78 
64 

85 
66 

90 
70 

90 
64 

87 
64 

88 
66 

87 
66 

88 

67 

89 
68 

87 
67 

92 
63 

89 
66 

90 
66 

87 
64 

88 
66 

90 
55 

90 
65 

92 
68 

93 
70 

93 
69 

92 
69 

89 
66 

90 
66 

66 

0 

ASHLAND 

MAX 

86 
63 

88 
66 

84 
66 

87 
68 

82 
55 

83 
66 

82 
68 

76 
67 

79 
62 

82 
67 

86 
69 

86 
64 

81 
66 

85 
66 

82 
67 

84 

65 

84 

67 

86 

70 

87 
66 

87 
57 

86 
55 

82 
64 

83 
66 

86 
66 

86 
66 

87 
67 

87 
68 

89 
69 

88 

70 

86 
68 

85 
68 

66 

6 

CAMP  HILL    2  NU 

MAX 

88 
67 

92 
62 

85 
65 

78 
66 

86 
66 

85 
66 

85 
67 

81 
66 

81 
64 

87 
65 

90 
66 

89 
62 

87 
62 

88 
64 

85 
56 

86 
64 

88 
67 

88 

67 

90 
62 

88 
62 

89 
61 

89 
61 

88 

62 

88 
62 

90 
63 

91 
66 

93 
66 

92 
66 

92 
66 

90 
64 

88 

66 

64 

1 

HEFLIN 

MAX 

9'( 

65 

94 
58 

89 

62 

81 
64 

87 
65 

88 
63 

81 
60 

73 
62 

77 
65 

87 
62 

90 
64 

88 
63 

82 
62 

89 
63 

86 
64 

90 
64 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

90 
61 

90 
62 

88 
63 

89 
62 

90 
62 

93 
64 

93 
64 

96 
66 

94 

66 

94 

68 

89 

67 

88 
66 

63 

3 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

92 
60 

87 
66 

79 
67 

86 
68 

86 
66 

86 
67 

82 
69 

80 
67 

86 
66 

90 
68 

90 
70 

87 
65 

88 

65 

85 
69 

87 
67 

87 
68 

90 
69 

92 
69 

90 
65 

88 
66 

86 
66 

88 
65 

90 
66 

89 

65 

92 
68 

93 
69 

92 
68 

92 
70 

91 

70 

90 
67 

88 
68 

67 

1 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

88 

62 

91 
66 

88 

67 

77 
69 

86 
68 

84 

68 

84 
68 

82 
69 

81 
66 

86 
66 

92 
70 

88 
66 

90 
66 

88 
66 

88 
66 

85 
67 

88 
69 

87 
68 

91 
66 

87 
66 

87 
68 

86 
66 

88 
67 

87 
64 

88 
68 

92 
68 

68 

92 
70 

92 
69 

90 
69 

90 
69 

67 

3 

OPEL IKA 

MAX 
MIN 

91 
62 

96 
62 

87 
68 

83 
67 

84 

68 

86 
67 

86 
68 

82 
68 

80 
68 

89 
63 

92 
69 

88 
66 

89 
66 

88 
66 

86 
64 

86 
69 

89 
70 

91 
70 

92 
66 

92 
66 

88 
67 

86 
66 

86 
66 

90 
66 

91 
7  1 

94 
68 

94 

68 

96 
69 

94 
68 

88 

66 

7 
9 

ROCHFORO   2  NNH 

MAX 

61 

67 

66 

67 

62 

64 

66 

68 

62 

64 

62 

61 

64 

65 

65 

67 

67 

62 

65 

64 

62 

63 

63 

66 

66 

54 

66 

68 

64 

66 

87 
64 

3 
6 

ROCK  MILLS 

X 

MAX 

92 
69 

96 
67 

88 
68 

76 
67 

85 
66 

87 
63 

86 
69 

81 
67 

79 
65 

87 
66 

92 
70 

89 
66 

84 
64 

91 
68 

86 
64 

88 
66 

89 
66 

91 
67 

92 
64 

94 
64 

89 
66 

87 
54 

88 
64 

90 
64 

92 
64 

93 
64 

93 
64 

95 
64 

94 

70 

92 
63 

92 
70 

88 
66 

9 

5 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

89 
63 

93 
69 

89 
66 

90 
66 

88 
64 

89 
63 

88 
68 

86 
68 

88 
66 

91 
70 

93 
69 

93 
69 

92 
66 

89 

70 

90 
68 

91 
66 

90 
67 

88 
66 

93 
63 

90 
66 

92 
68 

87 
65 

87 

67 

90 
67 

90 
68 

90 
67 

92 
67 

96 
68 

91 

66 

94 

68 

94 

65 

66 

7 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

89 
61 

91 
64 

90 
68 

90 
67 

87 
67 

87 
61 

91 

62 

86 
69 

83 
68 

91 

69 

91 

70 

93 

70 

92 
66 

87 
64 

87 
66 

88 
65 

88 
68 

88 
65 

90 
61 

89 
64 

90 
67 

89 
69 

88 
65 

90 
67 

91 
69 

92 
68 

92 
69 

93 
69 

91 
70 

92 
67 

92 
66 

66 

5 

GAINESVILLE 

MAX 

91 

66 

94 

67 

92 
70 

92 
69 

87 
61 

89 
61 

92 
62 

83 
70 

84 
71 

91 
71 

93 
72 

94 

70 

89 
66 

84 

66 

87 
67 

89 
68 

90 
69 

90 
68 

89 
67 

89 
67 

92 
69 

90 
68 

88 
67 

91 
68 

91 
70 

93 
71 

92 
7  1 

93 
7  1 

89 
7  1 

92 
69 

92 
69 

63 

1 

GREENSBORO 

MAX 

91 
66 

95 
67 

92 
69 

90 
68 

92 
66 

93 
62 

89 
69 

86 
68 

92 
70 

93 
69 

94 

73 

93 
66 

66 

89 

67 

90 
69 

91 

70 

90 
60 

92 
62 

91 

69 

92 
69 

90 
70 

90 
68 

91 
66 

92 
68 

93 

70 

94 

69 

94 

70 

93 
69 

94 

70 

92 

7  1 

89 
69 

67 

9 

HAYNEVILLE 

MAX 

91 
6'1 

93 
66 

86 
70 

83 
69 

86 
69 

87 
68 

83 
69 

82 
69 

84 
68 

89 
69 

90 
70 

90 
71 

90 
68 

88 
68 

86 
68 

84 

69 

87 
70 

87 
69 

90 
67 

89 
69 

90 
69 

87 
67 

86 
67 

89 
69 

90 
70 

89 
71 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

86 
69 

88 
68 

68 

7 

LIVINGSTON   2  SW 

MAX 

93 

62 

96 
68 

90 
67 

93 
65 

87 
59 

92 
58 

91 
66 

85 
68 

86 
65 

93 
66 

96 
67 

92 
67 

85 
62 

87 
64 

89 
63 

90 
68 

86 
66 

92 
64 

90 
62 

91 
64 

93 

65 

86 
66 

89 
64 

90 
65 

91 
65 

92 
65 

93 
67 

90 
65 

93 
68 

91 
65 

92 
66 

64 

9 

MfiRION   JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
63 

93 
66 

89 
68 

90 
67 

88 
66 

90 
66 

85 
66 

85 
69 

79 
69 

91 
69 

93 
70 

93 

70 

91 
65 

88 
66 

87 
67 

68 
69 

90 
70 

89 
66 

93 
65 

89 
66 

91 
68 

87 

6e 

87 
66 

90 
67 

90 
68 

91 
69 

92 
70 

93 

70 

90 
70 

90 
68 

91 
68 

67 

6 

MINTER   3  NU 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
65 

88 
68 

89 
6b 

'55 
68 

86 
67 

86 
68 

82 
69 

84 

67 

89 
62 

86 
68 

88 

70 

86 
66 

86 
66 

88 

70 

89 
70 

90 
71 

90 
71 

90 
71 

88 

70 

88 
69 

89 

70 

63 

1 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 

65 

84 

70 

80 
7  1 

85 
69 

85 
70 

84 

69 

64 

70 

84 

70 

87 
69 

90 
71 

89 

73 

89 
7  1 

87 
66 

86 

70 

84 

69 

87 

70 

87 
7  1 

90 
70 

88 
68 

89 

70 

86 
69 

86 
67 

88 
70 

89 
69 

90 
70 

91 
7  1 

89 
70 

89 
7  1 

85 
7  1 

88 

70 

67 

70 

87 
69 

0 
7 

SELMA 

MAX 
MIN 

93 
65 

90 
72 

85 
71 

08 

70 

89 
68 

89 
67 

86 
68 

82 
67 

91 
67 

91 

70 

93 
72 

87 
70 

84 

68 

89 
67 

83 
68 

90 

70 

89 

72 

86 

70 

90 
67 

90 
68 

90 
70 

89 
68 

90 
68 

91 
68 

94 

70 

93 
72 

95 
71 

92 
72 

91 

72 

90 
69 

9C 
68 

89 
69 

4 

2 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
64 

93 
67 

86 
68 

81 
68 

87 
68 

88 

68 

85 
69 

87 
71 

89 

67 

87 
69 

93 

72 

88 
68 

90 
68 

91 

69 

90 
68 

86 
68 

88 

70 

88 

71 

94 

68 

91 
68 

93 
69 

88 
66 

89 
69 

88 
67 

86 
69 

93 
68 

91 
69 

96 
69 

96 

70 

96 
68 

93 
69 

89 
68 

6 
4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLQMlNO  STBTION  INDEX 


8 


DAILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

o 
a 

o: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

UJ 

a 

CORSTBL    PLSIN  07 

HNOAIUSIA    1  nu 

MAX 
MIN 

as 

63 

93 
64 

85 
63 

86 
67 

90 
65 

90 
62 

89 
68 

85 
68 

95 
62 

92 
61 

93 
64 

93 
67 

93 
65 

90 
65 

87 
65 

95 
64 

90 
61 

90 
67 

92 
60 

91 
62 

94 

60 

90 
59 

91 
62 

92 
63 

94 
64 

95 
62 

93 
64 

94 

63 

95 
62 

93 
64 

90 
65 

91 
63 

2 
6 

fITnORE 

MAX 
MIN 

as 

69 

94 

69 

91 
70 

85 
69 

89 
68 

89 
68 

90 
71 

81 
69 

90 
69 

92 
71 

94 

71 

94 

71 

92 
70 

91 
67 

86 
69 

88 
70 

91 

72 

93 
71 

94 
67 

92 
69 

94 

71 

88 
68 

89 
69 

90 
69 

92 
71 

92 
72 

93 
70 

91 
71 

90 
71 

93 
71 

91 
69 

90 
69 

6 
7 

BEBTRICE    1  E 

MAX 
MIN 

94 

71 

94 

72 

93 
73 

89 
71 

91 
67 

88 
70 

89 
69 

88 
70 

90 
71 

89 

70 

90 
71 

89 

72 

90 
71 

88 

70 

86 
69 

89 
72 

90 
72 

90 
71 

91 
62 

91 
71 

92 

70 

94 

72 

04 

73 

93 
72 

92 
69 

90 
70 

90 
71 

91 
70 

89 
71 

92 
70 

90 
71 

90 
70 

5 
5 

BRBNTLET 

MAX 
MIN 

90 
63 

94 
67 

86 
68 

84 

68 

88 
67 

90 
67 

94 

68 

83 
69 

90 
67 

91 
68 

92 
68 

93 
67 

93 
69 

92 
68 

91 
67 

86 
69 

93 
67 

88 
65 

89 
64 

93 
66 

94 

66 

90 
65 

90 
66 

91 
67 

92 
66 

94 

65 

93 
67 

93 
67 

96 
68 

92 
68 

93 
69 

90 

67 

9 

0 

BREUTON   3  SSE 

MAX 
MIN 

95 
64 

89 
65 

81 
66 

91 
67 

90 
66 

89 
66 

89 
68 

91 
67 

94 

66 

96 
66 

96 

57 

94 

68 

92 
67 

88 
64 

88 
67 

92 
67 

95 
67 

95 
68 

94 

65 

96 
66 

95 
66 

90 
66 

91 
65 

93 
65 

93 
66 

96 
67 

94 

66 

93 
66 

93 
67 

93 
67 

91 
66 

92 
66 

2 
2 

CSfOEN   3  NU 

MAX 

MiN 

95 

5a 

93 
64 

86 
63 

87 

62 

90 
60 

89 
61 

90 
62 

83 
62 

89 
62 

93 
65 

94 

66 

94 

66 

90 
61 

66 
61 

84 

62 

90 
62 

90 
64 

93 
62 

90 
60 

91 
61 

90 
63 

69 
60 

91 

62 

93 
63 

95 
63 

94 
64 

94 

63 

95 
64 

90 
64 

93 
63 

89 

62 

90 
62 

6 
4 

CHATOM  3  N 

MAX 
MIN 

95 
66 

95 
64 

91 
66 

86 
66 

88 
63 

90 
62 

88 
68 

85 
67 

91 

62 

92 
67 

97 
68 

94 

69 

93 
66 

97 
62 

93 
62 

90 
65 

91 

65 

93 
64 

90 
65 

91 
66 

89 
68 

89 

65 

90 
66 

91 

67 

92 
67 

90 
60 

92 
67 

87 
68 

90 
62 

96 
66 

91 

65 

9 1 
66 

2 
4 

CLATTON 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 
68 

86 

70 

82 
68 

84 
68 

85 
68 

34 
69 

81 
70 

85 
68 

86 
69 

89 

72 

87 
69 

88 

69 

89 
69 

85 
68 

83 
68 

84 

71 

87 
70 

90 
68 

89 
68 

90 
68 

87 
65 

86 
68 

87 
69 

88 
69 

90 
70 

90 
69 

90 
72 

90 
71 

90 
69 

89 
69 

87 
69 

2 
1 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

EurAULA  UILOLIFE  HEF 

MAX 
MIN 

94 
64 

96 
70 

88 
7  1 

85 
62 

87 
67 

36 
68 

86 
70 

83 
70 

87 
69 

90 
68 

94 

70 

89 
68 

91 
69 

91 
67 

89 
69 

88 
67 

88 
70 

91 
67 

94 

66 

91 
66 

92 
67 

89 
65 

90 
66 

90 
65 

92 
67 

94 

68 

95 
67 

95 
69 

95 

69 

94 

67 

94 

70 

90 
67 

6 

7 

EVEHGREEM 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 
68 

87 
7  1 

83 

70 

87 
69 

86 
69 

87 
69 

83 
71 

87 
69 

89 

70 

91 
72 

92 
72 

90 
69 

89 
69 

88 
70 

87 
70 

89 

70 

89 
71 

90 
69 

89 
69 

91 
69 

89 
68 

88 
68 

89 
69 

90 
70 

92 
71 

69 
70 

90 
70 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

88 
69 

8 

7 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

91 
64 

94 

67 

89 
68 

36 
67 

88 
65 

86 
66 

88 
67 

es 

67 

88 
67 

92 
69 

93 
68 

92 
69 

91 
66 

92 
66 

87 
66 

87 
67 

91 
68 

90 
66 

92 
65 

90 
66 

91 
67 

88 
65 

89 
66 

90 
66 

91 
68 

93 
68 

93 
68 

92 
68 

91 
68 

93 
68 

92 
68 

90 
66 

3 
9 

GEMEVA 

MAX 
MIN 

GILBERTOWh 

MAX 
MIN 

92 
60 

90 
67 

90 
68 

88 
68 

87 
69 

89 

62 

90 
68 

91 
68 

90 
69 

90 
70 

80 
71 

90 
69 

90 
70 

89 
70 

G  iEENVILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

93 
67 

88 
69 

84 

69 

88 
68 

85 
68 

87 
69 

87 
69 

86 
69 

89 
69 

92 

72 

92 
72 

91 
68 

89 
69 

89 
68 

89 
66 

89 
69 

89 
68 

91 
66 

90 
68 

92 
68 

89 
66 

89 
69 

89 
69 

91 
70 

93 
71 

92 
70 

92 
70 

92 
71 

90 
70 

90 
69 

89 
68 

6 

a 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

91 
69 

94 

69 

88 
69 

83 
69 

86 
70 

85 
68 

88 

70 

82 

70 

89 
68 

90 
70 

94 
72 

93 
69 

90 
71 

89 
69 

89 

70 

84 

69 

90 
71 

90 
70 

93 
68 

93 
67 

93 
67 

89 
65 

89 

67 

90 
67 

92 
70 

92 
70 

93 
69 

92 
72 

92 
70 

91 

70 

91 
70 

89 
69 

a 

2 

HIGHLAND  H9rt 

MAX 
MIN 

93 
64 

95 
66 

87 
69 

82 
67 

88 
69 

86 
67 

88 
67 

84 
68 

88 
67 

90 
70 

92 
71 

92 
69 

91 
67 

91 
66 

89 
66 

84 
67 

88 
68 

89 
68 

91 
65 

92 
68 

92 
67 

90 
64 

90 
65 

92 
68 

93 
69 

95 
69 

93 
68 

93 
70 

93 
70 

92 
68 

92 
68 

90 
67 

2 
6 

OZARK   6  NNU 

MAX 
MIN 

94 

69 

88 
66 

84 

69 

84 

67 

87 
67 

87 
66 

82 
69 

89 
69 

89 
67 

92 
71 

91 

72 

91 
69 

92 
69 

90 
68 

84 
68 

90 
68 

92 
69 

92 
67 

93 
69 

92 
69 

91 
66 

89 
65 

92 
68 

93 
69 

93 
69 

93 
70 

91 
68 

92 
71 

91 

70 

90 
68 

88 
70 

89 
68 

9 
5 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
70 

94 
69 

92 
74 

87 
69 

88 

70 

84 

70 

83 
68 

91 

92 
71 

89 
70 

91 
72 

91 
68 

89 
70 

88 
69 

90 
70 

89 
70 

92 
69 

91 
69 

91 

70 

91 
68 

92 
72 

91 
71 

92 
70 

92 
69 

94 

71 

92 
72 

94 

72 

95 
69 

92 
69 

92 
69 

90 

70 

9 
0 

PITTSVIEU 

MAX 
MIN 

93 
55 

95 
65 

87 
69 

83 
67 

87 
68 

88 
68 

86 
69 

79 
70 

86 
68 

88 
67 

94 

67 

88 
66 

92 
66 

92 
68 

90 
67 

86 
67 

89 
67 

91 
67 

94 
66 

92 
65 

93 
65 

89 
63 

89 
64 

91 
64 

95 
63 

95 
65 

95 
67 

96 
67 

96 
68 

95 
67 

93 
67 

90 
66 

5 
5 

THrannsviLLE 

MAX 
MIN 

92 
64 

94 

65 

89 
68 

89 
69 

88 
64 

89 
63 

91 
63 

81 
68 

82 
67 

93 
68 

93 
71 

94 
71 

94 

67 

92 
66 

67 
65 

86 
66 

93 
68 

91 
66 

94 

66 

92 
66 

93 
68 

91 
66 

90 
66 

93 
67 

93 
68 

96 
69 

94 
70 

96 
69 

91 
69 

93 
68 

94 

67 

91 
67 

2 
0 

TBOY 

MAX 
MIN 

92 
66 

66 
67 

B4 

69 

85 
68 

86 
68 

88 
68 

83 

70 

86 
70 

87 
67 

92 
70 

91 

72 

91 
70 

89 
68 

86 
68 

85 
69 

88 
69 

88 

70 

91 

70 

90 
66 

91 
69 

88 
68 

88 
66 

88 

70 

91 

70 

91 
70 

92 
70 

91 
69 

91 
71 

91 
70 

91 
69 

87 
72 

88 
69 

7 
0 

WHATLEY 

MAX 
MIN 

96 

97 

89 

88 

90 

91 

B4 

83 

94 

92 

95 

97 

98 

93 

91 

90 

96 

94 

96 

97 

94 

96 

95 

96 

94 

93 

96 

94 

94 

95 

94 

X               Z  X 

GULF  OB 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

91 

69 

89 
69 

82 
71 

85 
69 

86 
62 

90 
66 

80 
70 

89 
69 

93 
70 

91 
73 

93 
73 

91 
73 

89 
70 

85 
68 

85 
70 

89 
71 

90 
73 

92 
70 

90 
67 

92 
72 

87 
70 

89 
68 

90 
71 

91 
71 

92 
72 

91 
74 

92 
72 

85 
72 

90 
73 

88 
72 

86 
70 

88 
70 

8 
4 

COOEN 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
70 

86 

70 

86 
71 

87 
69 

89 
69 

B7 
70 

89 
71 

90 
72 

92 
73 

91 
73 

94 

73 

92 
72 

91 
74 

92 
75 

90 
72 

95 
72 

90 
68 

91 
68 

92 
70 

85 
70 

91 
73 

92 
74 

90 
74 

89 
72 

93 
70 

92 
71 

92 
73 

93 
70 

92 
73 

90 
71 

5 
4 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

93 
71 

91 
71 

90 
69 

88 
69 

87 
69 

89 
68 

87 
72 

89 
69 

91 
71 

93 
72 

92 
73 

90 

73 

89 

70 

85 
69 

88 
71 

89 

71 

94 

71 

91 
70 

90 
67 

92 
72 

92 
71 

91 
69 

91 

70 

91 

70 

92 
73 

92 
■"4 

92 
79 

93 
73 

93 
73 

93 
73 

90 
70 

90 
71 

6 
1 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

93 
74 

91 

75 

92 
74 

91 
69 

90 
72 

90 
74 

90 
73 

87 
73 

93 
76 

90 
78 

92 
78 

91 
78 

92 
77 

SI 

75 

90 
72 

88 
76 

89 

77 

91 

78 

90 
76 

90 
78 

90 
77 

89 
76 

91 
77 

90 
78 

90 
79 

89 
76 

91 
77 

90 
79 

90 
77 

92 
77 

91 
75 

90 
75 

S 

a 

MOBILE   WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 

7^ 

88 

72 

67 
76 

89 
74 

94 

73 

94 
74 

86 
76 

91 

76 

94 

72 

95 
73 

95 
74 

96 
73 

88 
7  1 

83 
73 

38 
74 

88 

72 

90 
72 

87 
70 

88 

70 

89 
74 

87 
73 

87 

72 

87 
74 

88 
73 

88 
76 

88 

77 

87 
76 

86 
77 

88 
77 

88 
75 

85 
73 

89 

73 

0 
7 

80BEBTSOALE    1  E 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
68 

92 
68 

84 

69 

88 
68 

89 

67 

89 

70 

86 
69 

90 
70 

93 
69 

94 

7C 

94 

72 

92 
6C 

92 
68 

89 
70 

88 
7 1 

91 
7  1 

91 
69 

91 
66 

92 
69 

93 
70 

90 
66 

91 

70 

92 
69 

93 

70 

93 

93 
72 

94 

72 

93 

93 
7  1 

92 

70 

91 
69 

2 
7 

SEE  mi 

ERENCE 

NOTE 

>  FOLLOHINO 

5IHI ION 

INOE 

9 


DHILY  SOIL  TEMPERPTURES 

ALABflMA 

AUGUST  197^ 


AUBURN  AGROHOMV  TABM 


109 
76 


PITTSVIEU 


THBRSBY  EXP  STATION 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


OBY  OF  MONTH 


9       10      II      12      13      H      15      16      n      16      19     20     21      22     23     24      2S     26     27     2B     29      30  31 


UlNFIELD  2  SU 


SEt  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 


10 


EVflPORflTION  fiND  WIND  •'"O"" 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

5  «  ti 
o  o  5 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLBTtnu 

05 

nnfiTiH  DAM 

EVAP 

•  26 

.  08 

.  16 

.  20 

.  18 

.21 

.34 

.  20 

.17 

.27 

.  14 

.  20 

.21 

.  18 

.  14 

.21 

.22 

.  12 

.31 

.24 

.  19 

.11 

.  13 

.26 

6 .  166 

UIND 

IS 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

XXX 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

OAPl 

EVAP 

.20 

.  18 

.20 

.22 

.20 

.26 

.  18 

.  10 

.04 

.  19 

.  19 

.28 

.20 

.  14 

.  17 

.  14 

.07 

.20 

.26 

.23 

.  17 

.  18 

.24 

.29 

.  14 

.32 

.  36 

.22 

6.  166 

UtNO 

5 

1 

5 

10 

6 

8 

7 

3 

1 

5 

6 

5 

15 

1 

3 

0 

0 

16 

1 

0 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

7 

23 

1  1 

159 

96 

98 

9S 

96 

96 

95 

97 

95 

85 

95 

99 

101 

98 

94 

95 

96 

96 

93 

95 

96 

98 

95 

94 

99 

99 

97 

98 

98 

93 

97 

97 

96 . 0 

niM 

72 

71 

72 

72 

70 

67 

69 

71 

72 

75 

78 

77 

72 

69 

69 

73 

73 

72 

70 

68 

74 

74 

73 

73 

75 

75 

70 

69 

73 

71 

72 

72.0 

X        X  z 

ouLr 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.  18 

.  17 

.  15 

.  1 1 

.  10 

.  IS 

.24 

.  18 

.23 

.22 

.20 

.  08 

.23 

.  13 

.25 

.20 

.  18 

.  16 

.  12 

.22 

.  16 

MAX 

105 

103 

101 

97 

95 

94 

99 

104 

103 

101 

101 

101 

100 

98 

98 

100 

103 

103 

101 

104 

105 

103 

100.9 

MIN 

82 

84 

78 

74 

73 

73 

74 

76 

73 

73 

78 

1 

75 

71 

75 

73 

77 

77 

78 

77 

77 

77 

75 

75  .9 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

a 
a: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

a 

UJ 

■JJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

— 

UJ 

0. 

> 

a  t 
—  o 
»J  * 

OBBEVILLE   1  NNM 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

RDDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

RLBERTH 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

RLBERTVILLE  Z  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

I  4 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

RLR.   COMMUNITY  NETWORK 

HLtXHNJbK    LI  IT 

0160 

05 

TQI 1 QDnncQ 
1  HLLHrUUbH 

I  1 

32 

57 

85 

57 

c  c  n 

7A 

7A 

H 

ntPiKT    U»  UtNnHn 

RL  ICEVILLE 

0  1  78 

03 

PICKENS 

13 

3  3 

07 

88 

07 

140 

7A 

7A 

H 

VIRGINIA  H  EZELLE 

RNORLUSIR  1  NW 

0252 

07 

COV INGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FRO  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DRVIS 

flSHLRND 

0369 

05 

CLAY 

\  1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

flSHVILLE  A  H 

0377 

04 

ST.  CLfllR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T  .  SWINDRLL 

ATHENS  2 

C395 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RRDIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMBIR 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

c 

H 

RADIO  STATION  WRTM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1 1 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

OliTOItr'QUTI  1  C     Q  Id 

HU  1  HUljHV  1  LLt    3  N 

0440 

03 

Q  1 1  T  O  M  n  D 
HU 1 HUuH 

1 

32 

28 

86 

41 

7  n  n 
^:  u  u 

6A 

BANKHERO  LOCK  AND  DAM 

0S05 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWRRD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MRRY  L .  BAYLES 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6R 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

RUTflUGfl 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6R 

JOHN  R.  THOMRS 

BIRMINGHAM  HSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7fl 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

D  D  O  u  T  1   C  V 
OKHri  1  L  t  I 

1069 

07 

LKtlionHH 

b 

31 

35 

86 

16 

c  1  4 

8A 

8R 

H 

D      c      u  r  u  n  c  D  c  r>  ki 
K.    t*  ncNUtKouN 

BREWTON  3  S?E 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6R 

H 

MRS.  CLRRA  T.  PEflVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8R 

8A 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKHOOD 

1143 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7R 

GEORGE  L  HICKS 

CALERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

n 

33 

05 

85 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NM 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

41 

680 

6R 

6fl 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  Sk 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7R 

7R 

H 

DON  R.  WATSON 

Ltr*  I  KtV  ILLt 

1520 

03 

Q  T  □  □ 

Q 

d 

32 

57 

87 

08 

7n 

7R 

H 

HUE  Y  LULbUKN 

CHRTOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

3  1 

30 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

GRROY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLRIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

TOLLIE  L  .  HflSKEW 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7R 

7R 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLRYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8R 

BR 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYRL  ERVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY  F  .  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVR-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

OE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HERRD 

r  n  I  1 1 M  Q  *  Q 

1865 

07 

nUUo 1  UN 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

I  NHL  1  1  Vt   0/ 1 / bb 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

MRG  CLARICE  E  ORESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7fl 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DRDEVILLE 

2119 

05 

TRLLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

ORYTON   I  N 

2188 

05 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

OELTR 

2235 

05 

CLAY 

1 1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 

2245 

06 

MRRENGO 

13 

32 

3! 

87 

50 

100 

6A 

6fl 

6R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

2386 

03 

u  r  M  c  T  n  kJ 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7R 

H 

MllLHtLL  UKHKt 

ELBR 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFRULfl  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

eA 

8fl 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

0? 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7R 

H 

SAM  P  ROBISON 

FRIRHOFE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STR 

FflLKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWAY 

FRYETTE 

2?83 

03 

FRYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUDERDRLE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGRN 

3035 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

c 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

30  »3 

02 

Ut    n  HL  0 

-) 

1 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

LHKL  rHKKtK 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7R 

H 

MERRILL  J  BERRD 

GADSDlN  STEAM  PLANT 

31F4 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

DO 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STERM  PLANT 

GAINESVIlI  E 

^160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7R 

H 

MACK  C  FIELDS 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cc 
z 

° 

z 

LONGITUDE 

FLEVflTION 

1 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r 

UJ 

PRECIP. 

Q. 
d 
> 
UJ 

—  o 

UJ  « 

a. 

GRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

0  1 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENE  Vfl 

3255 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

02 

85 

5  1 

1  1  0 

7R 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEORGIflNNfl 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

285 

7fl 

T .  E .  MASON 

CILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

3  1 

5  3 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

RLTON  G.  LAND 

GPRCHS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

RLABAMR  POWER  CO. 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

GREENV  I  LLE 

35  1 9 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

50 

86 

38 

4  4  5 

7R 

7R 

C 

H 

J.   R.  BLRCK 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BAL  OW  I  N 

9 

30 

1  7 

87 

4  1 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSV ILLE  TVR 

3578 

02 

MRRSHRL  L 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

C 

TVR-765 

HflLEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

1 5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MRR I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

5 1 8 

7R 

7A 

c 

H 

EDDIE  L .  PERRCE 

HRNCE  V  I  LLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HPIYNEV  ILLE 

3746 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7A 

7R 

H 

DAISY  0  MITCHELL 

HERDLflND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7R 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  I  N 

3778 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8R 

8fl 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLRND  HOME 

38  1 6 

07 

CRENSHRW 

6 

3  1 

57 

86 

1 9 

594 

7A 

7R 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

394  2 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1175 

7R 

RRLON  L  .  OTTS 

HOOGES 

3899 

0  1 

FRRNKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

0 1 

MRDISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JfiCKSON 

4  193 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

30 

87 

52 

220 

8A 

C 

ALLIED  PAPER  INC 

JflCKSONV  ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

79 

C 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1 6 

525 

7A 

7  A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORnflN  DOrl 

4  306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

K  INSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LRFflYE  T  TE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DRM 

4603 

0  3 

CH I L  T  ON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6  A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

U  L 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

79 

MRS.   MARY  K.  LEE 

4627 

0  4 

CHEROKEE 

7 

34 

1 1 

85 

46 

589 

79 

RUFUS  M.  SEWELL 

i  r  V  I NGSTON  ? 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

86 

1 2 

1  60 

7A 

7fl 

H 

B  .  B  .  WILLI AMSON .  JR . 

LOU  I  SV  I  LLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

46 

85 

33 

470 

8R 

JOHN  8.  ARO 

MRD I  SON 

4975 

0  1 

MAO  ISDN 

1  2 

34 

42 

66 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MR OF  I  I fl 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRRION  1  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

1  72 

7A 

C 

JACK  R  SNOW 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MRRT  IN  OAM 

5140 

05 

ELMORE 

I  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHFMS  3  SU 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  I 

32 

1  4 

86 

0 1 

1  90 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

MEL  V  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3 1 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

M  I  OHRY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

C 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAD 

54  39 

05 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

BA 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NH 

5449 

06 

ORLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

r 

n 

HENRY   J.  YATES 

M  I  TCHFl  L  DRM 

5465 

03 

CH I  LION 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

ALRBRMR  POWER  CO. 

MflR  1 1  F   USO  AP 

5478 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1 1 

M  ID 

M  1 0 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP  R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

IB 

86 

24 

221 

M  ID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

Hnni  THN 

5625 

01 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVA-381 

O  O  J  vj 

0  1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  B 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHORLS  FAR  RP 

5749 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

M I D 

M  I  D 

H 

FED-  AVIATION  AGENCY 

NEH  MRRKET  2 

ODD/ 

U  i 

MflO ISDN 

1 2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEMTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

36 

2  1 0 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTR 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

nPFI  I  KR 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

65 

2  3 

750 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

HRRV I 1 1 F 

K  I  K  1 

O  I  O  1 

06 

DALLAS 

1 

32 

1 8 

87 

1  4 

200 

6A 

EDWARD  B.  WRRREN 

OZRRK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHRRLES  H.  CRRROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

6225 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVR-69 

rnLiit.'"U''l-L.     L.  n 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PFM     r  I  T  Y    1  NNF 

IL^LL-      ^ili       1  'I'll, 

6329 

04 

ST  CLRIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMRN  A.  VAUGHN 

PFPRYVTl 1  P 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PF  T  F  RMPN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTR  EDDINS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WRTER  WORKS 

P  T  fKFNSV  IMF 

6414 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MRS  GRRCE  ONERL 

p  i NF  nppi  F 

■   int.  nrrLt 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS  .  EVR  R .  RRY 

PINE  LEVEL 

G-;58 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  .  ENR  C .  PAUL 

PITTSVIEW 

65C  1 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

OH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLRNTERSV ILLE  2  SSE 

65C8 

03 

RUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

THOMAS  E .  F  ISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  CuSTELLH 

RED  BAY 

680t 

01 

FRRNKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REOSTOi.'F  ARSENAL 

683  3 

01 

MRDISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6C47 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RAIFORD  C  MC  COOL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  S'OTION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


RLflBflMO 
RUGUST 


1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDRLE   I  E 
ROCKFORD  2  NNH 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SRINT  BERNRPO 
SRND  MT  SUBSTR  flU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SLOCOMB 

SUTTLE 

SYLflCflUGfl  4  NE 

TRLLflOEGfl 

THOMRSV  ILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOH  QRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FRR  RP 

TlJSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON 

WRDLEY 

HRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

MRRRIOR  5  H 

WARRIOR  LOCK  AND  DRII 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


6937 
6942 
6988 
7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 

7366 
7576 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


COV INGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKL  IN 

CULLMAN 

OE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

GENEVA 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRlE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


31  22 

31  22 

30  32 

32  54 

33  09 

34  3  1 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  31 

86  31 

87  40 

86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 

85  36 
87  11 

86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


180 
IGO 
155 
670 
745 
880 
802 
1  195 
304 
615 

147 
248 
145 
490 

565 
405 
680 
288 
750 
580 

170 
152 
455 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
640 

110 
458 
500 
190 
170 
468 


6P 

MID 
7A 
8A 

7A 
7fl 


5P 


5P 


7R 

7R 
7R 
6R 
7R 
MIO 
6P 
7R 
7R 

7R 
7R 
7R 
6P 
6P 
7R 
6P 
6R 

6R 

MIO 

7R 
8f) 
7R 
7R 
7A 
7R 
7A 
7R 
7R 

6R 
5P 
7fl 
7R 
7R 
7R 


C 

C  H 
H 

C  H 
H 

H 

C  H 


JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BRILEY 
RADIO  STRTION  WWWR 
ST  .  BERNRRO  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 

ROBERT   J.  CHANDLER 

INACTIVE  4/21/71 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLRNT 
C  0.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
RLABRMfl  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 

FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELLIS  B.  MEINSLER 
JEPTHA  S.  BRRNYON 
C  «  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
RLRBAMA  POWER  CO. 
MRS.  ESSIE  M.  CARVERS 
MRS. FLORENCE  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZA  J.  BERRDEN 
MARION  M.  SRNFORO 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  fl.  MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashcville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  Id  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "SuppXemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  jiiles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  \9U\-l^'^0* 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  MAKES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
DAILY  huiL.  it.MKt.rtiiiu  a   Enterprise  3  NW  :  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      l-ALABAilA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 -CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  th*>  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  Na t lona f  Cl imatlc  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE.   N.C.  10/6/74-900 
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uinriELO  3  su 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTOn  FAA  AP 
ASHVILLE    4  M 
CALERA  3  Sw 
CENTRE   S  SM 
CNKDCeSBURG  uTB  Pl  A 

GADSDEN    STEAM  PLANT 
JACKSONVILLE 
iCESBUfiG 
fWNTEvALLO 


STIACAUCA   4  NE 
TALLADEGA 
:MLNUT  GOOvC 


PIEOrONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAftO 

CAW  HILL  2  NM 

OADEVILLE 

DELTA 

MC»^L  IN 


3.60 
4.86 
4.04 


DRY  OF  MONTH 


12     3      4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.25     -04  .02 


.  34 

.21 
1 .29 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLONINO 


5 


SIfiMON  INOE: 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


praiqie: 


06 


CUBA 

OflVTOM  I  M 

OEMOPOLIS  tOCK  AND  DAM 

GAiritSVILLE 

GRCENSBOBO 

MflimCVILLC 

L IVIMGSTON  2  %U 

rWQION  7  NC 

nARlON  JUNCTION  2  Nt 

MIL5TEA0 
MIMTEB   3  HM 
MONTCOrCOT  USO  AP 
ORRVILLC 
PERBYVKLE 

PIWE  LEVEL 
SELMR 

5UTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UARRIOR  LOCK   AND  OAH 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE    1  NNP 
ALBCRTA 

andalusia  1  nw 

ATrORC 

BEATRICE    I  C 

BOANTLCY 
BBCurrON  3  SSE 
BBUNOIDGE 
CAWEN  3  hu 
CNATOM  3  N 

CLAIBOBNC 
CLAYTON 

COrrCE  SPBINGS  2  NW 

COTTONTOn 

ELBA 

ENTERPBISE 

EUFAULA  UILDLirc  BCr 
EVEBGBEEN 
FBISCO  CITY 
GENEVA 

GEOBGIANNA 
GIlBERTOI^ 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

rCLVIN 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNH 
PINE  APPLE 
PITTSVIEm 
RIVER  FALLS 

THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  e 
UMATLEY 


GULf 

BAY  MIHETTE 
CODEN 

rniRHOPE  2  NE 

FORT  rlJRGAN 
GULF  SHORES  P 


DfiY  OF  MONTH 


123     456  789 


a.2s 

2.22 


.10  3.' 
.SS  3. 


3.72  2.62  .76 


12    13  14  15    16  17 


SEE  REFEffENCE  N0IE5  FOLLOMINO  STflllON  IHOE« 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


DAILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

I  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VPLLET  01 

nTHENS  2 

MBX 

B2 
64 

85 
65 

67 
49 

69 

55 

83 
57 

77 
56 

75 
63 

83 
64 

85 
63 

90 
65 

87 
61 

87 
61 

66 
47 

78 
46 

80 
56 

76 
50 

83 
50 

85 
58 

SB 
60 

76 
47 

76 
39 

69 
42 

66 
49 

62 
48 

76 
53 

83 

52 

74 

78 . 1 
54  .0 

BELLE  niNB  2  N 

HBX 

as 

ei 

83 
68 

76 
58 

67 
S2 

70 
S2 

81 
59 

76 
64 

82 
68 

84 

66 

89 

62 

87 
68 

86 
65 

81 
61 

77 
S3 

79 
SI 

77 
60 

82 
56 

84 

56 

87 
63 

85 
64 

74 

SI 

71 
42 

66 
46 

64 

52 

76 
55 

74 
64 

82 

57 

79 
57 

77 

78  ■  7 
58.0 

FBLKVILLE    1  E 

tIBX 

83 
67 

86 
67 

83 
66 

67 
54 

67 
49 

69 
55 

79 
58 

76 
59 

78 
6S 

83 
68 

85 
67 

89 
68 

89 

65 

87 

6S 

69 

57 

76 
SO 

82 

52 

75 
52 

81 
S3 

84 

56 

88 

65 

79 
51 

74 
41 

70 
43 

67 
52 

60 
52 

74 

57 

77 
56 

80 
62 

73 

77'.7 
57.1 

FLORENCE 

MAX 

8S 
62 

80 
61 

74 

52 

64 
41 

68 
45 

80 
55 

77 
55 

70 
63 

80 
62 

85 

60 

89 

62 

88 
65 

83 
60 

75 
58 

79 
45 

79 
47 

75 
53 

84 
49 

83 
50 

89 
58 

78 
60 

75 
44 

70 
35 

65 
41 

61 
47 

71 
49 

75 
57 

86 

5? 

75 
50 

81 

77.5 
52.5 

MUNTSVILLE  HSO  BP 

MAX 

86 

70 

85 
69 

72 
S8 

68 

S7 

71 
53 

79 
63 

77 
59 

78 
65 

82 
68 

83 

67 

86 
66 

85 
68 

85 
66 

73 
62 

76 
54 

79 
52 

76 
62 

82 

57 

83 
SB 

86 
64 

79 
60 

75 
52 

72 
46 

6B 
49 

63 
52 

75 
57 

76 
61 

81 

S7 

74 
48 

77 

58.8 

nBOISON 

MAX 

nOULTON  2 

tlBX 

87 
68 

82 
67 

70 
57 

66 

S3 

69 
50 

84 

62 

80 
60 

76 
65 

81 
67 

85 
67 

90 
67 

86 
68 

84 

67 

74 

62 

80 
52 

80 

52 

75 
61 

BS 
54 

87 
54 

88 
64 

83 
64 

76 
52 

73 
41 

68 
47 

68 
53 

73 
57 

75 
65 

82 

57 

75 
57 

74 

58. S 

nUSCLE  SHOBLS  FBB  BP 

nax 

SS 
68 

83 
67 

68 

50 

64 
49 

67 
53 

81 
62 

76 
59 

71 
64 

81 
65 

84 

65 

88 
66 

86 
68 

85 
65 

69 
54 

77 
50 

79 
49 

75 
57 

82 
53 

85 
53 

87 
63 

73 
58 

72 
51 

68 
45 

65 
46 

61 
53 

74 

57 

78 
SB 

84 

56 

74 

SO 

80 

76  .7 
56. S 

NEH  nBRKET  2 

MAX 

niN 

79 
62 

81 
6S 

72 
60 

70 
52 

69 
51 

81 
63 

75 
64 

76 
66 

80 
65 

51 

85 

81 

52 

79 
SO 

40 

59 

77 
59 

78 
41 

RED  BBT 

NBX 
niN 

86 

67 

88 

67 

75 
57 

68 
47 

69 
53 

81 
60 

87 
61 

76 
66 

8S 
70 

86 
67 

89 

70 

89 

70 

84 

68 

81 
62 

81 
S4 

82 
55 

89 
64 

85 
56 

86 
59 

89 
64 

85 
65 

77 
54 

76 
44 

69 
SI 

66 
54 

70 
57 

76 
65 

84 

65 

76 
56 

82 
45 

59.8 

REDSTONE  BRSENBL 

nBx 

88 

67 

86 

67 

70 
55 

70 
S3 

70 
SO 

81 
62 

77 
59 

79 
65 

85 

67 

87 
66 

91 
64 

89 

65 

90 
66 

71 
61 

79 
SS 

83 
50 

77 
57 

85 
54 

85 
56 

91 
62 

82 
59 

75 
50 

74 
42 

67 
46 

62 
50 

78 
55 

77 
61 

82 

56 

75 
49 

79 

79.5 
57.1 

RUSSELLVILLE  2 

nBx 

82 
68 

87 
66 

80 
61 

63 
48 

64 

50 

69 
51 

82 
53 

76 
58 

71 
65 

82 
66 

84 

66 

87 
68 

89 
67 

83 
61 

67 
54 

78 
46 

81 
59 

74 

51 

81 
52 

86 
52 

87 
58 

75 
54 

72 
43 

69 
45 

66 
50 

60 
54 

72 
57 

76 
50 

83 
53 

71 

7$.S 
55. 5 

HBTERLOO 

... 

tlBX 

8S 
65 

81 
67 

71 
52 

68 
42 

70 
45 

58 

80 
54 

72 
62 

80 
64 

87 
64 

90 
64 

95 
65 

80 
62 

73 
54 

79 
45 

81 
46 

77 
SS 

85 
47 

84 
49 

90 
56 

77 
59 

73 
42 

70 
34 

65 
47 

56 
49 

81 

50 

79 
60 

81 
62 

85 
62 

60 

53  .9 

BPPBLBCHIHN 
nOUNTfllNS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 

62 
65 

80 
66 

76 
62 

69 
50 

69 

52 

76 
51 

7S 
55 

79 
62 

81 
69 

85 
66 

87 
67 

87 
69 

85 
66 

84 
64 

77 
60 

81 
S3 

79 
61 

81 
55 

83 
57 

86 
64 

85 
63 

73 
S3 

73 
44 

68 
49 

60 
SI 

73 
52 

73 
60 

77 
58 

72 
60 

74 

58  .3 

BESSEMER  3  SSH 

nBx 

86 
72 

86 
67 

71 
63 

71 
57 

72 
58 

79 
64 

76 
61 

77 
66 

81 
71 

8S 
67 

89 
69 

88 

70 

85 
72 

75 
59 

79 
63 

82 

58 

80 
61 

81 

57 

es 

61 

87 
67 

80 
60 

7S 
61 

73 
48 

67 
56 

63 
54 

68 
58 

79 
66 

81 
64 

74 

65 

78 

78 . 4 

62.0 

BlRHINGMfln  HSO  BP 

nax 

87 
70 

86 

67 

71 
59 

71 
57 

72 
58 

78 
64 

75 
63 

77 
69 

81 

69 

86 

67 

90 
69 

88 
71 

87 
70 

78 
66 

80 

59 

83 
SB 

79 
61 

82 
57 

85 
62 

87 
68 

85 
65 

76 
55 

74 
49 

67 
57 

60 
SS 

69 
58 

80 
61 

78 
SB 

74 

52 

76 

6?. 4 

BRIOGEPORT 

MAX 

CUNTERSVILLE 

nax 

85 
69 

69 
61 

69 
54 

70 
66 

73 
50 

76 
61 

80 
66 

84 

71 

85 
68 

90 
67 

90 
70 

86 
68 

86 

65 

78 

62 

80 

62 

81 
SB 

82 

56 

83 
62 

85 
63 

86 
66 

74 

52 

76 
47 

68 
46 

65 
51 

70 
57 

80 
65 

79 
60 

76 
60 

70 
46 

60.3 

ONEONTB 

nax 
niN 

89 
67 

67 
65 

66 

65 

69 
54 

70 
54 

70 
52 

75 
SB 

76 
61 

78 
66 

81 
66 

86 
65 

91 
69 

90 
67 

89 
68 

76 
61 

79 
53 

83 

S3 

80 
53 

81 
55 

86 

57 

88 

62 

84 

57 

74 
46 

74 
45 

68 

SO 

59 
S3 

70 
58 

76 
57 

80 
60 

70 
44 

56.0 

SflINT  6ERNBR0 

nax 
niN 

85 
63 

85 
61 

81 

60 

65 
SO 

70 
SO 

69 
55 

79 
55 

77 
55 

77 
55 

83 
60 

84 

60 

89 
60 

89 
64 

86 
64 

75 
57 

77 
48 

82 
48 

75 
50 

82 

so 

85 

53 

87 
60 

78 

50 

74 
40 

71 
40 

67 
45 

64 
48 

71 
54 

76 
55 

80 

55 

72 
42 

53  .6 

5BN0  (IT   5U8STB  flu 

nax 
niN 

83 
66 

82 
64 

75 
58 

70 
53 

69 
55 

75 
57 

77 
57 

79 
63 

81 

65 

84 

66 

87 
62 

87 
66 

85 
62 

84 

64 

77 
60 

80 
48 

80 
S7 

82 
49 

82 
SS 

83 
61 

83 
68 

76 
S3 

72 
40 

71 
53 

61 
49 

71 
53 

72 
62 

76 
60 

78 
60 

76 
43 

77.9 
57.6 

SCOTTSBORO 

nnx 
n  1 N 

66 

65 

66 

65 

54 

54 

58 

61 

61 

67 

64 

62 

65 

66 

49 

50 

52 

51 

53 

56 

60 

47 

40 

43 

48 

51 

55 

62 

63 

77 
40 

78.2 
56.5 

VBLLEY  MEBD 

... 

nax 
n  I N 

82 
66 

es 

64 

84 

63 

69 
54 

69 
54 

70 
60 

73 
55 

75 
59 

78 
65 

85 
65 

85 
60 

89 

61 

89 

62 

B7 
64 

74 

60 

67 
48 

80 
49 

74 
49 

80 
49 

82 
52 

84 

56 

81 
48 

74 

38 

70 
38 

63 
51 

65 
51 

78 

56 

72 
62 

80 
64 

70 
38 

77  .  1 
55  .4 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

nax 
niN 

BBNKHEBD  LOCK  BND  Ofln 

nax 
n  1 N 

89 
66 

87 
65 

86 
64 

71 
54 

71 
54 

72 
59 

78 
62 

75 
65 

76 
69 

85 
64 

86 
64 

88 
68 

82 
66 

91 
67 

78 
61 

81 
57 

81 
56 

80 
56 

83 
56 

86 
58 

89 
63 

84 

59 

75 
46 

73 
52 

70 
56 

66 
49 

68 
58 

79 
63 

80 
63 

74 
49 

59.6 

CENTRE* ILLE 

nax 
niN 

CLBNTON 

nax 
niN 

89 
68 

89 

66 

87 

65 

76 
56 

75 
55 

72 
59 

74 

60 

70 
62 

75 
66 

82 
64 

88 
64 

90 
66 

89 

67 

92 
67 

86 
63 

es 

58 

87 
59 

86 
54 

85 
57 

87 
60 

90 
65 

88 

59 

80 
47 

78 
50 

73 
54 

60 
55 

66 
60 

83 
56 

83 

S9 

73 
48 

59.6 

DOUBLE  SPRINGS 

nax 
n  I N 

79 
66 

82 
6S 

78 
63 

64 

52 

63 
52 

67 
55 

77 
60 

72 
63 

71 
63 

80 

65 

79 
65 

BS 
68 

88 

67 

84 

63 

69 
55 

74 

53 

77 
54 

72 
55 

79 
55 

82 
58 

84 

64 

75 
52 

72 
44 

67 
44 

64 

51 

58 
52 

66 
56 

74 

67 

/7 
S6 

68 
45 

74.2 

57.3 

FBTETIE 

nax 
niN 

86 

65 

86 
65 

82 
65 

66 
53 

66 
54 

68 
63 

78 
59 

71 
SB 

74 

68 

85 
64 

86 
66 

90 
68 

90 
67 

89 

67 

80 
54 

80 
54 

86 

60 

80 
S3 

84 

56 

87 
62 

90 
61 

84 
54 

75 
44 

73 
SO 

70 
SS 

62 
58 

66 
60 

78 
55 

82 
54 

70 
42 

78 .8 

58  - > 

MBlETVILLE  3  NE 

nax 
niN 

86 
61 

72 
52 

63 
47 

67 
48 

79 
SS 

79 
55 

72 
59 

82 

63 

82 
61 

87 
64 

89 
65 

85 
63 

57 

77 
55 

79 
47 

78 
56 

80 
54 

82 
54 

87 
60 

84 

62 

80 
SO 

72 
39 

74 
48 

67 
45 

69 
44 

75 
59 

80 

55 

72 

SI 

76 
41 

54.1 

MBnlLTON  3  S 

nflx 
niN 

83 

67 

86 

65 

78 
65 

66 
45 

65 
46 

71 
50 

82 

57 

76 
57 

73 
65 

85 
65 

86 

66 

89 

65 

90 
67 

86 
63 

75 
54 

80 
SI 

83 

51 

77 
51 

84 

51 

86 
54 

89 
61 

79 
51 

75 
4  1 

73 
4  1 

68 
49 

61 
64 

69 
SB 

77 
53 

84 

S3 

74 
40 

78.3 
5S.2 

JQSPER  4  N 

nax 
niN 

84 

68 

82 
67 

69 
6S 

69 
54 

72 
55 

74 

59 

77 
63 

77 
65 

82 
65 

82 
64 

87 

67 

87 
68 

87 
69 

75 
67 

77 
59 

81 

53 

78 
56 

82 

57 

84 

67 

76 
59 

82 

67 

75 
56 

74 
45 

69 
45 

62 
52 

70 
56 

78 
SB 

80 

57 

73 
SB 

76 
46 

77.4 
69.2 

PRBTIVILLF 

nax 
niN 

SEE  REf 

ERENCE  note; 
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TAT  ION 
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DAILY  TEMPERniURES 


STOTION 

Dflr  OF  MONTH 

o 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Q 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

TMORSBT  EXP  SIBTION 

MAX 

86 

85 

80 

73 

72 

73 

72 

74 

82 

88 

90 

88 

90 

89 

84 

85 

85 

83 

86 

89 

92 

78 

75 

72 

65 

66 

83 

81 

79 

78 

80.8 

MIN 

69 

67 

66 

56 

56 

61 

61 

86 

67 

64 

66 

68 

67 

68 

62 

60 

60 

58 

62 

67 

68 

60 

47 

55 

54 

56 

63 

58 

64 

49 

61  -5 

ruSCflLOOSR  Fflfi  flP 

HAX 

90 

86 

73 

70 

74 

78 

74 

80 

88 

89 

92 

90 

91 

81 

84 

85 

84 

85 

90 

91 

88 

79 

77 

72 

64 

69 

83 

8  1 

76 

80 

81  .5 

niN 

70 

69 

62 

59 

58 

67 

65 

69 

72 

69 

70 

71 

73 

73 

65 

62 

64 

60 

63 

67 

67 

58 

50 

56 

60 

61 

61 

59 

54 

47 

63.4 

TUSCBLOOSB  OLIVER  DBH 

MAX 

86 

88 

87 

70 

69 

76 

78 

73 

79 

82 

87 

90 

91 

91 

79 

82 

85 

82 

82 

88 

89 

85 

76 

74 

71 

62 

68 

81 

80 

72 

80. 1 

niN 

67 

65 

65 

55 

55 

56 

66 

62 

66 

64 

64 

67 

69 

68 

62 

SB 

57 

57 

55 

58 

65 

61 

49 

48 

54 

54 

57 

58 

SB 

46 

59  .5 

VERNON 

nAx 

88 

88 

80 

64 

67 

71 

82 

76 

75 

79 

88 

93 

94 

90 

72 

81 

83 

78 

84 

87 

90 

82 

75 

73 

70 

61 

68 

78 

83 

74 

79  . 1 

■          ■  « 

niN 

67 

67 

63 

49 

52 

56 

61 

68 

58 

55 

56 

53 

53 

56 

64 

55 

43 

49 

56 

56 

60 

56 

60 

43 

58.3 

EASTERN  VBLLET  04 

BNNISTON  FBR  BP 

MAX 

90 

88 

73 

74 

70 

74 

77 

79 

81 

90 

92 

90 

90 

78 

80 

88 

83 

84 

84 

88 

89 

77 

75 

66 

59 

67 

77 

82 

75 

78 

79  .9 

niN 

68 

69 

69 

68 

60 

56 

60 

57 

59 

65 

66 

57 

44 

52 

53 

58 

65 

62 

55 

48 

60  .7 

CBLERB  2  SH 

tlBX 

90 

89 

62 

73 

74 

78 

75 

76 

84 

85 

90 

88 

91 

84 

85 

86 

84 

86 

89 

90 

86 

80 

78 

70 

63 

66 

82 

80 

76 

76 

81  .2 

niN 

65 

62 

7  [ 

73 

7 1 

66 

73 

62 

56 

57 

58 

65 

56 

59 

52 

50 

56 

52 

52 

54 

64 

42 

61.4 

CENTRE  S  SH 

nAx 

86 

86 

85 

72 

75 

70 

76 

75 

80 

82 

89 

92 

91 

88 

77 

80 

82 

78 

84 

85 

87 

85 

79 

75 

66 

60 

73 

75 

80 

73 

79.5 

niN 

69 

66 

65 

57 

56 

60 

67 

69 

64 

53 

56 

54 

55 

6 1 

64 

57 

45 

50 

5 1 

5 1 

59 

64 

63 

45 

59  .6 

CMILOERSBURC  HTR  PLANT 

nAx 

89 

89 

87 

72 

73 

74 

74 

78 

81 

89 

92 

91 

92 

90 

84 

85 

85 

83 

86 

87 

88 

86 

77 

74 

68 

68 

82 

81 

78 

77 

82.0 

niN 

67 

69 

65 

68 

67 

67 

64 

57 

62 

55 

57 

63 

67 

60 

48 

50 

54 

57 

62 

59 

62 

45 

61  .0 

GflOSDEN  STEBd  PLBNI 

MAX 

87 

85 

71 

76 

70 

75 

75 

79 

83 

88 

93 

93 

87 

79 

82 

81 

79 

82 

83 

66 

86 

79 

74 

64 

57 

70 

76 

80 

73 

79 

79.1 

niN 

67 

65 

56 

56 

56 

59 

60 

65 

66 

64 

66 

66 

68 

63 

56 

58 

56 

57 

58 

62 

56 

44 

44 

51 

51 

55 

62 

62 

48 

43 

58  .0 

PELL  CITY   1  NNE 

nAx 

86 

85 

85 

70 

72 

70 

74 

73 

77 

80 

85 

88 

89 

87 

78 

80 

81 

81 

81 

82 

84 

72 

66 

58 

68 

78 

77 

73 

77.9 

MIN 

67 

67 

65 

56 

55 

59 

59 

61 

66 

63 

64 

64 

66 

66 

62 

54 

54 

55 

55 

57 

46 

45 

52 

52 

57 

59 

60 

46 

58  .3 

STLBCBUGfl  4  NE 

MAX 

86 

86 

79 

74 

72 

73 

72 

77 

80 

88 

91 

90 

90 

83 

83 

86 

84 

84 

85 

88 

86 

82 

76 

72 

65 

69 

81 

81 

75 

77 

80  .5 

MIN 

68 

64 

65 

57 

54 

61 

59 

67 

70 

61 

64 

64 

67 

64 

65 

56 

59 

55 

56 

64 

66 

60 

46 

53 

55 

58 

57 

58 

66 

48 

60.2 

TBLLBOECfl 

MAX 

92 

89 

78 

75 

73 

74 

76 

76 

81 

88 

90 

90 

88 

84 

82 

85 

84 

84 

83 

87 

85 

89 

78 

72 

66 

68 

78 

80 

71 

80  .8 

MIN 

57 

58 

58 

6 1 

6 1 

6 1 

58 

49 

49 

49 

50 

57 

58 

6  1 

42 

48 

47 

52 

55 

55 

58 

41 

54  .9 

PIEDMONT  PLBTEBU  05 

BLEXBNOER  CITT 

MAX 

88 

88 

85 

75 

73 

70 

71 

72 

78 

77 

87 

91 

88 

91 

87 

85 

88 

87 

86 

87 

90 

89 

80 

78 

71 

60 

65 

80 

85 

78 

81  .0 

MIN 

65 

62 

60 

65 

66 

60 

50 

52 

54 

55 

SB 

64 

66 

48 

60.7 

nSHLBNO 

MAX 

83 

83 

82 

73 

70 

68 

70 

70 

76 

77 

82 

66 

86 

86 

89 

79 

81 

81 

77 

81 

81 

84 

74 

72 

67 

57 

66 

72 

78 

76.8 

MIN 

66 

64 

64 

55 

55 

59 

59 

63 

65 

64 

64 

64 

67 

66 

63 

58 

60 

56 

60 

52 

64 

58 

49 

49 

50 

50 

57 

63 

64 

48 

59  .6 

CBHP  HILL  2  NH 

MAX 

88 

86 

81 

78 

73 

69 

67 

74 

80 

81 

86 

90 

90 

90 

85 

84 

85 

86 

83 

85 

86 

87 

78 

75 

69 

59 

65 

78 

83 

79  .8 

MIN 

65 

63 

55 

55 

58 

57 

60 

67 

60 

6 1 

62 

64 

64 

63 

57 

58 

53 

53 

60 

62 

58 

46 

46 

5 1 

50 

54 

62 

64 

45 

57  .9 

HEFL IN 

MAX 

90 

88 

85 

74 

75 

70 

72 

73 

80 

82 

86 

92 

92 

90 

80 

82 

85 

82 

86 

88 

85 

85 

78 

75 

69 

59 

67 

72 

78 

70 

79.7 

MIN 

56 

58 

60 

62 

63 

62 

52 

52 

53 

53 

56 

60 

6 1 

47 

50 

56 

60 

64 

44 

57  .5 

LBFBTETTE 

MAX 

84 

81 

80 

76 

72 

67 

74 

79 

80 

89 

91 

90 

89 

85 

85 

87 

87 

85 

86 

86 

87 

79 

72 

71 

64 

55 

75 

85 

80 

80.3 

MIN 

68 

47 

61  .0 

NBRTIN  Ofln 

MBX 

89 

88 

82 

79 

72 

71 

74 

74 

78 

82 

86 

90 

91 

90 

84 

83 

86 

85 

82 

86 

89 

88 

77 

74 

70 

64 

66 

80 

84 

80  .7 

MIN 

68 

67 

66 

60 

59 

64 

63 

68 

68 

63 

62 

67 

69 

70 

68 

64 

64 

64 

66 

64 

65 

66 

57 

58 

57 

57 

59 

65 

68 

54 

63  .7 

OPEL  1KB 

MAX 

87 

84 

84 

81 

74 

72 

70 

75 

78 

80 

89 

92 

90 

90 

87 

85 

88 

82 

84 

84 

86 

88 

85 

75 

70 

62 

66 

87 

79 

81  .2 

MIN 

67 

68 

66 

57 

58 

61 

61 

64 

67 

62 

62 

64 

66 

67 

67 

64 

63 

59 

61 

63 

66 

64 

53 

52 

54 

55 

59 

61  .4 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 

87 

85 

85 

76 

73 

71 

72 

70 

7S 

80 

86 

89 

88 

89 

85 

83 

85 

85 

83 

86 

88 

86 

78 

77 

72 

60 

65 

80 

82 

79  .9 

MIN 

66 

63 

64 

54 

S3 

58 

58 

62 

63 

60 

61 

54 

65 

64 

61 

56 

56 

53 

54 

68 

63 

56 

44 

45 

50 

50 

56 

57 

65 

45 

57  .5 

ROCK  MILLS 

MBX 

90 

87 

80 

77 

80 

68 

68 

74 

79 

80 

90 

92 

91 

92 

86 

85 

88 

89 

86 

87 

85 

87 

80 

77 

70 

30 

66 

73 

84 

81.0 

... 

MIN 

66 

48 

59  .8 

PRBIRIE  06 

OBTTON  I  N 

MBX 

92 

87 

90 

75 

74 

75 

76 

71 

80 

88 

90 

91 

87 

92 

83 

85 

87 

86 

88 

90 

92 

88 

80 

76 

75 

63 

72 

83 

83 

82  .4 

MIN 

66 

65 

64 

54 

60 

66 

58 

52 

57 

55 

54 

60 

61 

45 

60  2 

OEnOPOLIS  LOCK  BNO  QBH 

MAX 

89 

89 

87 

72 

65 

72 

75 

70 

81 

86 

87 

90 

88 

90 

79 

82 

85 

84 

83 

87 

91 

87 

77 

73 

73 

64 

70 

82 

82 

70 

80.3 

MIN 

66 

65 

65 

55 

57 

56 

59 

67 

61 

51 

49 

52 

56 

58 

58 

59 

48 

60.  1 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

87 

87 

70 

65 

73 

79 

70 

82 

86 

86 

90 

89 

89 

77 

81 

84 

84 

83 

86 

90 

85 

77 

73 

73 

62 

69 

80 

80 

7  I 

79.8 

MIN 

69 

68 

68 

54 

55 

58 

64 

65 

68 

67 

67 

48 

56 

59 

60 

60 

61 

49 

61  6 

GREENSBORO 

MAX 

90 

87 

73 

72 

74 

80 

83 

82 

66 

88 

90 

91 

93 

81 

83 

88 

88 

89 

89 

90 

87 

77 

75 

74 

70 

75 

80 

80 

79 

78 

82  .4 

MIN 

70 

68 

57 

56 

59 

62 

64 

69 

70 

66 

49 

55 

58 

63 

68 

58 

50 

49 

62  .5 

MBTNEVILLE 

MBX 

87 

85 

86 

79 

70 

74 

73 

71 

76 

85 

85 

88 

87 

88 

87 

81 

83 

85 

83 

85 

88 

88 

80 

75 

72 

63 

67 

83 

85 

73 

80.4 

MIN 

88 

69 

67 

60 

59 

6 1 

64 

65 

69 

63 

54 

58 

58 

58 

63 

63 

50 

63-0 

LIVINGSTON  2  SM 

MBX 

89 

90 

80 

70 

75 

79 

82 

79 

84 

85 

88 

89 

90 

88 

83 

82 

80 

88 

87 

90 

91 

86 

77 

72 

70 

68 

76 

82 

82 

78 

82.0 

MIN 

65 

6S 

6 1 

50 

5 1 

60 

6 1 

63 

66 

62 

55 

61 

58 

48 

50 

55 

63 

57 

62 

45 

59.1 

hbrion  junction  2  ne 

MBX 

90 

90 

87 

74 

69 

74 

72 

71 

80 

86 

88 

90 

88 

90 

83 

84 

86 

85 

85 

87 

91 

89 

78 

75 

73 

63 

68 

83 

83 

69 

81  .0 

MIN 

67 

57 

66 

57 

55 

57 

62 

65 

60 

60 

58 

58 

61 

68 

60 

50 

49 

55 

58 

59 

58 

SB 

48 

60.6 

niNTER  3  NH 

MBX 

86 

86 

85 

77 

69 

75 

72 

70 

78 

83 

85 

88 

86 

88 

85 

81 

83 

84 

76 

72 

64 

67 

80 

84 

67 

78. 8 

MIN 

70 

70 

68 

59 

58 

61 

64 

65 

70 

67 

67 

69 

70 

70 

67 

64 

64 

61 

57 

57 

58 

58 

63 

64 

50 

63  .6 

nONTGOHERT  HSO  BP 

MAX 

86 

85 

80 

71 

73 

71 

72 

75 

84 

86 

89 

87 

90 

86 

82 

85 

86 

83 

86 

88 

88 

78 

75 

70 

64 

67 

84 

85 

76 

78 

80.3 

MIN 

71 

69 

65 

60 

62 

66 

65 

70 

69 

65 

69 

69 

72 

71 

68 

66 

67 

62 

66 

68 

69 

62 

55 

58 

60 

60 

66 

63 

SB 

53 

64  .8 

SELMA 

MAX 

90 

89 

88 

73 

76 

74 

75 

82 

88 

89 

92 

91 

92 

90 

86 

87 

86 

86 

89 

90 

92 

80 

76 

75 

72 

70 

83 

88 

80 

77 

93.5 

70 

69 

69 

58 

69 

67 

62 

68 

69 

65 

68 

68 

71 

70 

65 

62 

63 

60 

61 

68 

71 

62 

52 

53 

57 

56 

62 

60 

67 

48 

63.3 

UNION  SPRINGS 

MBX 

92 

88 

89 

82 

72 

70 

79 

75 

80 

84 

88 

92 

91 

95 

90 

85 

90 

81 

87 

87 

90 

91 

84 

84 

71 

68 

69 

80 

86 

80 

83.3 

MIN 

70 

68 

57 

60 

61 

62 

63 

65 

68 

65 

65 

65 

70 

70 

68 

65 

68 

62 

63 

68 

69 

65 

52 

54 

58 

57 

60 

65 

66 

50 

63.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERnTURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

•        ■  ■ 

COflSTflL  PLRIN  07 

DNOniUSIP   1  NH 

nnx 
niN 

98 

67 

93 
63 

90 
65 

82 

61 

72 
SB 

75 
61 

71 
64 

74 

61 

81 
69 

86 
66 

89 
65 

91 
64 

90 
65 

94 

65 

91 
63 

86 
62 

88 
61 

88 
59 

86 
SB 

9 1 
56 

90 
SB 

91 
64 

8 1 
54 

79 
52 

75 
57 

74 

69 

74 

60 

87 
60 

85 
60 

80 
50 

84  . 4 

61  .0 

BTnORE 

nox 
niN 

91 
71 

90 
70 

89 
70 

86 
60 

70 
58 

81 
66 

60 
66 

73 
63 

62 

67 

85 
66 

9 1 
70 

92 
71 

87 

71 

90 
70 

93 
70 

87 
66 

90 
66 

90 
65 

87 

63 

93 
70 

93 
71 

93 
67 

81 
56 

80 
60 

80 
61 

64 

78 
66 

85 
64 

90 
72 

82 
S2 

85  -8 
66 -B 

BEHTB1CE   1  E 

nnx 
niN 

90 
70 

90 
71 

79 
61 

79 
62 

78 
60 

80 

61 

78 
64 

77 
68 

79 
70 

69 

69 

66 

69 

67 

66 

67 

70 

61 

62 

64 

67 

60 

79 

61 

76 
69 

80 
62 

60 

76 
47 

65  .0 

BRflNILET 

nnx 

f1 1  N 

93 
67 

93 
67 

92 
66 

83 
61 

72 
SB 

73 
61 

7S 
64 

77 
65 

80 
66 

87 
63 

90 
64 

96 
64 

9 1 
68 

94 

69 

92 
65 

9 1 
64 

90 
65 

89 
61 

68 
60 

90 
61 

94 

68 

89 
69 

86 
56 

80 

55 

75 
67 

71 
59 

7  1 
63 

67 
60 

89 
4S 

BS  .4 
62.5 

BREMTON  3  S5E 

nnx 
niN 

94 

66 

91 
67 

87 
66 

84 

60 

80 

57 

81 
66 

77 
63 

82 
68 

87 
67 

90 
66 

92 
64 

90 
63 

93 
65 

95 
67 

88 
68 

90 
62 

90 
61 

68 

60 

91 
S7 

92 
64 

92 
66 

86 
65 

80 

55 

79 
54 

78 
59 

76 
60 

87 
64 

87 
58 

84 

70 

79 
49 

66  '3 
62.6 

COHDEN  3  NH 

nnx 
niN 

69 
66 

90 
63 

89 

62 

70 
52 

SO 

59 

56 

61 

62 

62 

62 

6S 

66 

63 

60 

56 

57 

54 

56 

65 

64 

56 

46 

76 
49 

54 

70 
54 

59 

56 

63 
58 

78 
4S 

83  .7 
SB.O 

CMBTOn  3  N 

nnx 
niN 

90 
66 

90 
64 

60 
65 

70 
55 

79 
S3 

75 
63 

74 

63 

6 1 
63 

8 1 
66 

90 
65 

90 
61 

86 
69 

92 
68 

87 
68 

84 

64 

87 
71 

87 
62 

64 

60 

90 
60 

90 
64 

90 
68 

85 
60 

82 
49 

80 
51 

77 
55 

7 1 
57 

64 

61 

88 

59 

BS 
62 

77 
45 

83.5 
61  .2 

CLfirTON 

nnx 
niN 

69 
69 

90 
69 

88 

67 

80 
60 

74 

60 

69 
61 

69 
61 

76 
63 

83 
63 

82 
64 

85 
69 

86 
68 

88 

70 

90 

71 

89 
68 

65 
65 

85 

67 

87 
62 

84 
64 

85 
67 

87 
69 

87 
68 

84 
54 

75 
55 

69 
55 

66 
56 

70 
60 

81 
65 

84 

67 

78 
50 

81  -S 
63.6 

ENTERPRISE 

nnx 
niN 

EUrOULfl  hILDL IFE  REF 

nnx 
niN 

92 
67 

92 
67 

91 
68 

83 
63 

79 
63 

70 
63 

84 
64 

76 
63 

74 

63 

85 
62 

9 1 
65 

9 1 
66 

92 
69 

93 
70 

92 
67 

62 
65 

89 
66 

90 
60 

87 
63 

87 
65 

90 
64 

92 
67 

83 
S6 

77 
SB 

70 
57 

68 

S9 

70 
61 

8 1 
63 

88 
74 

83 
48 

84  . 1 

63.5 

EVERGREEN 

nnx 
niN 

89 

71 

9 1 

71 

69 

70 

83 
62 

69 
58 

76 
61 

77 
66 

75 
66 

78 
69 

84 

70 

87 
66 

89 
70 

85 

71 

88 

72 

89 
71 

83 
66 

86 

67 

87 

65 

84 
64 

87 
66 

68 

71 

88 

66 

76 
56 

76 
56 

75 
59 

73 
61 

71 
62 

83 
62 

85 
62 

79 
52 

82  .4 

65. 0 

FRISCO  CITY 

nnx 
niN 

90 
68 

89 
65 

9 1 
66 

83 

57 

65 
54 

77 
60 

78 
62 

72 
60 

80 
67 

85 
67 

91 
67 

91 
69 

85 
70 

9 1 
70 

87 
68 

84 

63 

87 
63 

87 
62 

85 
62 

90 
62 

92 
68 

91 
63 

78 
S3 

76 
S3 

77 
SB 

73 
59 

78 
61 

64 

62 

69 
65 

77 
48 

83-4 
62.4 

GENEVA 

nnx 
niN 

CILBERTOHN 

rnx 
niN 

90 
68 

90 
71 

86 

69 

60 
60 

60 
60 

74 

55 

75 
56 

78 
56 

89 
58 

87 
67 

89 
68 

64 

71 

90 
69 

90 
70 

81 
67 

84 

61 

85 
62 

83 
61 

87 
60 

88 

65 

89 

65 

86 
63 

75 
52 

78 
53 

75 
60 

67 
60 

80 
65 

82 
69 

80 
64 

76 
46 

82  .7 
62  .4 

GREENVILLE 

nnx 
niN 

89 

70 

89 
69 

89 
68 

90 
60 

70 
59 

73 
62 

73 
65 

72 
65 

79 
70 

66 
65 

87 
66 

90 

70 

86 

71 

9 1 

70 

90 
68 

83 
64 

88 

65 

88 
62 

85 
62 

86 
67 

89 
69 

89 
65 

81 
54 

79 
54 

74 

SB 

65 
59 

69 
63 

84 

62 

85 
62 

76 
SO 

82  .5 
63.8 

HEDDLRND 

nnx 

MIN 

91 
69 

90 
67 

9 1 
67 

83 
63 

60 
63 

78 
65 

82 
64 

80 
65 

85 
70 

BS 
65 

90 
67 

90 
67 

90 
68 

93 
70 

93 
70 

89 
67 

90 
70 

90 
64 

88 
64 

89 
69 

90 
67 

93 
69 

85 
SB 

80 

59 

79 
57 

75 
59 

75 
59 

86 
69 
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04 

217 

7A 

HUGH  S .  KITE 

P  1  1  Q  Q 

LUdH 

2079 

06 

C  1  1  M  T  C  D 

bUD 1 tK 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P .   HARR 1 S 

UHU t  V 1 L  L  t 

2119 

05 

Tni  1  nonncn 
1  HLLHrUUbH 

1  1 

32 

49 

85 

45 

760 

7R 

WILLIAM  L  .   BRRTLE  T  T 

UHUt  V 1 L  L t  c 

2124 

05 

Tni  1  nDnncn 
1  HLLHrUUbH 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

n  Q  Y  T    kl    T  kl 

UH  T  1  UN     1  IN 

2188 

06 

M  n  D  c  M  p  n 
nHK t  NUU 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DEL  T  fl 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIRM   H  EVRNS 

nCMfiDni  ic    1  npw    Okin  noM 
UtnUrULlb   LULr\   HNU  UHn 

2245 

06 

M  n  D  C  kl  P 

riHK  t  NUU 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6R 

5R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UU 1 nHN 

2377 

07 

u  n  1 1  c  T  n  M 
HUUb 1  UN 

5 

31 

12 

85 

2 1 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRRKE 

ELBH 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C  .  BRUNSON 

CI  D nn 
t  L  K  UU 

2632 

03 

Tiicpfii  nncn 
1  UbLHL  UUbH 

1  3 

33 

1  5 

87 

48 

252 

7R 

MRS  HELEN  E  FAIR 

CUTCDPD  T  CC 

LNItKrKiot 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

4  10 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JRCKSON 

PllPQill    □     UII    m    ICC  DCC 

tUrHULH    HlLULlrt  Ktr 

2730 

07 

□  n  D  D  n  1  ID 
b  HKb  UU  K 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

BR 

BR 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

CVyCDPDCCkl 

t  V  t  nUK  1 1  N 

2758 

07 

P  fl  kl  C  P  (  1  LJ 

L  UNt  L  UH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7R 

H 

SRM  P  ROBISON 

CQTDUinPC     O  kiC 

rHiKnUrt    Z  Nt 

2813 

08 

DPI    P  t  1  T  kl 

BHLUW I N 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STR 

hHLrvlLLt    1  t 

2840 

01 

MORGAN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7R 

H 

JOHN  M  DUNAWRY 

r  fl  Y  E  T  T  E 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7R 

TR 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  4 

88 

01 

10 

7R 

7R 

C 

H 

JORN  M  RIDDLE 

FORT  PfiYNE 

3043 

02 

DF    K  PI  R 

34 

27 

Oo 

934 

8R 

C 

LHKL  rHKt\tK 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

B 

31 

26 

87 

24 

4  1  0 

7fl 

7A 

H 

MERRILL  J  BERRD 

GRDSOEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6A 

H 

GRDSOEN  STEAM  PLRNT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7R 

H 

MACK  C.  FIELDS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINRGE  I 

LfiTITUDE 

C 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

SPECIfiL 
(SEE  NOIEal 

GRROEN  CITY 

3200 

02 

CULLMRN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVfi 

3255 

07 

GENE\R 

5 

31 

02 

85 

51 

110 

7R 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEORGIRNNfl 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

T.  E.  MflSON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGRS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

1  3 

300 

6R 

Jo  1  1 

UD 

HALE 

o 
c. 

4  c 

87 

36 

o  o  n 

5P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

CREENV  ILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7R 

7fl 

C 

H 

J.   A.  BLACK 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7fl 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVR 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

TVA-765 

HRLEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C 

H 

JIM  WALKER 

HRMILTON  3  S 

3645 

03 

MRRION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7R 

C 

H 

EDDIE  L.  PEARCE 

HRNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HRYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7R 

7R 

H 

DAISY  0  MITCHELL 

HERDLRND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

PIIRIIRN    1  IN  T  VF  R*^  I  T  Y 

MP  P  1    I  KJ 
n  t  r  L  1  IN 

"3  "7  "J  C 

Uo 

CLEBURNE 

1  1 

3  3 

39 

85 

36 

850 

8A 

8  A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7R 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7A 

ARLON  L  .  OTTS 

HODGES 

3899 

o: 

FRRNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY   N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

01 

MRDISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JRCKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

c 

RLLIED  PAPER  INC 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 

270 

7A 

FRFn  ui  unnn 

riTCU    rl.  wuuu 

1  QPQYPTTP 
L  Hr  H  T  t  1  1  u 

4  502 

05 

CHRMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURC 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7fl 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8R 

JOHN  B.  HRO 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7fl 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  7  NE 

51  12 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7R 

c 

JACK  R  SNOW 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

noi  1  Rs 

u  n  i_  i_  n  o 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7fl 

H 

RliRIIRK]  IINTVFR^ITY 
nuDunii    (Jill  vCiiOl  f  t 

nHK 1 1 N  UHn 

514  0 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

4  0 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  4 

86 

01 

190 

7fl 

HOUSTON  FLOYO 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  ROAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JRMES  M.  WRLKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7fl 

c 

H 

HENRY  J.  YRTES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6fl 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MdM  T  nnMF  R  Y 

1 

32 

18 

86 

2  4 

221 

MIO 

MIO 

c 

HJ 

MOUL  TON 

5625 

0 1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVR-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

RP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   RVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7R 

GRRLRND  THOMPSON 

ONEONT A 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7fl 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL  IKA 

5129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7fl 

H 

RRDIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

1  4 

200 

BR 

EDWRRO  B.  WRRREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

5226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

PALMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7fl 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7fl 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTR  EODINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

88 

15 

165 

7R 

MRS  GRRCE  ONERL 

PINE  RPPLE 

6435 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RRY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS  .   ENR  C  .  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLRNTERSV ILLE  2  SSE 

6508 

03 

ALTRUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

THOMAS  E .   F  ISCHER 

PRRTTVILLE 

6540 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BRY 

6805 

01 

FRRNKL  I  N 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MROISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RAIFORO  C  MC  COOL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STATION  INDEX 
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STATION 


RIVER  FRLLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDflLE   1  E 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNARD 
SRND  fIT  SUBSTfl  RU 
SRYRE 

SCOTTSBORQ 

SELMR 

SLOCOMB 

SUTTLE 

SYLRCRUGfl  4  NE 

TRLLRDEGR 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FAfl  RP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  5  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


8937 
6942 
6988 
7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 

7366 
7576 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


COUNTY 


COVINGTON 

COVINGTON 

BALDW  I  N 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

GENEVA 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LRMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


31  22 

31  22 

30  32 

32  54 

33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  31 

86  31 

87  40 

86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 

85  36 
87  1  1 

86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


180 
190 
155 
670 
745 
880 
802 
1  195 
304 
615 

147 
248 
145 
490 
565 
405 
680 
288 
750 
580 

170 
152 
455 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
640 

1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TfiBLES 


6P 

MID 
7R 
8R 

7R 
7A 


5P 


5P 


7fl 

7A 
7A 
6R 
7A 
MID 
6P 
7A 
7A 

7A 
7A 
7fl 
6P 
5P 
7R 
6P 
5R 

6A 

MID 

7A 
8A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

6A 
5P 
7A 
7A 
7A 
7A 


C 

C  H 
H 

C  H 
H 

H 

C  H 


OBSERVER 


JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST  .   BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 

ROBERT  J.  CHANDLER 

INACTIVE  4/21/71 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY   WATER  PLRNT 
C   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 

FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELLIS  B.  MEINSLER 
JEPTHfl  S.  BRANYON 
C  S  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
MARION  M.  SANFORD 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOMINC  STBTION  INDEX 
14 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regardlnK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  Nutional  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA*  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
savint;  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Chesterfield  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  mln  thermometers. 
Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 
Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  mln  soil  thermometers. 

All  max  and  mln  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
At^ronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  : 

  Enterprise  3  Nff  : 

Headland  : 

Pittsview  : 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Sol 1  Tempe ratures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.  This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CllATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  N-itin 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  "•mo 

niroctor,   National  climatic  Center 
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0 

.99 

-   1  .56 

.99 

16 

.0 

0 

1 

j 

0 

PELL  CITY   1  NNE 

73 

.2 

39 

.6 

56 

4 

82 

31 

31 

24. 

262 

0 

0 

6 

0 

1  .00 

1  .00 

16 

.0 

0 

1 

1 

^Yl  QrQIIIlA   i  MF 

76 

.  1 

42 

.2 

59 

2 

84 

12 

31 

21 

191 

0 

0 

5 

0 

1  .08 

.93 

16 

.0 

0 

2 

] 

0 

TALLAOEOH 

76 

.7 

43 

.4 

60 

1 

-  3.0 

84 

30 

31 

24. 

171 

0 

0 

3 

0 

.82 

-   1  .50 

.82 

16 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

59 

2 

-  3.4 

1  .02 

-   1  .47 

.0 

ALEXANDER  CITY 

76 

.7 

45 

■  1 

60 

9 

84 

31 

34 

4 

141 

0 

0 

0 

0 

1  .52 

-  1.14 

1  .52 

16 

.0 

0 

1 

I 

I 

RSHLANO 

71 

.6 

45 

.4 

58 

6 

82 

3  1 

36 

23. 

1  97 

0 

0 

0 

0 

1  . 04 

1  .04 

1  6 

.0 

0 

CAMP  HILL  2  NH 

75 

.2 

39 

.3 

57 

3 

83 

31 

29 

24. 

240 

0 

0 

9 

0 

1  .21 

1  .18 

16 

.0 

0 

75 

.  I 

37 

.3 

56 

2 

65 

31 

28 

24. 

270 

0 

0 

10 

0 

1  .23 

1  .23 

16 

.0 

0 

LAFAYETTE 

76 

.6 

45 

.6 

61 

1 

82 

30. 

36 

22. 

140 

0 

0 

0 

0 

1.10 

1  .10 

16 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

75 

.3M 

48 

.2 

61 

8M 

83 

30 

38 

5. 

1  17 

0 

0 

0 

0 

1  .42 

-  .73 

1  .42 

16 

.0 

0 

OPEL  IKR 

75 

.  1 

44 

.7 

59 

9 

83 

29 

35 

25. 

165 

0 

0 

0 

0 

1  .20 

1  .20 

16 

.0 

0 

ROCKFORO  2  NNM 

75 

.4 

42 

•  3 

58 

9 

83 

31 

31 

4 

195 

0 

0 

1 

0 

1.12 

1  .12 

16 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

77 

6 

40 

.  1 

59 

0 

-  3.6 

84 

31. 

30 

24. 

193 

0 

0 

6 

0 

1  .29 

-1.12 

!  .29 

16 

.0 

0 

DIVISION 

59 

3 

-  4.1 

1  .24 

-    1  .28 

.0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  niRBAHfl 

OCTOBER  1974 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  Of 

DAYS 

SNOM.  SLEET 

NO. 

OF 

OfiYS 

STflTION 

nnx . 

niN . 

a 

K 

g 

0 

Q 

3  c 

_ 

g 

o 

a  c 

UJ 

1 

0 

0, 
0 

Z 

a  r 

X 

UJ 

UJ 

0 

r  3 

*  ° 

a.  0 

UJ 

° 

a 

1 

(X 

x: 

S  £ 

g 

° 

a 

ss 

£:  ^ 

0  u. 

s 

g 

° 

PRBIRIE  06 

ORYTQN   I  N 

77 

•  0 

46 

^  7 

6 1 

85 

1  3* 

33 

1  28 

0 

0 

0 

0 

-  93 

-  1.36 

90 

1  6 

.0 

0 

J 

OEnOPOLIS  LOCK  RNO  0PM 

75 

.1 

44 

.6 

59 

9 

64 

13* 

36 

25 

169 

0 

0 

0 

0 

.68 

-    1  .82 

.61 

16 

.0 

0 

1 

I 

0 

Gfl [ NESV ILLE 

75 

.4 

46 

.5 

61 

0 

83 

15» 

36 

20» 

144 

0 

0 

0 

0 

.53 

-   1  .66 

.29 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREENSBORO 

75 

■  B 

48 

.1 

62 

0 

-  4 

5 

84 

12 

38 

17 

1  IB 

0 

0 

0 

0 

.77 

-   1  .71 

.60 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

HBYNEVILLE 

75 

.9 

45 

.8 

60 

9 

85 

31 

37 

25< 

147 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

-  .55 

1  .60 

16 

.0 

0 

1 

I 

1 

LIVINGSTON  2  SH 

77 

.7M 

45 

.2M 

61 

5M 

85 

13 

32 

136 

0 

0 

1 

0 

.65 

-   1  .80 

.45 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

HflRION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

.0 

0 

nlNTER  3  NH 

74 

.4H 

48 

.9M 

61 

7M 

84 

28 

40 

4I 

130 

0 

0 

0 

0 

1  .40 

1  .40 

16 

1 

1 

1 

NONTGONERT  HSO  RP  R 

75 

.6 

48 

.3 

62 

0 

-  3 

B 

83 

30 

38 

24 

1  15 

0 

0 

0 

0 

1  .45 

-  .79 

1  .33 

15 

.  0 

Q 

2 

1 

1 

SELMfl 

■J7 

•  8 

49 

6  3 

g 

.  3 

85 

3  1  ♦ 

39 

89 

0 

0 

0 

0 

1  . 36 

1  .20 

1  .36 

1  6 

.  0 

g 

' 

* 

UNION  SPRINGS 

76 

•  9 

47 

.  g 

62 

.  3 

6  4 

3  1  ♦ 

39 

3 

1  1  i 

0 

0 

0 

0 

1.27 

-  1.07 

1  91 

1  fi 

.0 

0 

DIVISION 

61 

6 

-  4 

3 

1  .06 

-   1  .32 

■ 

■      ■  ■ 

COISTRL  PLAIN  07 

RNDRLUSIR  1  NU 

75 

■  8 

4  1 

58 

83 

1  2 

34 

202 

0 

0 

0 

0 

I  20 

1   1 5 

1  20 

1  6 

.0 

0 

J 

RTMORE 

79 

.2 

51 

.4 

65 

3 

86 

12 

41 

3 

58 

0 

0 

0 

0 

.48 

.47 

16 

1 

0 

0 

BEATRICE   1  E 

75 

.  IM 

M 

M 

80 

31* 

39 

3 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-  .08 

2.03 

16 

1 

1 

1 

BRANTLEY 

77 

■  8M 

4  2 

■  BM 

60 

3M 

86 

^ ! 

3  3 

1  r\ 

0 

0 

0 

0 

1  ' 

.  0 

g 

1 

! 

j 

BREHTON  3  SSE 

78 

•  8 

* ' 

•  8 

60 

3 

85 

32 

* 

0 

0 

3 

0 

1  '  4^ 

I  fi 

.  0 

g 

CAMDEN  3  NH 

76 

,  g 

43 

,  4 

60 

65 

30 

34 

1  7  * 

1  67 

0 

0 

0 

0 

1  34 

1  5 

.0 

0 

0 

CHATOM  3  N 

78 

.2 

47 

.9 

63 

1 

85 

1  1 

35 

3 

97 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1  .03 

15 

■  0 

4 

2 

1 

CLAYTON 

74 

.9 

50 

.5 

62 

7 

85 

31 

40 

22 

1  1  1 

0 

0 

0 

0 

.60 

-1.33 

.80 

16 

■  0 

1 

1 

0 

ENTERPRISE 

EUFflULR  WILDLIFE  REF 

77 

•  6 

42 

.7 

60 

2 

_  5 

g 

85 

3  1  ♦ 

3  3 

25  ♦ 

1  67 

0 

0 

0 

0 

1  nn 

nn 

EVERGREEN 

75 

•  S 

48 

6 1 

83 

40 

24 

1  20 

0 

0 

0 

0 

60 

1  52 

60 

1  6 

.0 

0 

1 

0 

FRISCO  CITY 

76 

.7 

47 

.6 

62 

3 

86 

31 

36 

4 

113 

0 

0 

0 

0 

1 .33 

-   1  .43 

1  .33 

16 

■  ^ 

1 

1 

1 

GENEVA 

1  .07 

-  1.11 

1  .07 

16 

.  0 

0 

1 

1 

1 

OILBERTOHN 

75 

•  8 

4  7 

•  6 

7 

0 

0 

0 

0 

■  ^ 

.0 

0 

2 

1 

GREENVILLE 

62 

83 

1  5* 
* 

40 

I  06 

0 

0 

0 

0 

.  90 

-  1.41 

.  90 

1 6 

.0 

0 

1 

1 

0 

HEROLRNO 

77 

.6 

48 

.7 

63 

2 

85 

16 

40 

21* 

96 

0 

0 

0 

0 

1  .66 

1  .66 

16 

.  0 

0 

1 

I 

1 

HIGHLAND  HOME 

77 

.6M 

46 

.9 

62 

3M 

-  4 

1 

67 

31 

37 

7. 

1  19 

0 

0 

Q 

0 

1  .07 

-  1 .  n 

1  .07 

16 

.0 

0 

1 

I 

1 

OZARK  6  NNH 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.80 

1.10 

1 6 

.0 

0 

1 

I 

1 

PHENIX  CITY  2  NNH 

77 

.5 

49 

.7 

63 

6 

64 

16» 

40 

25. 

98 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

PI TTSV I  EH 

75 

.9M 

39 

.9M 

57 

9M 

85 

16 

31 

25« 

223 

0 

0 

4 

0 

.88 

.8A 

16 

.  0 

0 

1 

1 

0 

THOMRSVILLE 

78 

•  6 

•  0 

66 

1  5* 

36 

1  08 

0 

0 

0 

0 

.  73 

-  2.23 

.  6  3 

1  6 

■  0 

^ 

2 

1 

0 

TROY 

HHRTLEY 

BO 

.  OM 

45 

,  1 

62 

6M 

87 

.  _ 

_ 

„_ 

0 

0 

0 

0 

.51 

.50 

6 

.0 

0 

2 

2 

' 

DIVISION 

61 

8 

-  4 

7 

1  .23 

-1.12 

.0 

■       ■  ■ 

GULF  08 

BRY  niNETTE 

79 

.  1 

54 

.3 

66 

7 

-  2 

2 

86 

14 

43 

3 

35 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  2.40 

.23 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

CODEN 

FfllRHOPE  2  NE 

79 

.0 

53 

.2 

66 

1 

-  2 

9 

66 

14 

44 

4» 

43 

0 

0 

0 

0 

.56 

-  2.48 

.48 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

77 

.7 

60 

.2 

69 

0 

83 

12 

50 

21. 

14 

0 

0 

0 

0 

1  .02 

.89 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOBILE  HSO  AP 

76 

.2 

54 

.7 

55 

5 

-  3 

4 

84 

30 

44 

4 

SB 

0 

0 

0 

0 

.86 

-    1  .67 

.79 

15 

.0 

0 

1 

I 

0 

ROBERTSORLE  1  E 

61 

.OM 

51 

.4 

66 

2M 

-  2. 

0 

89 

15 

42 

4. 

47 

0 

0 

0 

0 

2.43 

-  .53 

2.40 

16 

.0 

0 

1 

1 

I 

DIVISION 

66 

7 

-  2. 

4 

1  .07 

-    1  .75 

.0 
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DAILY  PRECIPITflTION 


STATION 


FftLKVILLE    1  C 

FCOBENCE 

HOOGCS 

MUNTiwILLE  WSO  Ai 
nOULTON  2 
NEW  PUBHET  2 
BED  CAT 

BCOSTDne  ARSENAL 
BUS5EH.VIH.E  3 
UATEBLQO 


AL6EBTVILLE   3  SE 
eCSSErCR   3  ^SM 
aiRfllHGHAn  WSO  AP 
BOAZ 

6BI0CEP0BT 


ILLE 


COLL  II 
FORT  I 
GARDEN  CITY 
GUMTtasviLLE 
LEEDS 

mCELLA 
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PALrCBDALE  2  U 
SAINT  ftEBMABD 
SAND  m  SU6STA  i 

SAYRE 

SCOTTSeORO 
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UPPER  PLAINS  03 
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ARLEY  3  5 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK.  AND  DAM 
eiLLlNGSLEY  1  SE 

BROOK UOOD 
C ARSON  HILL 
CENTREvILLE 
CL  ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  BOD 

FAYETTE 

GORGAS 

HAlEYVlLLE    3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAIi 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTEBSvlLLE   2  SSE 

PBATTVILLE 

REFORM 

THOBSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

l*:ST  BLOC  TON 
UINFIELO  2  SU 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON    FAA  AP 
ASHVILLE   4  U 
CALEBA  3  SU 
CENTRE  *  SW 
ChIlOESSBURG  UTR  PL  a 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBUBO 

rWiTEvALLO 
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STLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  CROvt 


PIEDfONT  PLATEAU 
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DRILY  PRECIPITnilO 


STATION 
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maiON  JUNCTION  s  nc 

MILiTEAO 
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OSPVILLE 
PCRRYVILLE 

PINE  UCVtU 

SELm 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNION TOun 

UARRIOR  LOCK  AND  DAFI 


COASTftL  PLAIN 

A6BEVICLE   1  NNM 
ALBERTA 
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ATr^JOE 

BEATRICE    1  E 
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ENTERPRISE 
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HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 

K INSTON 
LOUISVILLE 
t«LVlM 
NEWTON 

OZARK   B  NNU 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIvCR  FALLS 

THOMfiSVILLE 
TROY 

WALLACE   2  E 
l#*ATLEY 


COOEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  rfiRGAN 
GULF  SHORES  P  I 


DflY  OF  MONTH 
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MOTES  FOLLONIHO 


B 


STATION  IHOC! 


DAILY  TEMPERniURES 


OCTOBER  I9T< 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

a: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

■        ■  ■ 

NORTHERN  vflLLEr 

01 

ATHENS  2 

nnx 
niN 

Bl 

37 

74 

38 

62 
28 

67 
26 

76 
33 

80 
36 

71 
42 

75 
34 

78 
35 

82 
38 

82 
42 

83 
45 

82 
49 

83 
52 

63 
45 

66 
3 1 

75 
40 

76 
4 1 

76 
26 

68 

27 

63 
33 

68 
27 

72 
35 

81 

40 

84 

50 

81 

44 

80 
4  1 

71 
5  1 

82 

52 

75.3 
39  -  0 

BELLE  MINB  2  N 

HRX 

niN 

73 
42 

73 
4  I 

66 
32 

72 
34 

76 
38 

79 
38 

76 
40 

72 
43 

75 
39 

79 
40 

82 
4  3 

82 

5 1 

82 
50 

81 
55 

77 
57 

62 
49 

71 
37 

76 
4  1 

73 
42 

69 
33 

64 

30 

66 
36 

72 
33 

77 
40 

78 
4  ] 

80 
44 

81 

50 

80 
47 

72 
SB 

61 
60 

83 

55 

75  .2 
43  .3 

FRLKVILLE   1  E 

nnx 
niN 

77 
39 

70 
40 

63 
28 

66 
29 

70 
38 

76 
36 

79 
36 

74 

39 

71 
38 

75 
39 

79 
40 

82 
46 

82 
5 1 

83 

52 

60 
58 

69 
49 

62 
36 

75 
36 

77 
3 1 

77 
29 

63 
26 

62 
32 

66 
32 

70 
33 

76 
37 

78 

80 
4  4 

81 
48 

78 
52 

72 
62 

80 
SB 

74  ;0 
40  .5 

FLORENCE 
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37 

65 
35 

68 

27 

74 
34 

75 
38 

80 
37 

74 

36 

73 
39 

75 
35 

79 
38 

82 
42 

84 

59 

82 
47 

81 
50 

73 
48 

67 

75 
33 

78 
36 

69 
34 

70 
30 

63 
28 

69 
34 

74 

32 

78 
37 

77 
42 

81 
42 

80 
44 

79 
45 

70 
56 

80 

55 

84 

6 1 

75.3 
40  .5 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

nBx 
niN 

74 
44 

64 
4  1 

67 
34 

73 
36 

76 
42 

79 
40 
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4] 
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44 
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42 

79 
43 

82 
47 

83 

55 

82 

53 

81 

57 
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53 
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37 
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44 

62 
42 
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34 
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40 
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76 
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34 
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57 
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43 

66 

33 
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33 
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39 

72 
34 

77 
42 
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45 
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81 
48 
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74 

58 

82 

59 

82 

5 1 
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77 
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66 
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69 
30 

72 
35 

77 
39 

85 
47 

75 
4  1 

73 
44 

77 
4  I 

80 
40 

82 
4  3 

82 
57 

83 
53 

80 
53 

73 
58 

65 
49 

75 
37 

80 
4  3 

69 
4  1 

69 
33 

65 
29 

69 
35 

72 
33 

76 
39 

78 
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47 

45 

49 

51 

53 

55 

SS 

59 

55 

38 

43 

42 

38 

37 

36 

37 

37 

41 

44 

49 

50 

55 

58 

55 

45.6 

HBRTIN  DBM 

MBX 

72 

75 

68 

77 

78 

78 

75 

80 

76 

7? 

80 

6 1 

79 

82 

80 

67 

74 

78 

67 

68 

65 

70 

70 

73 

78 

79 

78 

83 

75-3 

MIN 

54 

55 

45 

38 

38 

43 

48 

53 

53 

50 

48 

52 

54 

53 

59 

55 

43 

46 

45 

47 

44 

44 

42 

39 

42 

44 

48 

46 

54 

58 

56 

48.2 

OPEL IKfl 

MBX 

78 

77 

69 

67 

68 

72 

72 

82 

79 

79 

79 

8 1 

79 

80 

61 

82 

62 

69 

60 

72 

69 

62 

68 

71 

71 

75 

80 

82 

33 

78 

82 

75-1 

MIN 

48 

48 

38 

35 

36 

37 

47 

50 

49 

51 

48 

51 

SO 

52 

54 

S8 

40 

44 

48 

41 

41 

38 

36 

35 

35 

39 

42 

45 

47 

52 

52 

44  .7 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

77 

75 

68 

69 

70 

75 

80 

79 

79 

78 

80 

82 

82 

79 

80 

76 

57 

72 

80 

69 

70 

66 

69 

71 

76 

78 

81 

80 

80 

76 

83 

75.4 

MIN 

4  1 

4  1 

33 

31 

33 

38 

38 

45 

42 

4  3 

50 

54 

5 1 

50 

SO 

39 

39 

4  I 

3S 

35 

34 

3S 

34 

38 

42 

46 

46 

54 

56 

SO 

42  .3 

ROCK  HILLS 

MBX 

80 

80 

70 

7 1 

7 1 

76 

8 1 

84 

8 1 

82 

63 

83 

84 

83 

83 

81 

7 1 

75 

8 1 

69 

71 

64 

70 

75 

75 

78 

83 

84 

80 

78 

84 

77  .8 

■           ■  a 

MIN 

40 

42 

34 

30 

31 

34 

39 

41 

39 

41 

41 

46 

51 

51 

52 

55 

35 

40 

42 

32 

37 

30 

30 

30 

34 

40 

43 

42 

44 

SI 

46 

40.1 

PRBIRIE  06 

OBYTON  I  N 

MBX 

78 

77 

71 

69 

71 

80 

81 

76 

77 

8 1 

85 

65 

61 

84 

79 

67 

73 

80 

72 

70 

69 

70 

73 

77 

77 

8 1 

61 

82 

82 

84 

77.0 

MIN 

47 

44 

33 

45 

43 

44 

47 

51 

42 

46 

51 

57 

55 

54 

S3 

51 

38 

45 

47 

37 

39 

43 

45 

39 

40 

41 

46 

49 

57 

63 

56 

46-7 

DEHOPOLIS  LOCK  BND  OBH 

MBX 

77 

75 

69 

68 

70 

73 

76 

78 

74 

78 

84 

64 

71 

82 

75 

66 

72 

79 

81 

70 

68 

70 

7 1 

71 

74 

80 

80 

81 

74 

83 

75.1 

MIN 

49 

48 

40 

38 

41 

43 

41 

45 

46 

43 

43 

47 

55 

53 

S3 

49 

38 

37 

42 

39 

37 

40 

44 

40 

36 

41 

42 

44 

SO 

62 

57 

44  .6 

GAINESVILLE 

MBX 

77 

75 

70 

68 

72 

74 

77 

79 

73 

75 

79 

83 

83 

79 

83 

7  1 

67 

74 

80 

70 

70 

68 

71 

72 

76 

75 

81 

81 

80 

72 

62 

7S.4 

MIN 

49 

48 

38 

38 

40 

43 

44 

46 

46 

46 

47 

49 

59 

56 

56 

52 

41 

4  1 

47 

38 

39 

39 

41 

41 

40 

44 

47 

SO 

55 

65 

57 

46  .5 

GREENSBORO 

nnx 

77 

69 

68 

70 

74 

77 

79 

74 

76 

80 

62 

84 

81 

83 

76 

64 

70 

79 

69 

69 

69 

69 

72 

74 

76 

80 

83 

62 

81 

62 

82 

75.8 

niN 

49 

47 

39 

39 

43 

47 

49 

51 

47 

48 

52 

54 

57 

58 

S8 

SI 

38 

44 

49 

53 

40 

44 

40 

42 

43 

45 

47 
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54 

56 

SB 

48 . 1 
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MBX 

77 

76 

70 

67 

69 

72 

77 

8 1 

78 

77 

80 

83 

82 

79 
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60 

72 

81 

73 

70 

68 

69 
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80 

81 

81 

79 

85 
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47 

41 

39 
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45 

46 
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46 
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56 
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46 
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61 

56 
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MBX 
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7 1 
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83 

84 
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69 

70 

82 

81 

80 

80 

72 

81 

77.7 
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45 

40 

33 

32 

36 
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50 
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63 

56 

48 

34 
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48  .2 
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77 

75 

70 

68 

69 

74 

78 

79 

77 

77 
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70 

70 

67 

68 

72 

76 

74 

80 

60 

80 

77 

82 
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47 

36 

36 

37 

41 

47 

48 

47 

47 

47 
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SO 

49 

41 

40 

42 

46 
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49 

SO 

55 

56 

54 

55 
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49 
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46 

SO 
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49 

48 

56 

59 

55 

48.3 
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81 
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72 
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82 

81 

79 

84 

BS 

77.8 

MIN 

50 

46 

40 

39 
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44 

48 

SO 

SO 

50 

51 

59 

56 

S9 

63 
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44 

46 
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41 

41 
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41 

46 
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53 
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64 

60 

49.4 
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nnx 

79 
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69 
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81 

83 

83 
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84 

84 
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81 

80 

80 

84 
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niN 
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49 
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50 
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50 

SI 

52 
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69 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STBTIQN  INDEX 


8 


DniLY  TEMPERATURES 


DLRBRnn 

OCTOBER  1974 


DAY  OF  MONTH 


J  1  n  1  I  u  1^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

■           ■  ■ 

COnSTAL  PLAIN  07 

ANOniUSin   1  NH 

nflx 

76 

76 

73 

68 

71 

75 

79 

80 

79 

78 

82 

83 

82 

82 

81 

81 

58 

70 

78 

73 

69 

69 

70 

71 

78 

74 

77 

78 

78 

80 

82 

75.8 

niN 

4S 

42 

37 

34 

35 

35 

4  1 

40 

40 

4  I 

48 

48 

45 

49 

47 

49 

37 

37 

4  ] 

37 

35 

39 

39 

36 

35 

37 

37 

40 

41 

54 

52 

41.1 

nrnoRE 

nnx 

80 

60 

75 

72 

73 

73 

81 

83 

ei 

80 

84 

86 

83 

84 

83 

80 

70 

75 

83 

78 

78 

73 

75 

78 

79 

78 

81 

84 

80 

79 

85 

79.2 

niN 

S3 

52 

41 

42 

44 

50 

SO 

55 

52 

52 

57 

59 

54 

55 

62 

52 

42 

48 

54 

42 

47 

47 

48 

45 

45 

49 

48 

56 

62 

67 

62 

SI  .4 

BERTRICE    I  E 

MBX 

69 

72 

70 

73 

72 

75 

76 

76 

77 

78 

77 

73 

67 

73 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

75. 1 

niN 

39 

40 

44 

45 

47 

46 

47 

47 

51 

58 

BRANTLEY 

76 

77 

74 

70 

73 

80 

82 

80 

82 

83 

82 

82 

81 

84 

82 

SB 

72 

77 

7S 

80 

71 

73 

73 

77 

78 

80 

81 

83 

82 

66 

77  .B 

niN 

45 

42 

38 

33 

35 

40 

42 

46 

46 

48 

47 

47 

46 

S 1 

54 

39 

39 

4  1 

43 

34 

38 

38 

34 

35 

36 

41 

61 

52 

62 

SO 

42  .8 

6REHT0N  3  SSE 

nnx 

80 

77 

72 

72 

77 

81 

83 

81 

81 

84 

85 

84 

63 

61 

81 

73 

74 

82 

78 

73 

72 

73 

76 

76 

7S 

78 

Bl 

80 

81 

84 

84 

78  8 

niN 

44 

42 

34 

32 

34 

40 

37 

43 

43 

40 

50 

49 

45 

47 

56 

5 1 

34 

38 

43 

33 

32 

38 

34 

32 

33 

40 

36 

50 

54 

58 

54 

41  .8 

CAnOEN  3  NH 

nnx 

77 

75 

66 

73 

75 

78 

80 

77 

77 

81 

84 

84 

81 

83 

79 

69 

71 

80 

75 

70 

70 

71 

72 

75 

75 

79 

80 

80 

75 

85 

83 

76.8 

niN 

4S 

43 

4  I 

34 

35 

39 

42 

46 

4  1 

4  1 

48 

54 

SI 

49 

59 

45 

34 

39 

44 

35 

36 

35 

40 

35 

39 

38 

4  I 

56 

S4 

56 

SO 

43.4 

CHRTOn  3  N 

MBX 

79 

77 

70 

73 

76 

78 

80 

79 

77 

81 

85 

83 

83 

84 

81 

75 

74 

82 

80 

75 

72 

72 

75 

76 

76 

79 

81 

81 

75 

83 

82 

78.2 

MIN 

49 

46 

35 

38 

4  1 

44 

47 

S 1 

47 

48 

50 

60 

54 

54 

62 

46 

4  1 

48 

50 

37 

38 

42 

44 

43 

43 

46 

43 

53 

61 

64 

60 

47  .9 

CLflTTON 

nflx 

7S 

74 

68 

67 

70 

71 

76 

80 

78 

78 

79 

78 

79 

79 

82 

82 

72 

70 

78 

70 

68 

64 

68 

70 

72 

74 

75 

80 

80 

81 

85 

74  .9 

MIN 

SO 

SO 

42 

42 

42 

47 

53 

54 

S3 

55 

57 

57 

56 

56 

60 

58 

44 

4S 

51 

4  1 

43 

40 

42 

44 

50 

51 

61 

53 

59 

59 

59 

SO  .5 

ENTERPR I SE 

nnx 

nm 

EUFflULA  HILDLIFE  REE 

nnx 

77 

78 

74 

68 

71 

75 

80 

83 

81 

81 

82 

83 

84 

84 

85 

85 

67 

73 

80 

72 

70 

66 

71 

72 

75 

77 

82 

80 

81 

83 

85 

77  .6 

niN 

43 

43 

36 

35 

33 

42 

4  1 

45 

46 

50 

49 

47 

48 

SO 

55 

61 

42 

40 

43 

34 

39 

37 

36 

33 

33 

38 

40 

40 

4  1 

54 

SI 

42  .7 

EVERGREEN 

MBX 

77 

76 

73 

68 

71 

73 

78 

80 

78 

77 

81 

82 

81 

82 

80 

77 

62 

71 

78 

74 

69 

70 

70 

72 

74 

74 

77 

78 

78 

77 

83 

75. S 

MIN 

S2 

51 

42 

42 

4  1 

44 

SO 

49 

SO 

50 

53 

57 

53 

53 

55 

53 

42 

4  1 

45 

42 

42 

44 

45 

40 

4  1 

44 

44 

47 

56 

60 

59 

4B  .0 

FRISCO  CITY 

nnx 

74 

76 

72 

69 

72 

75 

78 

80 

77 

77 

81 

84 

83 

83 

82 

81 

64 

71 

80 

73 

70 

71 

73 

73 

75 

76 

60 

83 

81 

77 

86 

76. 7 

niN 

48 

49 

40 

38 

39 

42 

49 

47 

49 

49 

SI 

56 

S3 

55 

S5 

SO 

4  ] 

40 

45 

4  1 

43 

46 

47 

44 

45 

45 

47 

49 

53 

65 

60 

47.8 

GENEVA 

nnx 

niN 

CILBERTOUN 

nnx 

76 

74 

68 

71 

74 

76 

78 

75 

75 

79 

82 

82 

81 

82 

76 

68 

72 

80 

71 

68 

70 

71 

72 

75 

75 

78 

78 

80 

81 

81 

81 

75. 8 

niN 

52 

46 

37 

36 

38 

42 

46 

S3 

46 

4S 

49 

61 

56 

54 

64 

52 

39 

43 

SO 

37 

39 

40 

43 

39 

4  1 

45 

45 

50 

63 

65 

59 

47  .6 

CREENV I LLE 

nnx 

76 

76 

76 

68 

70 

75 

78 

80 

78 

78 

81 

83 

82 

82 

83 

79 

60 

70 

79 

72 

70 

70 

69 

73 

75 

76 

81 

77 

79 

79 

82 

76.0 

niN 

SI 

48 

4  1 

40 

4  1 

44 

SO 

53 

50 

52 

56 

55 

55 

55 

56 

52 

4  1 

49 

50 

4  1 

43 

42 

45 

4  1 

45 

45 

48 

52 

56 

60 

58 

48  .9 

HE AOL  ANO 

nnx 

72 

77 

71 

68 

71 

76 

79 

82 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

84 

85 

78 

80 

80 

75 

73 

68 

71 

73 

74 

7S 

78 

60 

80 

82 

83 

77  .6 

niN 

52 

49 

42 

4  1 

40 

4  1 

50 

52 

53 

53 

56 

53 

53 

58 

58 

61 

45 

45 

48 

44 

40 

44 

44 

43 

43 

43 

45 

47 

52 

56 

59 

48  .7 

HIGHLAND  HOME 

nnx 

80 

79 

73 

70 

73 

76 

80 

83 

80 

83 

84 

85 

81 

85 

82 

57 

72 

81 

73 

71 

70 

72 

73 

77 

78 

82 

82 

81 

79 

87 

77.6 

niN 

SO 

50 

39 

38 

38 

37 

37 

49 

49 

48 

53 

56 

56 

54 

55 

53 

42 

4  1 

47 

42 

42 

39 

38 

44 

44 

48 

51 

50 

52 

57 

56 

46  .9 

OZARK  6  NNH 

nnx 

80 

76 

71 

72 

72 

81 

84 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

83 

74 

73 

81 

75 

73 

70 

72 

75 

76 

82 

82 

79 

81 

82 

84 

78. 8 

niN 

52 

50 

40 

40 

40 

48 

SO 

55 

S3 

53 

55 

55 

60 

58 

60 

55 

45 

50 

52 

40 

43 

41 

46 

45 

39 

42 

44 

52 

51 

56 

57 

49  .3 

PHENIX  CITT  2  NNH 

nnx 

77 

72 

69 

79 

79 

84 

82 

81 

80 

80 

82 

82 

80 

83 

84 

80 

73 

74 

73 

71 

65 

68 

72 

75 

73 

78 

81 

80 

82 

83 

82 

77. S 

niN 

48 

SO 

42 

44 

45 

SI 

54 

56 

54 

53 

55 

53 

55 

56 

61 

60 

43 

44 

43 

43 

45 

41 

40 

47 

40 

42 

44 

47 

S9 

60 

66 

49.7 

P  I  T  TSV I  EH 

76 

76 

73 

66 

68 

72 

78 

83 

80 

79 

80 

81 

82 

80 

83 

85 

64 

74 

80 

71 

71 

65 

69 

73 

73 

75 

80 

81 

84 

75.9 

niN 

44 

42 

35 

33 

32 

32 

39 

40 

48 

48 

48 

48 

46 

48 

49 

54 

40 

40 

40 

33 

33 

33 

33 

31 

31 

33 

35 

40 

48 

39.9 

THOMASVlLLE 

nnx 

80 

79 

74 

72 

7S 

78 

80 

82 

79 

79 

83 

86 

66 

85 

86 

79 

69 

74 

82 

76 

73 

73 

75 

76 

79 

77 

82 

83 

82 

73 

85 

78.8 

n  I N 

47 

48 

36 

37 

40 

40 

4S 

46 

47 

46 

47 

53 

55 

54 

54 

50 

40 

40 

47 

38 

38 

41 

41 

41 

41 

44 

46 

48 

54 

65 

57 

46.0 

niN 

HHATLE  Y 

nnx 

82 

80 

75 

75 

75 

74 

81 

79 

76 

84 

86 

87 

85 

85 

80 

70 

so 

BO 

79 

80 

79 

82 

80 

82 

83 

82 

80.0 

MIN 

51 

SO 

42 

34 

36 

39 

40 

49 

50 

43 

49 

52 

49 

48 

SO 

48 

40 

4  I 

49 

39 

4  1 

42 

4  1 

45 

39 

4  1 

42 

51 

52 

55 

50 

4S  .  1 

Pill  P  nR 

On '    n 1 nc  i  1 1 

nnx 

80 

7S 

73 

75 

78 

80 

82 

78 

78 

84 

8S 

84 

85 

86 

79 

70 

77 

80 

76 

74 

75 

76 

78 

77 

76 

82 

84 

82 

76 

85 

83 

79.1 

MIN 

56 

60 

43 

45 

48 

53 

5 1 

57 

S3 

54 

60 

62 

58 

60 

66 

51 

45 

51 

56 

47 

48 

49 

5 1 

49 

49 

52 

S3 

S8 

65 

66 

64 

34  . 3 

MIN 
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nnx 

81 

78 

74 

75 

75 

82 

82 

80 

79 

84 

85 

84 

83 

86 

82 

74 

73 

81 

79 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

79 

79 

82 

77 

85 

82 

79.0 

niN 

56 

53 

44 

44 

48 

53 

SI 

56 

52 

52 

58 

60 

56 

58 

66 

52 

45 

49 

56 

47 

50 

51 

51 

45 

45 

51 

49 

SB 

64 

66 

63 

53.2 

FORT  BORCHN 

nnx 

79 

79 

74 

72 

72 

76 

78 

78 

79 

79 

80 

83 

82 

82 

60 

78 

72 

78 

77 

79 

77 

74 

69 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

81 

82 

77.7 

niN 

63 

60 

54 

50 

53 

59 

59 

57 

56 

62 

64 

66 

66 

69 

67 

55 

59 

63 

66 

55 

50 

52 

53 

56 

59 

S9 

60 

66 

69 

71 

69 

60  2 

nOBlLE  MSO  BP 

nnx 

78 

74 

69 

73 

72 

78 

81 

78 

76 

61 

81 

81 

81 

82 

78 

69 

71 

77 

75 

68 

71 

68 

71 

74 

74 

76 

80 

81 

77 

84 

82 

76. 2 

MIN 

56 

55 

46 

44 

46 

52 

S3 

60 

S3 

56 

59 

60 

58 

60 

57 

51 

48 

51 

54 

45 

47 

S3 

50 

48 

52 

SS 

53 

66 

70 

71 

67 

54  .7 

ROBERTSDflLE   1  E 

Mnx 

82 

83 

79 

76 

78 

81 

86 

84 

83 

88 

88 

87 

87 

89 

80 

72 

76 

83 

78 

70 

77 

76 

78 

78 

77 

82 

83 

84 

78 

87 

81  .0 

MIN 

54 

53 

42 

42 

45 

52 

50 

52 

52 

S3 

54 

56 

55 

60 

50 

53 

44 

47 

53 

45 

47 

SO 

SO 

4S 

46 

47 

46 

50 

61 

66 

63 

51  .4 
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68 
57 


tlRX 

n  IN 


71 
57 


MRX 
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niN 


nnx 
n  IN 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

£  «  o 
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3 
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5 
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7 
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9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

°°  i 

■     ■  « 

PIEOnONT  PLBTEfiU 

05 

nnRTiN  Dnn 

Evnp 

.2T 

.20 

.23 

.16 

.12 

.12 

.10 

.10 

.26 

.26 

.08 

.06 

.06 

.10 

.07 

.01 

.03 

.05 

.20 

.20 

.13 

.10 

.11 

.14 

.06 

.06 

.02 

.09 

.17 

.07 

■  09 

3  ■76 

■     ■  ■ 

PRRIRIE 

06 

OEflOPOLlS  LOCK  BNO 

ann 

EVBP 
HIND 
NBX 

niN 

.16 
15 
79 
56 

.2C 
13 
8C 
54 

.20 
38 
74 
44 

.12 
6 
74 
44 

.07 
14 
65 
47 

.22 

9 
79 
50 

.14 
4 

80 
51 

.17 

s 

8C 
52 

.14 
1  1 
78 
64 

.  1  7 
5 
78 
61 

.16 
1 

83 
62 

.18 

0 
85 
66 

.  1 1 

a 

88 
64 

.12 
1 

84 

61 

.12 
6 
84 

60 

.03 
37 
86 
53 

.1  1 
37 
70 
48 

17 
76 
47 

.48 

7 
80 
51 

.19 
9 
81 
48 

.04 
26 
72 
44 

.12 
7 
70 
ti 

.24 

21 
70 
47 

.03 
1 

75 
61 

.18 

75 
49 

■  09 
■ 

74 

61 

.10 
a 

79 
62 

.08 

80 
54 

.13 
18 
82 
66 

.01 
5 
74 
64 

.10 
6 
83 
66 

4^23 

323 
77.9 
62.3 

■      ■  ■ 

GULF 

oe 

FBIRHOPE  2  NE 

EVBP 
HINO 
MAX 

niN 

.21 
20 
86 
57 

.21 
2- 
83 
55 

.18 
20 
81 
47 

.15 
1  = 
82 
47 

.12 
12 
82 

SO 

.22 
18 
88 

52 

.21 
18 
84 

56 

.16 
28 
84 

60 

.20 
20 
82 
57 

.16 
1  1 
86 
66 

.10 
7 
83 
62 

.17 
0 
89 
66 

.10 
16 
85 
60 

.09 
9 
90 
63 

.04 

2 
87 
69 

.10 
52 
79 
57 

.13 
18 

77 
50 

.13 

IS 
83 
53 

.16 
16 
83 
58 

.16 
1  1 
78 
49 

.14 

12 
79 
49 

.12 
22 
8C 
61 

.12 
12 
82 
52 

.12 
1  1 
79 
52 

.09 
3 
74 
54 

.09 
9 
79 
56 

.13 
12 
81 

67 

.10 
8 
83 
63 

.02 
6 
79 
67 

.09 
7 
86 
68 

■  10 
6 
85 
67 

4.14 
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82.6 
56.7 
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STATION  INDEX 


C  T  Q  T  T  n  M 

o  1  H  1  1  U  In 

•ON  XBONI 

NOISIAIG 

r  n  1  1 M  T  V 
L  U  U  IN  1  T 

UJ 

o 
en 
z 

a: 

LfiTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQFP\/rp 
UdolKVLK 

PRECIP. 

a. 
cz 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

flODISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

C 

PROF.   PRLMER  GOOSEY 

RLBERTfl 

0  140 

07 

WILCOX 

I 

32 

1  4 

87 

25 

175 

7A 

C 

SIDNEY  J.   HRROY.  SR. 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

1  4 

86 

10 

1  1  40 

5P 

5P 

H 

RLR.   COMMUNITY  NETWORK 

PILEXRNOER  CITY 

0  1  60 

05 

THLLRPOOSR 

I  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HENRY  D.  DENHRM 

HL  1  LEV  1 LLt 

0178 

03 

r  1  LrxtNb 

1  3 

33 

07 

88 

07 

140 

7R 

7R 

H 

flNDFILUSlfl   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

250 

8R 

8R 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FRR  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

M  I  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7fl 

MRS.  DORR  R.  DRVIS 

RSHLflNO 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7R 

7R 

C 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

RSHVILLE  4  N 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7R 

JOHN  T.  SWINDRLL 

RTHENS  2 

0395 

0  1 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9R 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9R 

9R 

c 

H 

RROIO  STATION  WRTM 

AUBURN  RGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

flUTflUGflVILLE  3  N 

0440 

03 

RUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6R 

JAMES  B  NEIGHBORS 

□HNrntHU  LUCK  HNU  UHn 

0505 

03 

i  UoLHLUUoH 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7R 

7R 

H 

LURrb   Ur  cNUINttKb 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

I  2 

1  78 

7fi 

7R 

MARY  L.  BRYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

0  1 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

BP 

6R 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6R 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHRM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NHTL  WERTHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1  070 

7R 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRRNTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

1  6 

274 

8fi 

8R 

H 

R.  E.  HENDERSON 

oKtW 1  UN   3  bbt 

1084 

07 

L  bL  HMD  1  H 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6fl 

H 

MRS.    CLHRA    T .  PtHVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8fi 

8R 

H 

JOHN  T  HUGHES 

BROOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

I  6 

87 

1  7 

605 

7R 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3 1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7R 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERR  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CRMDEN  3  NW 

1  301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6R 

6R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7R 

7R 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1 520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7R 

7R 

H 

HUEY  COLBURN 

Lnn 1 Un    o  N 

1566 

07 

WHbnlNbluN 

1  3 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C .  YOUNG 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLRNT 

CLRISORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

3 1 

32 

87 

3 1 

1  83 

7R 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLRNTON 

1  694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

580 

7R 

7R 

H 

MARION  W.  ERSTERLING 

CLAYTON 

1  725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

85 

28 

596 

8R 

8R 

H 

MRS  ELIZRBETH  M  WESTON 

CODEN 

1  803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

1  2 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1  807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

1  5 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

3 1 

1  7 

85 

07 

85 

7R 

INACTIVE  8/1/66 

LuKUUVH 

1940 

03 

WHL  Kt  K 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHRM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

2  1 5 

7R 

REUBEN  P.  HRRRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

WILLIRM  L  .  BRRTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2  1 88 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7R 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1  030 

7R 

WILLIRM  H  EVRNS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

3 1 

87 

50 

1  00 

6R 

6R 

6fl 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHHN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

3  1 

1  2 

85 

2 1 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7R 

7A 

H 

MITCHELL  DRRKE 

CI  DO 

2577 

07 

COFFEE 

1  0 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

RRTHUR  C .  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FRIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7A 

H 

JOHN  M  DUNRWRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

GORMRN  J.  BLRCK 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUDERDRLE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHRRDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7fl 

7fl 

c 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

BA 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7R 

7R 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

GADSDEN  STEAM  PLRNT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7R 

H 

MflCK  C.  FIELDS 
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LJ 

OC 
0. 

a 

SPECIAL 
(SEC  NOTES  1 

3200 

02 

CULLMRN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

3255 

07 

GENEVR 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7R 

H 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

3308 

07 

CHOCTfiW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

3430 

03 

WPLKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6R 

J  O  1  1 

U  D 

HOLE 

2 

OC. 

Q  1 
O  / 

Ob 

o  o  n 

C  P 

or 

6P 

H 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

445 

7R 

7R 

C  H 

3559 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7R 

3573 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C  H 

3645 

03 

MRRION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

7R 

7A 

C  H 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

3748 

06 

LOWNOES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7R 

7fi 

H 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7R 

7A 

GH 

Ub 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8R 

8A 

H 

3816 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7R 

7A 

H 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

3899 

01 

FRRNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

C  HJ 

4193 

07 

CLRRKE 

13 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

C 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

4226 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7R 

7A 

H 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

4431 

07 

COFFEE 

1 0 

31 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

05 

CHRMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6R 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

4798 

05 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7R 

7A 

H 

4884 

07 

8RRB0UR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7R 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

172 

7A 

C 

5121 

06 

DAI  1  AS 

LJ  n  L  i_  n  ij 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7R 

7A 

H 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

5P 

6P 

6P 

H 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

C 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7R 

7A 

C  H 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

46 

86 

27 

350 

6A 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

C  HJ 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

5550 

06 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

C  HJ 

5625 

0 1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  7 

660 

c 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7A 

H 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

6226 

02 

1 AT  K  SnN 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

41 

798 

7A 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

C 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7R 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7R 

GH 

6508 

03 

RLTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

6640 

03 

RUTAUGR 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

STflT  ION 


OBSERVER 


GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGI ANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE 


TVfl 


HRLEYVILLE  3  NE 
HRMILTON  3  S 
HRNCEVILLE 
HRYNEV  ILLE 
HEADLAND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

JACKSON 

JACKSONV ILLE 

JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

K  INSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LtESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  7  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTERD 

MINTER  3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WSO  flP 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAR  AP 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 

ONEONTA 
OPEL  IKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PELL   CITY   1  NNE 
PERRYV  I  LLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRRTTVILLE 

RED  BRY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 


MRS  GLROYS  MCKENZIE 

J  R  BELL 

T .   E .  MASON 

ALTON  G.  LAND 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

J.   R.  BLRCK 

GILBERT  W.  MELCHER 

RROIO  STRTION  WGSV 

TVfl-765 

JIM  WALKER 
EDDIE  L.  PEARCE 
JAMES  E  MC  CRAVY 
DAISY  D  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 

RLLIED  PAPER  INC 

MARY  LOU  WILKERSON 

JAMES  R.  BRITRIN 

RLRBAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

ALABAMA  POWER  CO- 

MRS.   MRRY   K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.   B.   WILLIRMSON.  JR. 


JOHN  B. 

JOHN  D 

RLRBAMA 

JACK  R 

AUBURN 

ALABAMA 

HOUSTON 

ERNEST 

ALFRED 

JAMES  M 


RRO 
STONER  JR 

POWER  CO. 
SNOW 

UNIVERSITY 
POWER  CO. 
FLOYD 
H.  LRND 
S.  ROAMS 
WALKER 


HENRY  J.  YATES 

ALABAMA  POWER  CO. 

NATL  WERTHER  SERVICE 

MURICE  P  JETER  JR 

NRTL   WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   RVIRTION  AGENCY 

H.   WRYNE  MC  FRRLEN 

GRRLANO  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 
RADIO  STATION  WJHO 
EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMRN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EODINS 
PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

MRS  GRACE  ONERL 
MRS.   EVA  R.  RAY 
MRS.   ENR  C.  PRUL 
SAM  P.  RUSSELL 
THOMAS  E .  F ISCHER 
JOE  COSTELLO 
WRMG  RADIO 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORO  C .   MC  COOL 
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STATION  INDEX 


RLRBRMR 

OCTOBER  1974 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TPBLES 


OBSERVER 


RIVER  FRLLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDRLE   1  E 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SRINT  BERNRRD 
SRND  MT  SUBSTfi  flU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SLOCOMB 

SUTTLE 

SYLflCRUGR  4  NE 

TRLLRDECfl 

THOMRSV ILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  CRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FAR  flP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  DROVE 

WRRRIOR  5  W 

WRRRIOR  LOCK  RNO  DRM 

WRTERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELO  2  SW 


6937 
6942 
6988 
7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 

7366 
7576 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


COVINGTON 

COVINGTON 

BRLDWIN 

COOSR 

RRNDOLPH 

FRRNKLIN 

CULLMRN 

DE  KRLB 

JEFFERSON 

JRCKSON 

DRLLflS 

GENEVR 

PERRY 

TRLLRDEGR 

TRLLRDEGR 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RANDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


31  22 

31  22 

30  32 

32  54 

33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  31 

86  31 

87  40 

86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 

85  36 
87  1  1 

86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


180 
190 
155 
670 
745 
880 
802 
1  195 
304 
615 

147 
248 
145 
490 
565 
405 
680 
288 
750 
580 

170 
152 
455 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
640 

110 
458 
500 
190 
170 
468 


6P 

MID 

7R 
8R 

7R 
7R 


5P 


5P 


7R 

7R 
7fl 
6R 
7A 
MID 
6P 
7R 
7A 

7fi 
7R 
7fl 
6P 
6P 
7R 
6P 
6R 

6R 

MID 

7R 
BR 
7R 
7R 
7R 
7fl 
7fl 
7A 
7A 

6A 
5P 
7A 
7A 
7A 
7A 


C 

C  H 
H 

C  H 
H 

H 

C  H 


JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RRDIO  STRTION  WCRI 

ROBERT  J.  CHANDLER 

INACTIVE  4/21/71 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 

FED.   RVIRTION  RGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELLIS  B.  MEINSLER 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHRVERS 
MRS. FLORENCE  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHRRD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZA  J.  BEHRDEN 
MRRION  M.  SRNFORD 
MRS  VRLMA  G  COLEMAN 
ROBERT   A.   MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building.  Asheville,  N.C. 
26801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  ' F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  Cable.   "Daily  Precipitation"  table,    'Daily  Temperature"  table. 
■Evaporation  .^nd  Wind"  table,  and  snowfall  in  the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  tabic.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  ol   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasipnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Chesterfield  sandy  loam.   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 
Dothan  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 
Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-«-    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"   table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     S-CHOCTAWHATCTEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  lO-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  : 

 —  Enterprise  3  NW  : 

Headland  : 

Pittsview  : 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  lor  foreign  mailing;   20?  single  copy;   209  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  Hie  at  the  Nationil 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


nirector,  Nationnf  Climatic 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLfc.   N.C.  12/03/74-900 


NAUTICAL  CHARTS 


)re  available  for  purchase  from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast 
md  Geodetic  Survey)  and  its  more  than  1400  authorized  Sales  Agents  through- 
)ut  the  United  States. 


or  information  and  free  catalogs,  write  to: 

Distribution  Division,  C-44 
National  Ocean  Survey  (NOAA) 
Riverdale,  Md.  20840 


Request  free  chart  catalogs  by  number. 
Number  1  lists  Atlantic  and  Gulf  Coast 
charts;  Number  2,  Pacific  Coast  and  U.S. 
Pacific  Islands;  Number  3,  Alaska;  and  Num- 
ber 4,  Great  Lakes.  Catalogs  contain  lists  of 
authorized  Sales  Agents  and  their  addresses. 


tAKE  SURVEY  CENTtR 

<        ,974  CHART  CATALOG 

GREAT  LAKES 

y^DADJACEKT  WATERWAYS 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 


U  S  DEPARTMENT  OE  COMMERCE 
NAIIONAl  CLIMATIC  CENTER 
EEDERAL  BUItDING 
ASHEVILIE.N  C  28801 


lovember  1974 


Volume  80 


Number  11 


Climatological  Data 


/LABAMA 


lemperature  and  Precipitation  Extremes 


HG^EST  TEMPERATURE 
OnEN  G9       DATE  02 

LiWPST  TEMPERATURE 

lATERLOO  15       DATE  Zb 

GIEATEST  TQTAL   PREC  I  P  T  T  AT  I  ON 
'Ar.KSf]N  7.05 

LjAST  TOTAL  PRECIPITATION 
iEWTilN  1.59 

GIE'VTRST   1   HAY  PRPCIPTTATTON 
LAIBQRNF  2.60     DATE  20 

GEATEST  TOTAL  SNHWFALL 
lA'-llLTGN  3   S  1.1 

GEATEST  PEPTH  nF  SNQv^ 


3 


STATIONS 


1 


DATE 


h/^OO    NATIONAL  OCEANIC  AND  /  EN  VI  RONMENTAL  DATA  /aSHE  VI LLE,  N.C. 

llVydwl    ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  DflTn 


RLRBRMR 
NOVEMBER  1974 


MI  NO 

( SPEED  -  M .P .H . 1 


RELfiTIVE  HUMIDITY 
flVERRGES- 
PERCENT 


STBNOBRO  OF  TIME 

CENTRAL 


00     06     12  18 


NUMBER  OF  ORYS  WITH 
PRECIPITBTION 


BIRMINGHAM  WSO  AP 

HUNTSVILLE  WSO  RP 
MOBILE  WSO  AP 
MONTGOMERY  WSO  AP 


29 
26 
3 
32 


1  .0 
1  .0 
1  .6 
1  .4 


6.8 
7.2 
8.0 
6.3 


38 

25-1 
23-' 
30 


76 
77 
84 
80 


83 
84 

89 
85 


51 
52 
60 
51 


59 
60 
71 
63 


58 


64 


5.4 
5.4 

5.2 
4  .6 


SEE 


REFERENCE   NOTES   FOLLOHINC  STBTION 


INDEX 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL   DATA  «LflB««fi 


srnnoN 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

o 
oc 

t 

— 

o 

£ 
S 

— 

a 
a 

•-  * 
a  E 

o  u. 

vy 
X 

UJ 

g 

o 

a 

DECREE  DOrS 

NO 

.  OF 

ORYS 

o 

S  E 

k  1 

1 

a. 
g 

O 

SNOM.  SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

MAX . 

MIN. 

o 

r 

^  r 

o  o 

a  z 

i 

- 

E 
g 

1 
g 

o 

1 

g„ 
■ 

o  > 

i 

o  > 

°  2 

unDTurDM  vat  i rv  ni 

RTHENS  2 

63 

.  IM 

38 

.2M 

49 

7M 

85 

3 

18 

15 

467 

0 

0 

0 

5 

1  1 

1  .72 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

BELLE  MINfl  2  N 

63 

.4M 

39 

.3M 

51 

4M 

83 

2 

22 

15 

4  1  0 

0 

G 

8 

0 

4 

75 

1  .48 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

fRLKVILLE   1  E 

63 

.  1 

37 

.3 

SO 

2 

84 

3 

22 

28* 

454 

0 

0 

13 

0 

2 

93 

.89 

20 

.G 

0 

8 

2 

0 

63 

.2 

34 

.5 

48 

9 

85 

1 

1  7 

1  5 

486 

Q 

0 

1 5 

g 

3 

56 

.85 

1  g 

1  .0 

1 

30. 

3 

G 

HUNTSVILLE  USO  flP 

63 

.5 

39 

.5 

51 

5 

1  .2 

83 

2 

23 

28 

4  1  4 

0 

0 

IG 

0 

5 

25 

1  .37 

2.25 

19 

.8 

T 

IS 

9 

3 

1 

HAD  1  SON 

64 

.2M 

39 

.6M 

51 

9M 

1  .2 

83 

2 

20 

IS 

399 

0 

0 

8 

0 

5 

80 

1  .70 

2.55 

19 

1  .0 

1 

14 

8 

4 

2 

M n  1  It  T  nu  *? 
n U UL  1 UM  c 

62 

•  9 

39 

-6 

51 

3 

84 

2 

20 

15 

420 

0 

0 

10 

0 

4 

95 

1  .23 

1  g 

T 

T 

1  4 

10 

3 

2 

MUSCLE  SHOflLS  Fflq  PP 

62 

.  1 

37 

.3 

49 

7 

-  .8 

82 

2 

20 

15 

460 

0 

0 

1 2 

Q 

4 

40 

.90 

1  .29 

19 

T 

0 

9 

3 

1 

NEK  MARKET  2 

62 

.  3M 

37 

.2M 

49 

8M 

80 

2 

458 

Q 

Q 

1  4 

Q 

5 

64 

2.17 

1  g 

1  .0 

1 

1  4 

7 

5 

2 

RED  BRr 

64 

.9M 

40 

.OM 

52 

SM 

84 

3* 

22 

15 

397 

0 

0 

9 

0 

2 

96 

1  .03 

5 

T 

0 

4 

4 

1 

REDSTONE  RRSENflL 

83 

.7 

37 

.  1 

50 

4 

88 

2 

22 

28» 

445 

0 

0 

1  1 

0 

6 

91 

1  .65 

ig 

.0 

0 

10 

4 

2 

OIICCCi  1  Ufl  i  c  o 

nUobcLLV ILLt  £ 

62 

■  8 

34 

.9 

48 

9 

84 

3 

19 

1  5 

484 

0 

0 

16 

0 

4 

85 

1  .63 

5 

.0 

0 

8 

2 

2 

MPTERLOO 

62 

.5 

33 

.0 

47 

8 

86 

2 

1  5 

26 

516 

0 

0 

1 6 

0 

5 

36 

1  •  33 

2.13 

I  9 

.  1 

T 

3G 

9 

3 

2 

DIVISION 

50 

3 

-     .  1 

4 

73 

.81 

•  3 

HrrHLHLn I HN 

MOUNTfllNS  02 

RLBERTVILLE  2  SE 

61 

.7 

40 

■  6 

SI 

2 

1  .7 

82 

2 

25 

28« 

419 

0 

G 

8 

G 

4 

30 

.21 

1.13 

5 

I 

0 

8 

4 

1 

BESSEMER  3  SSH 

6S 

•  IM 

41 

•  SM 

53 

3M 

81 

3. 

2S 

15 

3S5 

0 

G 

8 

G 

1  .2S 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

DlKniNl/MHn    HbU    Hr  K 

64 

.  4 

40 

.9 

52 

7 

•  6 

83 

3 

26 

1  5 

378 

0 

0 

g 

0 

4 

13 

.  4  1 

1  .31 

20 

T 

0 

8 

3 

2 

CUNTERSVILLE 

64 

.2 

41 

.8 

S3 

0 

83 

3. 

28 

28 

370 

0 

Q 

5 

2.04 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

ONEONTR 

64 

.7 

36 

.9 

50 

8 

.4 

85 

3 

22 

28. 

431 

0 

Q 

1  2 

Q 

3 

09 

-  1.18 

.85 

12 

.0 

0 

8 

3 

G 

SfllNT  BERNARD 

63 

.0 

32 

-5 

47 

6 

-   I  .7 

84 

4 

17 

28 

510 

0 

G 

18 

G 

3 

1  7 

-  1  .22 

1  .19 

5 

.0 

0 

8 

1 

1 

COUn     MT     ClIDCTO  Oil 

OHNU    ni    bUUblH  HU 

63 

•  0 

36 

.7 

50 

g 

83 

3» 

2  1 

1  5 

431 

0 

G 

9 

G 

4 

43 

1.18 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

SCOTTSBORO 

63 

.5 

34 

.6 

49 

1 

.7 

83 

4* 

1  9 

28 

474 

0 

1  3 

0 

4 

41 

.  1  3 

1  .82 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

VALLEY  HERO 

62 

.6 

32 

.  1 

47 

4 

.7 

84 

3 

17 

29» 

527 

0 

0 

1  9 

0 

4 

21 

.  10 

1  . 34 

20 

T 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

50 

7 

.3 

3 

96 

-  .21 

T 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 

66 

.9M 

37 

.6M 

52 

3M 

96 

3 

23 

16- 

390 

0 

0 

g 

3 

37 

.34 

.80 

5 

.0 

0 

7 

3 

G 

BRNKHEAD  LOCK  AND  DAM 

66 

.4 

39 

.1 

52 

8 

85 

3 

23 

29 

379 

0 

G 

g 

0 

3 

86 

.25 

1  .33 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

CENTREVILLE 

CLAN  TON 

67 

.  1 

36 

.8 

S2 

D 

.3 

85 

3 

23 

28 

394 

0 

G 

1  1 

0 

2 

82 

.96 

.90 

1  2 

.0 

0 

7 

2 

G 

DOUBLE  SPRINGS 

63 

.2 

37 

.2 

50 

2 

83 

3 

20 

1  5 

449 

0 

0 

I  ] 

Q 

3 

97 

1  .23 

20 

■  G 

0 

g 

3 

I 

FRYETTE 

64 

.6 

37 

.7 

SI 

2 

-  .5 

84 

3 

23 

IS 

4  17 

0 

G 

1  1 

0 

3 

22 

-  .79 

.85 

20 

.0 

0 

9 

3 

0 

MRLEYVILLE  3  NE 

62 

.7M 

36 

•  SM 

49 

6n 

-  -8 

82 

2 

!7 

15 

462 

0 

G 

0 

4 

58 

.32 

1  .39 

5 

.0 

0 

9 

3 

2 

HAMILTON  3  S 

64 

.8 

33 

.0 

48 

9 

84 

3 

18 

I6» 

484 

0 

0 

2 1 

0 

4 

13 

1  .2g 

2G 

1  .1 

0 

9 

2 

2 

JASPEH  4  N 

64 

.7 

35 

•  2 

50 

0 

83 

3. 

20 

28 

456 

0 

1  5 

0 

3 

62 

.8S 

S 

.0 

0 

10 

2 

0 

PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

66 

.6 

4  1 

•  2M 

53 

9M 

85 

2 

28 

28 

344 

0 

G 

7 

0 

3 

1 1 

.93 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

0 

TUSCALOOSA  FAR  RP 

66 

.3 

40 

.3 

53 

3 

.S 

86 

2 

27 

28* 

360 

0 

G 

9 

0 

4 

16 

.48 

.95 

1  1 

.0 

0 

8 

4 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

66 

.2 

38 

.7 

52 

5 

84 

3. 

25 

29 

382 

Q 

Q 

1  0 

Q 

3 

62 

.27 

.71 

s 

0 

0 

9 

3 

0 

VERNON 

64 

•  0 

35 

.3 

50 

2 

83 

3. 

1  9 

1  5 

448 

0 

0 

1  5 

0 

3 

1  3 

.80 

5 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

SI 

4 

.8 

3 

53 

.26 

.  1 

ERSTERN  VALLEY  04 

RNNISTON  FAA  flP 

65 

.6 

38 

.1 

51 

9 

88 

2 

23 

28 

402 

G 

G 

10 

G 

4 

29 

1  .50 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

CALERA  2  SW 

67 

.4 

39 

.  1 

S3 

3 

86 

2 

22 

1  S 

3S8 

0 

0 

1 0 

0 

2 

82 

-98 

1  .36 

1  1 

.0 

0 

4 

3 

1 

CENTRE  5  SH 

66 

.8M 

39 

.7M 

52 

BM 

86 

1 

24 

28. 

371 

0 

0 

Q 

5 

58 

.0 

0 

CHILOERSBURG  HTR  PLANT 

68 

.0 

38 

.8 

53 

4 

96 

3« 

22 

29. 

357 

Q 

Q 

1  0 

Q 

4 

05 

.51 

1  .39 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

62 

.8M 

38 

.4 

49 

8M 

-   1  .3 

83 

3 

25 

28. 

4  45 

Q 

0 

\  4 

0 

3 

39 

-  .59 

1  .35 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

PELL  CITY   I  NNE 

65 

.2 

34 

■  8 

50 

0 

83 

4< 

2  1 

27. 

444 

G 

0 

14 

G 

3 

SS 

1  .25 

1  2 

.0 

0 

6 

3 

2 

SYLRCRUGR  4  NE 

66 

■  8 

38 

.4 

SI 

5 

86 

2 

2  I 

28 

408 

0 

0 

1  4 

0 

4 

33 

1  . 30 

3G 

■  G 

0 

7 

3 

1 

TALLAGE  OR 

86 

.2 

37 

.7 

52 

0 

.4 

86 

2 

2  1 

27 

396 

0 

1  0 

0 

5 

1 1 

I  .51 

1  .80 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

51 

8 

•  2 

4 

14 

.46 

.0 

PIEDMONT  PLRTERU  DS 

ALEXANDER  CITY 

87 

.8 

38 

.3 

53 

I 

8S 

3 

26 

27. 

366 

G 

0 

I  1 

0 

3 

SG 

-  .29 

.92 

12 

.0 

0 

8 

4 

0 

flSMLAND 

64 

.8 

38 

.7 

51 

8 

83 

3 

24 

27 

401 

0 

0 

10 

0 

4 

18 

1  .21 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

CAMP  HILL  2  NH 

66 

.  4 

34 

•  5 

50 

5 

83 

3 

21 

29. 

429 

0 

0 

IS 

0 

3 

17 

.71 

12 

.0 

0 

6 

5 

G 

HEFLIN 

66 

.OM 

32 

.8 

49 

4M 

87 

3 

19 

29 

463 

0 

0 

14 

0 

5 

60 

1  .70 

30 

.0 

0 

7 

6 

2 

LAFAYETTE 

66 

.S 

4  1 

■  2 

S3 

9 

84 

3' 

24 

28 

340 

0 

0 

7 

0 

5 

03 

1  .92 

30 

.0 

0 

7 

5 

1 

MARTIN  DRM 

66 

.  1 

43 

•  2 

54 

7 

84 

2 

27 

27 

320 

0 

0 

S 

0 

3 

77 

-  .07 

.86 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

OPEL IKH 

67 

.3 

37 

•  9 

52 

6 

84 

4 

25 

29. 

375 

0 

0 

1 1 

0 

2 

57 

.55 

12 

.0 

0 

6 

3 

0 

ROCKFORD  2  NNH 

66 

.3 

37 

.2 

51 

8 

85 

3 

21 

15 

403 

0 

0 

10 

0 

4 

27 

1  .10 

30 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROCK  HILLS 

67 

.5 

35 

.0 

51 

3 

.4 

85 

3 

20 

28. 

406 

0 

0 

16 

0 

3 

80 

.40 

.93 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

52 

1 

-  1  .2 

3 

97 

.10 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 


3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  sLflen^fl 


STRTION 

TEMPERfiTURE 

PREC IPI TRT ION 

o 

t 

- 

t 

- 

o 
a 

o  £ 

In 
I 

X 

1 

5 

s 

•c 

o 

UJ 
O 

NO 

.  OF 

DAYS 

S  1 

g 
a 

5 

UJ 

a 

SNOU 

SLEEI 

NO. 

OF 

DAYS 

MAX  . 

niN. 

o 

1 

<E 

t 

0: 

° 
- 

o 

o 

1 

£w 

*  5 

s 

*  3 

.  J 

PRAIRIE  06 

ORYTON   I  N 

67 

•  S 

40 

.0 

S3 

8 

85 

44 

24 

28« 

355 

0 

0 

7 

0 

4 

03 

.49 

1  .70 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

1 

DEHOPOLIS  LOCK  HND  DHM 

66 

.9 

38 

.9 

52 

9 

83 

4* 

25 

29 

365 

0 

0 

9 

0 

2 

73 

-  .55 

.62 

1  1 

.0 

0 

8 

3 

0 

GAINESVILLE 

66 

.9 

40 

.3 

53 

6 

84 

4 

25 

15 

357 

0 

0 

9 

0 

2 

97 

.86 

.71 

1  1 

.0 

0 

6 

I 

0 

GREENSBORO 

66 

.7 

39 

.7 

53 

2 

-  2  .2 

85 

2 

26 

28« 

365 

0 

0 

9 

0 

3 

32 

-  .06 

1  .42 

1  1 

.0 

0 

6 

2 

1 

Hfl YNEV I LLE 

67 

■  8 

39 

•  6 

53 

7 

85 

3» 

25 

28» 

360 

0 

0 

9 

0 

3 

92 

.61 

.95 

20 

.0 

0 

8 

4 

0 

LIVINGSTON  2  SH 

66 

■  8 

36 

.9 

52 

9 

85 

4 

20 

16 

362 

0 

0 

10 

0 

3 

71 

.  10 

1.17 

1  1 

.0 

0 

7 

4 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

66 

■  8 

38 

.1 

52 

5 

81 

3 

24 

16* 

384 

0 

0 

10 

0 

3 

74 

.31 

.72 

30 

.0 

0 

8 

4 

0 

niNTER  3  NH 

65 

.7 

42 

.3 

54 

0 

82 

3» 

28 

27. 

342 

0 

0 

5 

0 

3 

00 

.99 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

HONTGOMERT  HSO  flP  R 

66 

■  9 

42 

.7 

54 

8 

.2 

83 

1 

29 

27 

315 

0 

0 

6 

0 

3 

59 

.  16 

1  .18 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

SELMfl 

66 

.  1 

42 

.9 

55 

5 

.7 

86 

2» 

28 

27. 

303 

0 

0 

7 

0 

3 

02 

.46 

.78 

1  2 

.0 

0 

6 

2 

0 

UNION  SPRINGS 

66 

■  6 

42 

.5M 

55 

6M 

.3 

83 

4* 

299 

0 

0 

0 

3 

30 

.02 

.92 

12 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

53 

9 

-  1.1 

3 

39 

-  .13 

.0 

■ 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

66 

.  1 

35 

.9 

52 

D 

-  4.6 

83 

5» 

23 

28 

389 

0 

0 

1  1 

0 

4 

97 

1  . 37 

.97 

1  8 

.0 

0 

g 

7 

0 

ATMORE 

71 

.2 

45 

.0 

58 

1 

65 

3« 

28 

27 

244 

0 

0 

6 

0 

4 

17 

1  .67 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

BEATRICE  I  E 

BRANTLEY 

66 

■  8 

37 

.6 

53 

2 

66 

4 

23 

29. 

367 

0 

0 

13 

0 

4 

08 

.57 

1.18 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

BREMTON  3  5SE 

69 

.3 

37 

.9 

53 

6 

-  2.5 

85 

2 

21 

28. 

348 

0 

0 

1 1 

0 

4 

40 

.28 

1  .53 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

CAnOEN  3  NU 

66 

.8 

37 

.3 

52 

1 

85 

1 

21 

28 

394 

0 

0 

1  0 

0 

4 

91 

1  .44 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

CHATOM  3  N 

69 

.  1 

41 

.8M 

56 

5M 

64 

2 

297 

0 

0 

9 

0 

S 

42 

1  .53 

17 

.0 

0 

7 

5 

2 

CLAYTON 

68 

■  0 

43 

.9 

56 

0 

83 

4 

29 

26 

287 

0 

0 

3 

0 

2 

05 

-   1  .00 

.56 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

ENTERPRISE 

rurQiii  Q  uri  ni  tpr  Dec 
tUrHULH   HlLULlrt  Ktr 

70 

.0 

38 

.8 

54 

4 

-   1  .2 

85 

3 

23 

28. 

326 

0 

0 

12 

0 

2 

62 

.  37 

.73 

1  2 

.0 

0 

7 

2 

0 

EVERGREEN 

68 

■  0 

•)  1 

.5 

54 

g 

.2 

83 

4  • 

27 

27 

329 

0 

0 

7 

0 

4 

85 

.73 

I  .  I  0 

1 8 

-  0 

0 

7 

5 

1 

FRISCO  CITY 

68 

.7 

4  I 

.9 

55 

3 

85 

3. 

27 

27. 

319 

0 

0 

7 

0 

5 

06 

.60 

1  .55 

30. 

.0 

0 

8 

3 

2 

GENEVA 

4 

45 

.84 

.95 

18 

.0 

0 

9 

4 

0 

GILBERTOHN 

68 

.0 

4  1 

.2 

54 

6 

82 

4 

25 

27 

317 

D 

0 

8 

D 

3 

76 

1  .00 

1  1 

.0 

0 

8 

3 

I 

UKttNV 1 LLt 

H 

M 

M 

84 

2 

25 

28. 

0 

0 

0 

3 

52 

.69 

.80 

1  2 

.0 

0 

6 

3 

0 

HEADLAND 

70 

.4 

42 

.9 

56 

7 

84 

3 

28 

26 

275 

0 

0 

6 

0 

2 

82 

1.10 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

HIGHLAND  HOME 

69 

.4M 

42 

.3M 

5S 

9M 

-     .  1 

87 

3 

28 

27. 

291 

0 

0 

D 

3 

48 

-  .30 

.86 

12 

.0 

0 

5 

4 

0 

OZARK  6  NNH 

70 

.  4 

45 

.0 

57 

7 

.  1 

86 

1 

29 

26 

243 

0 

0 

4 

0 

4 

30 

1.11 

1-75 

30 

.  0 

0 

g 

3 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PITTSVIEH 

69 

•  0 

34 

.0 

51 

5 

84 

4» 

20 

29. 

4  02 

0 

0 

1  7 

0 

2 

19 

.72 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

TH0MA5V ILLE 

68 

.9 

40 

.3 

54 

6 

.7 

87 

3 

26 

1  5 

334 

0 

0 

9 

0 

4 

13 

.  42 

.98 

30 

.  0 

0 

Q 

3 

0 

67 

•  S 

44 

.3 

55 

9 

6 

84 

2 

29 

27 

288 

0 

0 

5 

0 

2 

89 

.58 

.80 

1  2 

.  0 

0 

g 

3 

0 

HHATLEY 

70 

.  3M 

37 

.9 

54 

IM 

87 

3 

24 

28 

340 

0 

0 

6 

0 

5 

42 

1.40 

1  .55 

20 

■  0 

0 

5 

3 

DIV ISION 

54 

8 

-   1  .4 

3 

97 

.38 

.0 

p  1 II  c  r\o 

□OV  MIUCTTC 

tJH  T    n  1  Nt  1  1  t 

69 

.9 

46 

.5 

58 

2 

-  .5 

85 

2» 

30 

26 

234 

0 

0 

3 

0 

4 

37 

.44 

1  .32 

30 

.0 

0 

6 

4 

2 

CODEN 

69 

.8 

45 

.8M 

57 

8M 

69 

2 

32 

30 

254 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

69 

•  3 

46 

.8 

58 

I 

-1.1 

96 

1 

26 

26 

232 

0 

0 

3 

0 

3 

OS 

-  .43 

.67 

30 

.0 

0 

S 

3 

0 

FORT  MORGAN 

MOBILE  HSO  AP 

66 

.6 

49 

.7 

59 

2 

.7 

64 

2 

34 

15 

215 

0 

0 

0 

0 

3. 

91 

.52 

1  .43 

30 

.0 

0 

8 

3 

1 

ROBERTSOALE  I  E 

72 

.3 

46 

•  IM 

59 

2M 

.6 

87 

3 

31 

27. 

217 

0 

0 

3 

0 

3. 

57 

.01 

1  .03 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

58 

5 

-  .6 

3. 

73 

.06 

.0 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHINO  S1AT10N  INDEX 


DAILY  PRECIPITnTION 


STHT ION 


1  c 


ftCLLE  ninA  2 
MOOGES 


MAD  I son 

fUSCtC  SMOAtS  fAfi 
RED  DAY 

SEOSTOriE  ARSENAC 
RUSSELLVILLE  2 
IMTERLOO 


ALftERTvILLE  2 

eESSErco  3  ssu 
eiRnincHAfi  u&o  ap 

COLLmSVlLLE 

FORT  PAvnE 
GARDEN  CITY 
OUNTERSvlLLE 
LEEDS 
mCELLA 

ONCOnXA 
PALrCROALE   2  U 
SAINT  BERNASO 
5AN0  m  SUBSTA  AU 
SAYRC 

SCOTTSBOflO 
valuCt  mead 
WARRIOR  *>  u 


UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEvILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANCHCAO  LOCK  AnO  OAn 
BILLINGSlCT  1  SE 

BROMMOO 
CAAfiON  HILL 
CENTHEvILLE 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
CLROD 
FATtTTE 
GOftGAS 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAn 
MITCHELL  OAn 
PICKENSvILLE 

PLANTER^VILLC  2  SSE 

PRATTVILLE 

■EroRn 

T*)0OSBT    EXP  STATION 
TUSCALOOSA   TAR  AP 

mSCAtOOSA  OLIVER  DAM 
vCRNOn 

K5T  BLOC  TON 
UINriELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 

ANN ISTOn  FAA  AP 
ASHVILLC  4  U 
CALERA  2  SU 
CCftTRC  S  SU 
CHILDCRSOURO  \*ra  PLA 

GADSDEN  STCAn  PLAfIT 
JACKSONVILLE 

LEESBURC 
MtNTEvAiLO 


3.3 
3.34 
3.45 

3.06 


3.97 
4.2 

3.22 
3.4J 
4.58 

4.  % 
3.62 
2.50 
3.52 
3.62 

2.85 


2.82 
5  .58 
4.05 


SYVACAUCA  4  nl 
TALL  ADC CA 
UALNUT  GROVE 


PIEOrWNT  PLATEAU 


ALCXAADCR  CIT 

ASHIANO 

CATV  HILL  2  n 

DADEvfLLE 


rvtSTin  OAn 

OPEL IKA 
ROCarORO  2  Ni 
ROCK  MILLS 
thuRlOw  OAn 

UADLCY 

i*Tut»«A 


2.5 
4.2 
3.60 
2.50 
4.58 

3.2 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


T  .02 


1.25  .21 


10  2.04 

07  .95 
I  .52 


St£  R€ft»EHCt 


5 


DAILY  PRECIPITATION 


STHT  ION 


PRAIRie  06 
CUBA 

OArTON  I  N 

oemopolis  lock  and  dam 
gaimcsville 

haymevillE 
liv1ng5t0i1  2  su 
MAQion  6  ne 

HARIOM  JUNCTIOM  2  flE 

niLSTEAO 
rilMTEB   3  NW 
rtJNTGOfCBY  WSS  AP 
OfifiviLLE 
PEftRYvILLC 

PIME  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNIONTO^ 

UARRIOt)  LOCK  AND  OAn 


COASTAL  PLAIN 


BRANTLEY 
eREUTON  3  SSE 
eRUNDIOGE 
CArOEN  3  HU 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

COTTONTOTt 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDL IFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 
GILBERTOl* 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 
HINSTON 
LOUISVILLE 


THOmSvlLLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
1*<ATUEY 


BAY  MINETTE 

CODEN 

FAIRHOPE  2  ne 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P 


2.01 
3.02 
■*.97 


DRY   OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


SEE  SEfERENCE  NOTES  EOLLOmINO  ST 


7S  1.21 

2 . 60  .05 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        ■  • 

NORTHERN  vnULEY  01 

ATHENS  2 

MBX 
niN 

83 
52 

84 

51 

85 
51 

83 
54 

77 
48 

60 
3? 

65 
33 

54 
40 

62 
38 

59 
36 

59 
35 

53 
25 

62 
39 

40 

1 6 

48 
24 

55 
34 

60 
45 

60 
50 

67 
52 

62 
36 

62 
28 

69 
34 

72 
40 

73 
33 

49 

20 

51 
24 

55 
19 

58 
23 

63.1 
36-2 

BELLE  HINP  2  N 

MBX 
MIN 

81 

56 

83 
53 

82 
52 

76 
53 

66 
49 

62 
34 

57 
34 

62 
4  1 

69 
34 

66 
4  1 

62 
5 1 

55 
40 

61 
28 

55 
32 

47 

22 

55 
25 

58 
43 

60 
52 

65 
51 

67 
52 

62 
4  1 

65 
3t 

72 
38 

73 
44 

65 
3S 

SI 
25 

55 
25 

SB 
23 

50 
34 

63.4 

39  •  3 

FHLKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

81 

59 

80 

53 

84 
54 

82 

57 

75 
49 

61 
32 

61 
3 1 

55 
33 

60 
33 

69 
36 

65 
52 

56 
34 

53 
26 

60 
35 

43 

22 

49 

25 

57 
27 

58 
46 

66 
54 

69 
58 

62 
32 

62 
30 

69 
34 

70 
46 

71 
37 

48 

22 

53 
25 

57 
22 

57 
25 

57 
28 

63.1 
37.3 

FLORENCE 

MBX 
MIN 

85 
51 

84 

51 

83 
5 1 

76 
52 

63 
40 

65 
28 

55 
27 

59 
35 

70 
30 

64 
45 

62 
45 

54 

32 

63 
25 

56 
26 

51 
t  7 

55 
23 

58 
36 

59 
44 

66 
46 

67 
45 

65 
34 

70 
28 

74 

37 

68 
45 

SI 
26 

54 

20 

56 
24 

58 
19 

60 
23 

46 

29 

63.2 
34  .5 

HUNTSVILLE  HSD  flP 

MAX 
MIN 

82 
60 

83 
56 

82 
57 

77 
55 

62 
44 

63 
37 

56 
37 

63 
43 

69 
36 

66 
44 

61 
48 

55 
35 

63 
30 

58 
28 

48 

25 

59 
30 

60 
45 

65 
53 

70 
54 

71 
46 

64 
40 

66 
33 

72 
39 

74 
45 

50 
32 

51 
25 

56 
27 

55 
23 

57 
27 

47 

32 

63.5 
39  5 

nnOISON 

MBX 
M  IN 

82 
59 

83 
55 

62 
56 

77 
55 

62 
50 

63 
36 

56 
36 

63 
42 

69 
36 

66 
42 

59 
52 

55 
39 

63 
28 

58 
34 

47 

20 

58 
25 

60 
45 

65 
50 

69 
43 

71 
45 

64 
40 

66 
33 

72 
39 

74 
45 

64 

31 

56 
26 

55 
22 

57 
26 

47 

36 

64  .2 
39  .6 

nOULTON  2 

MBX 
M  I  N 

80 

57 

64 

55 

61 

55 

74 

59 

60 
49 

64 
34 

54 

32 

56 
42 

69 
33 

67 
44 

62 
52 

53 
37 

62 
29 

54 

32 

49 

20 

55 
25 

59 
44 

63 
5 1 

66 
55 

68 
54 

62 
40 

70 
31 

72 
42 

73 
50 

59 
35 

53 
23 

55 
27 

58 
22 

59 
26 

46 

33 

62.9 
39  6 

MUSCLE  SHOfiLS  FBB  BP 

MAX 
M  IN 

79 
55 

62 
54 

81 
48 

79 
54 

61 
40 

63 
34 

64 

39 

57 
4  I 

67 
34 

65 
48 

58 
46 

54 

30 

62 
29 

54 

26 

46 

20 

53 
25 

56 
40 

59 
51 

67 
51 

67 
45 

63 
36 

69 
3 1 

71 
38 

69 
43 

50 
32 

50 
25 

54 

25 

57 
22 

59 
25 

45 

31 

62.1 
37  .3 

NEW  nflRKET  2 

MAX 
H  IN 

78 
54 

80 
56 

79 
54 

78 
53 

70 
45 

57 
31 

56 
36 

64 

39 

60 
40 

61 
4  1 

69 
49 

54 

32 

56 
26 

55 
31 

54 

22 

55 
24 

55 
29 

60 
48 

62 
50 

30 

67 
45 

61 
30 

60 
24 

51 
20 

53 
21 

62.3 
37  .2 

RED  BBT 

MAX 
MIN 

64 

62 

63 
60 

84 

57 

76 
59 

62 
46 

62 
37 

56 
34 

74 

38 

66 
44 

64 

50 

56 
35 

64 

30 

50 
34 

60 
22 

56 
28 

58 
44 

58 
52 

66 

55 

68 
52 

65 
35 

72 
38 

75 
35 

68 
45 

53 
32 

54 

25 

56 
27 

62 
24 

62 
30 

51 
31 

64  .9 
40.0 

REDSTONE  BRSENBL 

MAX 
MIN 

63 
56 

86 

52 

83 
53 

75 
58 

62 
39 

63 
33 

58 
36 

61 
41 

71 
34 

65 
40 

61 
48 

54 

33 

62 
28 

55 
29 

50 
26 

59 
25 

60 
44 

65 
52 

66 
55 

69 
40 

64 
34 

69 
29 

71 
34 

73 
40 

50 
27 

55 
22 

56 
26 

58 
22 

SB 
25 

46 

32 

63.7 
37.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

82 
53 

79 
5 1 

84 

50 

81 
52 

75 
47 

58 
3D 

64 

32 

53 
34 

56 
32 

70 
32 

66 
53 

60 
34 

52 
25 

62 
26 

41 

1 9 

50 
23 

55 
23 

57 
44 

60 
50 

67 
54 

61 
36 

63 
30 

71 
30 

72 
42 

71 
34 

49 

22 

53 
23 

54 

20 

59 
21 

59 
26 

62.8 
34  .9 

HBTERLOO 

■          •  ■ 

MBX 
M  1  N 

83 
5 1 

86 
49 

82 
47 

72 
49 

61 
37 

62 
26 

54 
24 

60 
36 

67 
27 

67 
4  4 

57 
44 

56 
30 

64 

22 

57 
27 

52 
1  7 

52 
2 1 

56 
36 

64 
40 

67 
46 

64 
46 

65 
36 

67 
25 

74 

31 

69 
50 

so 

25 

48 

15 

S7 
2  1 

60 
17 

59 
21 

43 

29 

62  .5 
33.0 

BPPBLBCMIBN 
nOUNTBINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 
M  IN 

79 
58 

82 
58 

81 
58 

73 
54 

64 

5 1 

61 
38 

57 
34 

63 
45 

68 
4  ] 

65 
46 

63 
45 

51 
38 

58 
31 

54 

33 

44 

25 

58 
27 

55 
43 

60 
50 

65 
54 

66 
52 

61 
36 

64 

32 

68 
42 

65 
40 

60 
36 

54 

25 

55 
30 

55 
25 

57 
30 

46 
42 

61  .7 
40  .6 

BESSEflER  3  SSH 

MAX 
MIN 

81 
56 

80 
55 

61 
52 

75 
55 

73 
55 

64 
40 

60 
35 

60 
50 

64 

42 

70 
40 

65 
40 

55 
4  ] 

62 
30 

55 
30 

50 
25 

60 
30 

62 
45 

67 
50 

70 
58 

70 
58 

65 
42 

68 
34 

70 
44 

70 
4  I 

60 
42 

56 
28 

57 
30 

57 
27 

60 
28 

65.1 
4  1.5 

BlRfllNCHfln  NSO  BP 

MAX 
MIN 

82 
56 

82 
56 

83 
54 

75 
56 

66 
45 

64 
4  ] 

60 
38 

61 
44 

70 
39 

70 
43 

62 
49 

56 
36 

62 
32 

54 

32 

49 

26 

59 
29 

62 
49 

67 
55 

71 
60 

70 
50 

65 
40 

68 
35 

71 
39 

71 
42 

53 
3 1 

56 
29 

59 
29 

57 
27 

59 
29 

48 

33 

64  .4 
40  .9 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

62 
56 

63 
58 

83 
58 

78 
52 

74 

5 1 

52 
43 

63 
45 

62 
40 

62 
43 

66 
40 

68 
50 

68 
49 

67 
49 

62 
48 

60 
34 

59 
30 

50 
32 

64 

39 

66 
51 

68 
42 

62 
39 

65 
33 

65 
36 

63 

40 

60 
40 

51 
28 

53 
29 

SO 
3 1 

49 

32 

48 

33 

64.2 
4  1.8 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

64 

56 

82 
52 

85 
5 1 

64 

50 

75 
54 

64 

36 

65 
32 

57 
36 

62 
35 

73 
38 

68 
43 

57 
37 

55 
29 

61 
33 

52 
26 

48 

25 

60 
28 

59 
45 

64 
54 

69 
58 

64 

39 

64 

30 

68 
30 

71 
34 

73 
39 

51 
22 

52 
24 

SB 
22 

57 
23 

60 
27 

64.7 
36  .9 

SflINT  BERNARD 

MBX 
MIN 

82 
48 

60 
47 

62 
47 

64 
46 

74 
47 

62 
30 

64 

31 

55 
33 

62 
30 

69 
30 

69 
43 

58 
34 

53 
22 

61 
25 

46 

21 

47 

22 

57 
24 

56 
41 

65 
49 

69 
54 

61 
34 

61 
26 

65 
27 

70 
32 

70 
30 

48 

19 

51 
19 

57 
17 

54 

21 

57 
27 

63.0 
32.5 

SAND  HT  SUBSTB  BU 

MAX 
MIN 

79 
55 

83 

53 

83 

52 

82 
55 

69 
49 

61 
35 

59 
32 

64 
44 

67 
35 

68 
44 

64 

48 

56 
37 

58 
28 

56 
34 

46 

21 

56 
24 

56 
41 

59 
50 

68 
53 

66 
53 

62 
37 

64 

28 

67 
38 

67 
41 

60 
36 

56 
22 

56 
27 

53 
22 

56 
26 

48 

39 

63.0 
38.7 

SCOTTSBORO 

MBX 
MIN 

81 
51 

82 
49 

83 
48 

83 
45 

76 
51 

62 
34 

64 

38 

49 
42 

65 
34 

71 
36 

66 
40 

56 
33 

53 
26 

60 
29 

46 

21 

46 

23 

59 
28 

64 
43 

58 
45 

68 
52 

63 
39 

60 
28 

66 
28 

73 
28 

72 
36 

SO 
21 

53 
21 

57 
19 

57 
22 

59 
27 

63.5 
34  .6 

VBLLET  HEAD 

MAX 
MIN 

61 

57 

79 
46 

84 

47 

82 
44 

75 
49 

62 
32 

62 
29 

58 
35 

60 
29 

70 
30 

67 
46 

52 
3 1 

51 
23 

58 
24 

45 

1 8 

47 

1 9 

59 
22 

59 
44 

59 
48 

66 
56 

60 
27 

59 
23 

66 
25 

69 
27 

70 
37 

58 
1 8 

52 
1 6 

55 
1  7 

55 
1  7 

58 
23 

62  -6 
32  ■  I 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

MAX 
MIN 

83 
60 

80 
53 

85 
54 

83 
55 

79 
49 

63 
39 

69 
36 

56 

40 

59 
39 

71 
39 

72 
39 

62 
39 

60 
3 1 

66 
3 1 

S3 
23 

S3 
23 

56 
24 

55 

74 

53 

68 

71 
34 

75 
34 

73 
40 

75 
39 

55 
27 

60 
26 

61 
24 

61 
26 

61 
35 

66.9 
37  .6 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

MBX 
MIN 

83 
56 

82 
54 

65 
53 

61 
56 

76 
46 

78 
45 

75 
35 

58 
38 

60 
39 

70 
36 

70 
49 

64 

38 

67 
27 

63 
32 

51 
28 

50 
27 

59 
33 

58 
46 

63 
55 

70 
60 

65 
35 

65 
33 

71 
33 

72 
36 

72 
43 

52 
27 

53 
29 

59 
27 

57 
23 

60 
30 

66.4 

39 . 1 

CENTREVILLE 

MBX 
MIN 

ClANTON 

MAX 
MIN 

82 

84 

85 
48 

63 

5C 

77 
53 

68 

67 
34 

63 
37 

62 
36 

72 
36 

70 
4C 

60 
37 

58 
27 

62 
3 1 

52 
25 

53 
26 

61 
2fi 

69 
47 

71 
51 

72 
55 

67 
37 

67 
3 1 

72 
33 

72 
34 

72 
36 

56 
25 

58 
24 

59 
23 

69 
24 

60 
27 

67.1 
36  . 6 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 
MIN 

62 

57 

80 

83 
54 

81 
55 

73 
48 

62 
34 

64 

33 

55 
36 

57 
36 

70 
43 

66 
5C 

58 
33 

54 

28 

62 
29 

42 

20 

52 
22 

56 
26 

52 
45 

60 
51 

66 
55 

62 
33 

64 

32 

71 
34 

72 
40 

72 
35 

49 

25 

55 
26 

58 
22 

59 
28 

59 
32 

63.2 
37.2 

FAYETTE 

MBX 

niN 

60 

51 

80 

5C 

84 

5 1 

76 
62 

65 
48 

66 
34 

68 
35 

58 
45 

71 
34 

67 
34 

64 

55 

56 
38 

65 
28 

46 

35 

52 
23 

57 
24 

58 
26 

62 
SO 

73 
55 

65 
58 

68 
34 

73 
31 

72 
31 

75 
33 

53 
37 

57 
25 

60 
26 

60 
24 

60 
26 

44 

25 

64  .6 

37  .7 

MBlE'VILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

7S 

82 

80 
54 

75 
54 

67 
35 

63 
29 

54 

3C 

56 
40 

67 
33 

66 
48 

61 
46 

54 

31 

60 
26 

55 
28 

47 

1  7 

55 
23 

55 
38 

61 
45 

66 
5 1 

66 
47 

63 
33 

67 
y- 

70 
3c 

70 
40 

57 
26 

50 
2C 

55 
2S 

55 
20 

62.7 
36  .5 

HBrlLTON  3  5 

MBX 
MIN 

83 
51 

81 

52 

64 
49 

62 
49 

75 
47 

62 
30 

65 
30 

56 
30 

58 
32 

72 
32 

71 
47 

63 
30 

56 
24 

63 
24 

46 

18 

52 
18 

57 
24 

53 
45 

60 
52 

69 
53 

65 
29 

66 
29 

72 
29 

74 

32 

73 
32 

52 
20 

57 
20 

57 
19 

60 
19 

60 
23 

64.8 
33.0 

JBSPER  4  N 

MBX 
MIN 

83 

53 

83 
54 

83 

50 

82 
51 

75 
48 

64 
34 

66 
34 

58 
36 

62 
32 

62 
32 

69 
52 

62 
35 

57 
25 

65 
27 

47 

21 

49 

21 

57 
24 

59 
45 

64 

52 

70 
57 

64 
34 

66 
30 

67 
30 

73 
32 

74 

36 

52 
23 

53 
22 

60 
20 

57 
21 

56 
25 

64  .7 

35.2 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

TnORSBT  E«P  STATION 

MBX 

niN 

83 

55 

85 

55 

82 

52 

78 
58 

72 
52 

67 
44 

63 
38 

63  73 
46  42 

SEE  RE 

67  68 
42 

fERENCE 

62 

37 

NOTE 

62     56  52 
1   32     38  27 

5  FQLLOMING 

61  65 
29  46 

5TBI ION 

70 
52 

INOE 

72 
S3 

X 

70 
64 

70 
35 

70 
34 

71 
35 

71 
39 

64 
40 

57 
26 

59 
29 

56 
26 

57  SI 
28  3B 

66.6 
41  .2 

7 


DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

TUSCHLOOSB  FAR  HP 

MBX 

62 

86 

84 

60 

65 

69 

59 

61 

71 

74 

65 

60 

65 

51 

53 

60 

62 

64 

71 

70 

70 

72 

74 

74 

56 

57 

63 

59 

63 

50 

66.3 

MIN 

5S 

56 

S3 

54 

44 

41 

39 

44 

38 

50 

46 

36 

31 

31 

27 

31 

48 

54 

55 

48 

36 

35 

37 

40 

31 

30 

28 

27 

29 

35 

40.3 

TUSCflLOOSB  OL IVER  OBM 

MAX 

67 

58 

60 

7  J 

72 

64 

57 

64 

5 1 

53 

60 

60 

63 

71 

66 

67 

71 

73 

74 

53 

57 

61 

S8 

60 

66.2 

M  1 N 

54 

54 

54 

S3 

47 

41 

37 

37 

39 

43 

54 

39 

30 

30 

26 

26 

28 

45 

52 

64 

35 

36 

36 

36 

39 

27 

27 

26 

25 

32 

38.7 

VERNON 

MRX 

83 

76 

63 

79 

60 

60 

64 

59 

59 

67 

69 

63 

56 

63 

44 

49 

57 

SS 

62 

72 

64 

65 

69 

71 

72 

51 

60 

■            a  ■ 

MIN 

56 

52 

52 

SS 

48 

31 

32 

41 

32 

36 

44 

30 

26 

33 

19 

25 

31 

48 

S4 

56 

32 

30 

36 

40 

34 

22 

23 

20 

24 

26 

36.3 

EASTERN  VBLLET  04 

BNNISTON  FBB  BP 

nflx 

65 

86 

84 

76 

70 

65 

62 

65 

71 

71 

57 

57 

62 

54 

49 

63 

64 

65 

75 

70 

66 

67 

75 

75 

54 

54 

57 

54 

62 

SO 

65  .6 

MIN 

55 

S3 

62 

SO 

44 

43 

40 

47 

37 

37 

45 

32 

29 

35 

26 

26 

45 

51 

53 

41 

35 

31 

32 

37 

33 

26 

27 

23 

26 

33 

38.1 

CBLERB  2  SH 

MRX 

82 

66 

66 

81 

73 

65 

63 

61 

73 

71 

66 

60 

63 

60 

SI 

63 

65 

71 

72 

70 

66 

72 

73 

72 

66 

48 

62 

60 

61 

60 

67.4 

MIN 

58 

52 

SO 

62 

SO 

40 

35 

46 

34 

35 

51 

39 

25 

40 

22 

24 

45 

50 

56 

59 

40 

30 

32 

37 

40 

25 

26 

25 

24 

32 

39.1 

CENTRE  S  SH 

MBX 

86 

84 

65 

65 

7S 

65 

64 

63 

64 

71 

73 

54 

54 

60 

SO 

50 

59 

55 

61 

71 

71 

61 

58 

60 

65. 8 

MIN 

53 

50 

49 

47 

54 

39 

33 

42 

35 

37 

SO 

42 

29 

39 

24 

25 

33 

48 

53 

58 

31 

24 

25 

33 

39.7 

CHILDERSBURC  HTR  PLBNI 

MBX 

65 

66 

86 

82 

74 

66 

63 

63 

71 

73 

69 

S8 

64 

59 

50 

66 

61 

68 

75 

72 

65 

70 

74 

74 

66 

57 

60 

58 

62 

60 

68  .0 

MIN 

54 

51 

49 

SI 

55 

42 

3S 

48 

35 

34 

49 

36 

28 

42 

23 

25 

44 

S2 

51 

60 

39 

30 

31 

36 

41 

23 

23 

22 

22 

32 

38.8 

GBDSOEN  STEBn  PLBNI 

MBX 

81 

80 

83 

73 

62 

64 

61 

60 

66 

69 

53 

59 

49 

56 

55 

60 

70 

63 

60 

64 

66 

68 

56 

53 

56 

45 

62.8 

MIN 

52 

r,2 

50 

52 

40 

38 

40 

39 

40 

39 

40 

30 

31 

26 

26 

26 

42 

49 

53 

41 

32 

32 

32 

34 

25 

26 

26 

25 

26 

29 

36.4 

PELL  CITT  1  NNE 

MBX 

83 

82 

63 

83 

73 

66 

65 

60 

63 

69 

72 

56 

56 

61 

46 

49 

59 

58 

65 

72 

64 

65 

69 

71 

71 

70 

52 

S8 

56 

58 

65.2 

MIN 

49 

SO 

49 

49 

51 

39 

34 

35 

34 

34 

40 

37 

27 

27 

22 

21 

24 

41 

52 

52 

44 

30 

30 

30 

32 

23 

21 

22 

23 

23 

34  .8 

STLBCBUCB  4  NE 

MAX 

70 

63 

57 

62 

63 

52 

6 1 

63 

72 

74 

70 

65 

69 

72 

72 

68 

59 

58 

57 

59 

50 

66.6 

MIN 

56 

SI 

51 

46 

53 

40 

32 

40 

34 

33 

50 

32 

27 

32 

25 

24 

44 

54 

49 

44 

35 

30 

30 

34 

26 

22 

22 

21 

22 

32 

36.4 

TBLLBDEGB 

MRX 

64 

66 

80 

85 

73 

66 

63 

54 

72 

74 

66 

53 

59 

57 

50 

S7 

60 

65 

75 

72 

65 

70 

72 

75 

67 

57 

57 

57 

58 

47 

66  .2 

• 

MIN 

55 

51 

49 

SO 

52 

40 

34 

47 

34 

42 

34 

39 

29 

39 

23 

22 

4S 

41 

49 

56 

44 

28 

29 

43 

40 

26 

21 

22 

23 

23 

37.7 

PIEDMONT  PLBTEBU  05 

flLEXBNOER  ClTr 

MAX 

83 

84 

85 

83 

78 

69 

67 

6S 

65 

72 

72 

58 

60 

64 

55 

54 

63 

71 

68 

73 

65 

66 

72 

73 

73 

55 

60 

60 

61 

61 

67.6 

MIN 

55 

55 

50 

51 

54 

45 

36 

43 

40 

35 

40 

38 

29 

32 

27 

26 

29 

50 

SO 

56 

32 

33 

34 

35 

37 

28 

26 

27 

27 

30 

38.3 

aSHLBNO 

MAX 

60 

62 

83 

82 

72 

61 

68 

62 

66 

70 

69 

56 

SS 

60 

49 

SO 

60 

68 

65 

70 

68 

68 

62 

70 

70 

52 

56 

57 

55 

59 

64  .8 

MIN 

54 

53 

S3 

53 

56 

44 

38 

39 

41 

38 

43 

40 

27 

29 

25 

25 

30 

45 

49 

53 

43 

35 

35 

37 

39 

28 

24 

25 

27 

32 

38.7 

CBMP   HILL    2  NH 

MAX 

81 

82 

83 

82 

76 

67 

65 

63 

68 

70 

70 

60 

57 

61 

62 

52 

61 

73 

69 

71 

65 

64 

70 

71 

71 

S3 

55 

54 

57 

59 

66  .4 

49 

49 

47 

47 

54 

42 

34 

36 

36 

31 

31 

36 

26 

27 

23 

23 

25 

47 

48 

51 

37 

29 

29 

30 

36 

25 

22 

21 

21 

22 

34.5 

HEFLIN 

MAX 

84 

84 

67 

81 

72 

52 

73 

72 

60 

55 

60 

49 

SO 

62 

66 

70 

70 

62 

66 

71 

71 

S3 

57 

57 

57 

66  .0 

48 

44 

45 

48 

48 

37 

31 

33 

34 

36 

38 

36 

25 

27 

21 

20 

21 

40 

SO 

51 

36 

27 

26 

27 

35 

20 

20 

20 

19 

20 

32  .8 

LBFBTETIE 

MAX 

63 

84 

64 

76 

69 

66 

64 

63 

71 

72 

61 

58 

63 

56 

54 

62 

72 

58 

73 

69 

65 

70 

72 

73 

60 

SS 

58 

59 

60 

52 

66  .5 

MIN 

54 

55 

54 

55 

60 

45 

36 

48 

41 

38 

46 

38 

30 

42 

25 

29 

47 

58 

51 

50 

36 

33 

37 

40 

43 

28 

26 

24 

28 

38 

41  .2 

HRRTIN  0R« 

MAX 

82 

84 

80 

82 

78 

65 

64 

64 

63 

68 

70 

59 

SO 

62 

60 

51 

64 

72 

67 

75 

65 

65 

67 

72 

72 

54 

54 

58 

57 

59 

66.1 

MIN 

56 

54 

52 

51 

60 

52 

46 

46 

42 

38 

46 

42 

32 

39 

35 

32 

49 

58 

52 

60 

41 

35 

36 

37 

45 

36 

27 

29 

29 

40 

43.2 

OPEL IKfl 

MRX 

80 

81 

82 

84 

77 

66 

65 

64 

61 

70 

71 

62 

59 

63 

61 

63 

62 

79 

69 

75 

66 

66 

68 

72 

73 

54 

54 

59 

S6 

58 

67.3 

MIN 

SS 

66 

SO 

50 

52 

46 

36 

40 

4  I 

34 

34 

39 

29 

29 

27 

27 

29 

49 

49 

55 

36 

32 

33 

33 

39 

31 

25 

25 

25 

29 

37.9 

ROCKFORO  2  NNM 

MRX 

58 

56 

58 

60 

66  .3 

MIN 

S3 

S3 

51 

S3 

55 

41 

32 

35 

37 

35 

40 

34 

27 

31 

21 

22 

38 

48 

50 

54 

34 

32 

34 

35 

39 

25 

23 

24 

26 

37  .2 

ROCK  MILLS 

MAX 

82 

84 

85 

84 

76 

71 

67 

67 

64 

72 

71 

60 

58 

62 

56 

54 

62 

73 

70 

71 

66 

65 

71 

71 

72 

SS 

57 

59 

59 

60 

67  .6 

"          ■  • 

49 

46 

45 

46 

S4 

41 

32 

43 

37 

30 

37 

32 

25 

31 

23 

22 

31 

S3 

47 

52 

33 

29 

28 

30 

42 

23 

20 

20 

21 

30 

35. 0 

PRBIRIE  06 

ORTTON    I  N 

MAX 

85 

84 

85 

85 

82 

65 

67 

60 

57 

72 

70 

62 

59 

66 

57 

52 

61 

65 

65 

72 

66 

70 

73 

74 

76 

SS 

58 

60 

62 

60 

67  ■  5 

57 

55 

54 

56 

51 

43 

36 

41 

35 

39 

45 

40 

28 

36 

26 

27 

38 

53 

52 

60 

36 

34 

36 

40 

41 

26 

24 

24 

28 

36 

40.0 

DEMOPOL IS  LOCK  RND  ORM 

MRX 

83 

80 

82 

83 

79 

65 

67 

57 

59 

69 

72 

65 

60 

65 

54 

52 

59 

61 

65 

72 

66 

70 

74 

73 

75 

62 

58 

63 

58 

58 

66  .9 

56 

S4 

S3 

51 

52 

45 

35 

35 

34 

34 

47 

42 

26 

28 

27 

27 

35 

48 

56 

57 

37 

36 

35 

36 

42 

32 

27 

26 

25 

27 

38.9 

GRINESVIULE 

MRX 

83 

81 

83 

84 

80 

64 

67 

56 

60 

71 

73 

65 

60 

67 

51 

52 

66 

64 

66 

72 

66 

70 

73 

74 

76 

54 

56 

63 

59 

60 

66  .9 

59 

SS 

SS 

S8 

49 

43 

38 

38 

38 

40 

54 

43 

32 

35 

25 

27 

31 

48 

S3 

59 

37 

36 

37 

40 

38 

28 

27 

26 

29 

30 

40.3 

GREENSBORO 

MRX 

83 

8S 

82 

80 

7S 

74 

71 

59 

70 

70 

63 

65 

64 

63 

51 

60 

62 

66 

67 

71 

67 

70 

71 

72 

53 

56 

60 

56 

57 

59 

66  .7 

se 

S7 

54 

68 

35 

48 

47 

46 

•  37 

47 

41 

36 

30 

30 

26 

32 

47 

45 

46 

49 

36 

36 

37 

40 

33 

29 

27 

26 

30 

29 

39.7 

MBTNEVILLE 

MRX 

83 

8S 

86 

84 

81 

63 

6S 

66 

59 

70 

71 

62 

60 

64 

64 

54 

63 

72 

70 

75 

66 

67 

70 

73 

73 

56 

55 

6 1 

57 

60 

67  .8 

56 

54 

53 

64 

60 

41 

37 

40 

39 

36 

41 

37 

30 

37 

28 

27 

32 

52 

56 

60 

35 

35 

35 

34 

43 

30 

25 

25 

26 

28 

39.6 

L IVINCSTON  2  SH 

MAX 

62 

80 

82 

86 

80 

68 

64 

SS 

66 

73 

67 

61 

66 

66 

60 

55 

67 

65 

73 

70 

71 

69 

75 

78 

77 

61 

6 1 

65 

60 

61 

68  . 6 

56 

52 

45 

48 

46 

38 

33 

40 

31 

40 

50 

36 

26 

34 

35 

20 

30 

40 

55 

56 

33 

31 

36 

39 

36 

24 

21 

21 

23 

32 

36.9 

MRRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

63 

62 

84 

83 

81 

66 

67 

60 

56 

71 

70 

61 

58 

65 

53 

53 

60 

67 

66 

70 

67 

68 

71 

74 

75 

55 

58 

60 

59 

59 

66  . 6 

MIN 

51 

52 

53 

55 

53 

44 

36 

37 

37 

36 

45 

37 

28 

30 

24 

24 

27 

S3 

53 

55 

37 

34 

34 

36 

41 

27 

25 

26 

25 

27 

38.  I 

niNTER  3  NH 

MAX 

62 

62 

62 

61 

79 

62 

63 

62 

56 

68 

69 

60 

58 

62 

62 

50 

61 

68 

66 

72 

65 

66 

68 

70 

72 

54 

58 

56 

58 

58 

65  . 7 

MIN 

56 

57 

57 

57 

57 

48 

39 

39 

43 

43 

43 

41 

3S 

39 

28 

29 

34 

52 

SS 

58 

42 

39 

39 

43 

39 

31 

28 

30 

34 

33 

42.3 

nONIGOMERT  HSO  BP 

MRX 

63 

62 

61 

60 

68 

66 

64 

60 

70 

71 

62 

61 

65 

62 

54 

62 

71 

69 

77 

70 

66 

70 

73 

73 

59 

66 

59 

56 

60 

53 

66.9 

MIN 

56 

56 

54 

55 

52 

48 

43 

49 

4  1 

40 

51 

38 

32 

39 

31 

30 

52 

57 

57 

47 

4  1 

39 

37 

39 

39 

33 

29 

30 

30 

35 

42  .7 

SELMR 

MRX 

66 

66 

65 

81 

74 

67 

66 

59 

70 

72 

63 

61 

6S 

63 

52 

62 

69 

67 

74 

72 

66 

72 

74 

75 

57 

60 

65 

61 

62 

56 

68.1 

MIN 

60 

62 

55 

57 

50 

48 

39 

46 

39 

42 

50 

40 

32 

40 

28 

26 

50 

SO 

S3 

60 

4  1 

39 

36 

34 

45 

30 

28 

32 

29 

43 

42.9 

UNION  SPRINGS 

MRX 

83 

83 

63 

63 

80 

64 

62 

66 

61 

70 

72 

68 

59 

63 

62 

55 

60 

68 

66 

71 

72 

70 

69 

76 

67 

65 

66 

68 

60 

63 

68.6 

MIN 

59 

59 

68 

54 

56 

48 

39 

40 

42 

41 

42 

41 

32 

34 

36 

27 

40 

41 

4  I 

39 

29 

36 

42. S 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERfiTURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

a 

(r 

] 

2 

g 

g 

f 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  3 

1 5 

1 6 

1  'J 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

COfiSTBL  PLBIN  07 

RNDRLUSin   1  NN 

HBX 
niN 

82 
S 1 

83 
5  1 

83 
47 

82 
42 

83 
54 

69 
47 

61 
34 

65 
36 

58 
38 

77 
36 

71 
38 

69 
34 

59 
30 

62 
33 

72 
29 

53 
26 

65 
32 

71 
4  1 

65 
45 

80 
4  1 

69 
33 

66 
29 

70 
33 

71 
3 1 

73 
35 

56 
27 

54 
24 

58 
23 

57 
31 

59 
26 

66  .  1 
35.9 

flTMORE 

nBX 
niN 

84 

62 

85 
60 

85 
59 

84 

60 

81 
60 

63 

51 

64 
44 

67 
50 

62 
43 

72 
44 

73 
55 

70 
43 

64 

32 

67 
4  1 

76 
31 

57 
34 

66 
46 

75 
4  1 

76 
SS 

80 

62 

70 
44 

72 
42 

77 
39 

76 
43 

78 
47 

60 
30 

61 
28 

64 

30 

63 
32 

63 
42 

71  .2 
45  .0 

BEBTRICE   I  E 

nnx 
niN 

BRSNTLEr 

MAX 

niN 

85 
53 

85 
52 

84 
54 

86 
48 

82 
62 

65 
48 

54 

32 

68 
40 

63 
43 

71 
44 

68 
51 

69 
36 

61 
27 

65 
32 

73 
28 

58 
26 

64 

31 

66 
48 

79 
46 

69 
34 

67 
35 

68 
32 

73 
32 

74 
34 

75 
40 

57 
26 

57 
23 

58 
23 

60 
23 

59 
26 

68-8 
37.6 

8REHI0N  3  SSE 

MAX 
KIN 

84 
48 

85 

57 

83 
SO 

84 

SS 

76 
56 

62 
47 

66 
33 

62 
47 

70 
37 

72 
32 

70 
45 

62 
34 

65 
25 

75 
33 

56 
28 

66 
28 

76 
39 

70 
56 

81 
48 

73 
53 

69 
31 

72 
3 1 

73 
30 

74 

33 

63 
46 

56 
2 1 

61 
2 1 

59 
21 

61 

22 

54 
34 

69.3 
.  37.9 

CntlOEN  3  NH 

riBx 
niN 

85 
S3 

84 

SI 

83 
52 

80 
54 

72 
46 

65 
40 

62 
34 

57 
4  1 

69 
43 

71 
37 

65 
47 

60 
3 1 

63 
25 

60 
36 

51 
23 

63 
25 

67 
40 

65 
49 

72 
47 

70 
50 

69 
32 

70 
3 1 

71 
35 

74 

37 

66 
36 

56 
25 

61 
22 

S8 
2 1 

60 
22 

56 
33 

66.8 
37.3 

CHOTOn  3  N 

HBX 

niN 

82 
GO 

84 

58 

82 
55 

81 
58 

76 
52 

65 
45 

65 
36 

62 
44 

70 
32 

74 
44 

73 
57 

65 
38 

66 
3 1 

61 
40 

54 

29 

62 
30 

66 
42 

65 
44 

76 
SO 

70 
58 

71 
38 

75 
35 

75 
38 

77 
44 

69 
40 

59 
28 

63 
27 

60 

60 
30 

63 
29 

69.1 
41  .8 

CLR-rlON 

HBX 

niN 

82 
60 

82 
58 

82 
56 

83 
53 

80 
60 

70 
50 

68 
4  1 

66 
46 

67 
44 

70 
43 

71 
47 

71 
4  1 

59 
34 

63 
39 

72 
30 

54 

33 

63 
38 

67 
47 

70 
56 

72 
56 

67 
40 

65 
42 

69 
45 

73 

73 
48 

56 
29 

S3 
30 

SB 
33 

58 
35 

57 
37 

68.0 
43  .9 

ENTERPRISE 

nnx 

tllN 

EUFHULH  HlLDLIFt  REF 

MAX 
fllN 

83 

52 

84 
47 

85 
48 

84 

50 

81 
61 

72 
49 

60 
33 

68 
4  1 

60 
43 

71 
38 

73 
48 

73 
42 

61 
28 

69 
32 

73 
30 

65 
25 

62 
41 

64 

50 

74 

50 

79 
60 

74 

39 

67 
32 

71 
30 

74 

32 

75 
36 

58 
27 

59 
23 

60 
23 

62 
25 

59 
29 

70.0 
38.8 

EVERGREEN 

nBx 
niN 

82 
59 

83 
57 

82 
55 

83 
SS 

82 
62 

63 
48 

64 
43 

65 
44 

58 
42 

69 
43 

70 
44 

65 
38 

61 
33 

63 
32 

70 
30 

53 
31 

64 

33 

7S 
52 

70 
52 

78 
55 

67 
37 

68 
36 

71 
38 

72 
38 

72 
4  1 

56 
28 

55 
27 

60 
28 

58 
29 

60 
33 

68. 0 
41  .5 

FRISCO  :iTT 

nflx 
niN 

85 
6 1 

84 

59 

8S 
SS 

64 

S9 

80 
SB 

60 
48 

63 
38 

63 
39 

57 
42 

71 
42 

74 
48 

63 
38 

61 
3) 

66 
33 

69 
27 

54 

28 

65 
33 

73 
58 

75 
55 

79 
55 

66 
36 

70 
39 

74 

39 

7S 

4  1 

77 
45 

SS 
30 

58 
27 

62 
28 

60 
30 

53 
34 

68-7 
41  .9 

GENEVB 

NBX 
NIN 

GILBERIOHN 

NBX 
MIN 

79 
57 

ei 

57 

81 
55 

82 
57 

75 
54 

66 
47 

61 
3B 

57 
47 

69 
38 

72 
44 

67 
56 

65 
38 

66 
29 

6S 
40 

62 
28 

65 
30 

65 
30 

62 
54 

72 
55 

71 
55 

70 
34 

75 
34 

75 
34 

76 
40 

63 
40 

58 
29 

63 
25 

59 
26 

60 
27 

59 
39 

68.0 
41  .2 

GREENVILLE 

tIBX 
MIN 

83 
59 

B4 

55 

82 
55 

81 
56 

79 
57 

66 
48 

60 
38 

64 
49 

70 
43 

70 
45 

69 
S 1 

54 

30 

54 

25 

59 
25 

26 

32 

HEBOLnNO 

NBX 

niN 

82 
57 

83 
56 

84 

56 

83 
55 

81 
S9 

69 
54 

69 
40 

67 
43 

70 
36 

71 
43 

72 
47 

74 
44 

61 
34 

62 
37 

74 
34 

55 
3 1 

66 
32 

70 
56 

74 

58 

82 
56 

72 
42 

67 
40 

70 
39 

71 
43 

75 
36 

65 
26 

65 
29 

65 
30 

57 
32 

SS 
33 

70.4 
42.9 

MIGMLBND  MOHE 

MAX 
MIN 

as 

55 

85 
58 

87 
56 

85 
59 

82 
59 

61 
46 

64 
40 

66 
4  1 

S9 
44 

72 
4  1 

73 
47 

65 
40 

60 
34 

29 

30 

69 
56 

77 
56 

66 
39 

68 

39 

64 
34 

72 
42 

75 
4  1 

74 
44 

57 
28 

57 
28 

61 
3 1 

59 
32 

61 
35 

69.4 
42.3 

OZRRK  6  NNH 

MAX 
MIN 

86 
59 

85 

57 

85 
56 

81 
60 

76 
60 

65 
SO 

70 
40 

69 
45 

73 
45 

73 
43 

70 
49 

61 
42 

64 

32 

75 
44 

57 
30 

67 
33 

75 
4  4 

70 
54 

79 
59 

70 
57 

72 
4  1 

74 
42 

73 
46 

75 
45 

70 
48 

56 
29 

62 
30 

61 
34 

57 
34 

62 
43 

70.4 
45.0 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 
MIN 

P 1 T  TSV 1  EH 

MAX 
MIN 

83 
48 

83 
46 

84 
46 

84 
46 

81 
S3 

69 
47 

62 
30 

67 
30 

61 
44 

71 
29 

72 
29 

71 
38 

60 
26 

64 

25 

74 

27 

56 
22 

64 

22 

68 
50 

72 
50 

80 
49 

69 
36 

67 
29 

72 
28 

72 
28 

75 
33 

59 
27 

55 
21 

58 
20 

59 
20 

57 
22 

69.0 
34  .0 

THOMBSVILLE 

MBX 
MIN 

86 
58 

86 
57 

87 
56 

8S 
SB 

80 
S6 

65 
45 

68 
36 

6S 
36 

56 
39 

72 
41 

74 

SI 

62 
36 

61 
30 

66 
32 

61 
26 

55 
27 

65 
33 

65 
51 

66 
53 

71 
58 

69 
36 

70 
36 

76 
38 

75 
38 

77 
42 

58 
29 

59 
27 

63 
27 

61 
28 

61 
30 

68.9 
40.3 

TROT 

MBX 
MIN 

83 

60 

84 

57 

83 
56 

80 
59 

70 
57 

S9 
48 

67 
40 

61 
SO 

70 
43 

72 
43 

68 
50 

59 
41 

63 
30 

70 
40 

53 
30 

64 
34 

74 

50 

65 
58 

79 
55 

69 
52 

67 
40 

71 
40 

73 
43 

73 
45 

62 
44 

55 
30 

60 
29 

58 
31 

56 
33 

57 
41 

67.5 
44  .3 

HMBTLEr 

■           ■  ■ 

MBX 
MIN 

86 

55 

86 
54 

87 
55 

80 
50 

80 
45 

70 
42 

38 

36 

42 

75 
39 

70 
33 

63 
30 

62 
33 

62 
34 

61 
29 

67 
39 

68 

39 

74 

38 

72 
39 

74 

36 

73 
39 

71 
36 

77 
35 

70 
38 

77 
42 

55 
28 

54 

25 

61 
24 

59 
25 

65 
37 

37  .9 

GULF  08 

ear  NINETTE 

MAX 
MIN 

65 
63 

85 
60 

83 
61 

81 

60 

72 
SS 

61 
SS 

64 
44 

60 
SO 

72 
46 

74 
4? 

69 
57 

63 
43 

65 
35 

75 
44 

57 
32 

66 
36 

74 

50 

77 
59 

79 
57 

73 
S4 

70 
41 

75 
42 

76 
42 

77 
47 

61 
45 

60 
30 

63 
31 

62 
35 

64 

35 

SS 
39 

69  .9 
46  .5 

COOEN 

MAX 
MIN 

88 

65 

89 
66 

85 
59 

86 
68 

80 

SO 

68 
SO 

66 
44 

60 
50 

75 
45 

73 
40 

72 

70 
4  I 

67 
33 

65 

68 

36 

69 
39 

68 

70 

68 

60 

62 
43 

68 
48 

69 

73 
42 

61 
40 

62 

63 
40 

63 
39 

68 
38 

SB 
32 

69  .8 
45.8 

FBIRHOPE  2  NE 

MBX 
MIN 

86 
60 

84 

60 

82 
60 

82 
S9 

73 
58 

60 
50 

64 
45 

58 
49 

70 
47 

73 
46 

70 
58 

63 
45 

65 
34 

73 

43 

57 
33 

68 
38 

74 

51 

71 
58 

78 
56 

73 
60 

69 
43 

72 
47 

74 
40 

76 
49 

66 
46 

59 
2b 

62 
31 

59 
36 

62 
32 

S7 
43 

69.3 
46.8 

FORT  nORGBN 

MBX 
MIN 

MOBILE  HSO  BP 

MAX 
MIN 

81 
64 

84 

66 

81 
66 

81 
65 

73 
60 

62 
56 

62 
49 

S7 
63 

70 
52 

71 
52 

68 
56 

62 
46 

63 
39 

71 
42 

54 
34 

63 
37 

67 
51 

76 
60 

77 
62 

74 
54 

71 
47 

75 
48 

74 
47 

77 
53 

64 
43 

S8 
37 

64 

36 

59 
39 

61 
40 

S7 
36 

68  .6 
49  .7 

ROBERTSDBLE   1  E 

MBX 
MIN 

86 

62 

86 

62 

87 
59 

86 
58 

85 
58 

70 
55 

62 
45 

67 
49 

60 
46 

75 
45 

75 
SS 

72 
43 

66 
35 

62 
38 

78 
34 

S9 
37 

70 
47 

76 
60 

77 
58 

78 

70 
43 

72 
43 

77 
40 

78 
45 

77 
50 

61 
31 

62 
31 

66 
35 

63 
32 

65 
40 

72.3 
46  .  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  SIBTiON  INDEX 
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DHILY  SOIL  TEMPERATURES 


OLRBBMfi 

NOVEMBER  1974 


OBY  OF  MONTH 


10      11      12      13      14      IS      16      17  18 


nuBURN  ncRONOnr  errm 


Mnx 

MIN 


MHX 
MIN 


MAX 
MIN 


76 
65 


MSX 
MIN 


THORSBT  EXP  STATION 


HINFIELO  2  SH 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


65  66 
59  57 


66  61 
60  50 


65 
50  50 


MOX 
MIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5IRII0N  INDEX 
10 


EVfiPORflTION  AND  WIND 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

_, 

2  (t  o 

5  °  5 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

•     •  ■ 

PIEDMONT  PLOTEHU 

OS 

MRRTIN  DflM 

EVflP 

.11 

.15 

.10 

.  1  1 

.06 

.13 

.10 

.04 

.08 

.14 

.03 

.10 

.10 

.00 

.12 

.06 

.05 

.07 

.04 

.15 

.14 

.08 

.04 

.04 

.14 

.09 

.08 

.07 

.00 

2.  SOB 

HI  NO 

39 

45 

23 

g 

9 

g 

21 

1 00 

Q 

10 

4 

6 

326 

.        .  . 

PRfl  IR  IE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  HNO 

OBd 

EVflP 

.08 

.01 

.09 

.18 

.12 

.16 

.14 

.03 

.04 

.17 

.04 

.15 

■ 

■ 

.16 

.08 

.13 

.02 

.11 

.  1  3 

.11 

.10 

.09 

.10 

.08 

- 

- 

2. 868 

HINC 

13 

3 

2 

1  1 

62 

27 

16 

14 

2 

1 

24 

35 

71 

44 

49 

10 

19 

e 

1 

36 

70 

34 

Q 

8 

48 

71 

1  1 

22 

4 

17 

733 

nRx 

81 

80 

81 

81 

78 

71 

68 

55 

S7 

70 

69 

63 

60 

61 

49 

56 

56 

55 

6S 

72 

66 

68 

69 

68 

71 

63 

SB 

SB 

66.0 

ni  N 

63 

63 

6! 

60 

60 

SO 

42 

40 

44 

43 

53 

44 

38 

37 

32 

34 

44 

53 

S4 

56 

39 

41 

40 

45 

46 

36 

32 

36 

45. 9 

■      ■  ■ 

GULF 

OB 

FSIRMOPE  2  NE 

EVRP 

.10 

•  IC 

.10 

.01 

.09 

.01 

.06 

.01 

.07 

.10 

.05 

.15 

.08 

.09 

.08 

.06 

.09 

.00 

.08 

.13 

.11 

.09 

.06 

.07 

.12 

.10 

.07 

.08 

.03 

.02 

2.27 

HIND 

4 

E 

5 

5 

20 

6 

9 

7 

e 

6 

15 

59 

17 

22 

33 

6 

4 

12 

4 

55 

21 

17 

3 

8 

60 

15 

10 

7 

3 

35 

4B2 

HflX 

88 

85 

ai 

85 

81 

66 

65 

62 

75 

77 

71 

68 

68 

72 

62 

66 

66 

78 

79 

78 

68 

71 

72 

74 

72 

58 

59 

60 

57 

55 

70.9 

niN 

66 

66 

66 

64 

61 

51 

48 

S3 

52 

52 

64 

48 

41 

49 

39 

41 

S3 

62 

62 

64 

48 

50 

48 

S2 

53 

39 

39 

40 

40 

49 

52.2 

SEE  SE'E'fESCE  NO'Ei  f^L.OKlNS  SISTION  INSE' 


1  1 


SNOWFALL  RND  SNON  ON  GROUND 


NOVEMBER  1974 


STflT  ION 

OHY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  ■ 

NORTHERN  VflLLET  01 
FLORENCE 

MUNTSVILLE  HSO  BP 

MHO  I  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOPLS  FHB  HP 
NEW  MARKET  2 
RED  BflY 
HfiTERLOO 

BRPRLBCHIBN 
MOUNTAINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 
BIRMINCHBM  HSO  BP 

VflLLET  HEBD 

UPPER  PLAINS  03 
HBMILTON  3  S 

SNOHFALL 
SN  ON  CND 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 

SNOHFALL 
SN  ON  CND 
HTR  EQUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

T 

.5 
1 

.8 

1  .0 
1 

T 
T 

T 

1  .0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
I  .  1 

.5 
1 

T 
T 

.  1 

T 
T 
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STATION  INDEX 


OLRBOMO 
NOVEMBER 


1974 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
tr 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVHT ION 
TIME  PND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

<z 
> 

sPEcini 

ISEE  NOTES  1 

RBBEVILLE    1  NNW 

0006 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ODDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.   PALMER  GOOSEY 

flLBERTR 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

175 

7A 

C 

SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 

flLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

fILEXflNDER  CITY 

0160 

05 

T ALLRPOOSR 

]  ] 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7A 

H 

HENRY  D.  DENHRM 

OLICEVILLE 

n  1  "70 
U  1  /  0 

U  J 

PICKENS 

13 

3  3 

U  / 

Q  Q 
DO 

n  Q 
Uo 

1  4  U 

7R 

/  H 

U 

n 

ROBERT  FERGUSON 

ONDflLUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COV INGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8R 

8A 

H 

JRMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  Ffifl  HP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.  DORR  R.  ORVIS 

RSHLPND 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7A 

C 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

fiSHVILLE   4  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7A 

JOHN  T  .  SWINDRLL 

ATHENS  2 

0398 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

flTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9R 

c 

H 

RADIO  STATION  WATM 

RUBURN  RGRONOMY  FhRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

D 

LESLIE  J.  JONES 

RUTflUGRV  I  LLE   3  N 

0440 

03 

RUTflUGR 

J 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERO  LOCK  AND  DRM 

0505 

0  3 

TUSCALOOSfi 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY  L  .  BRYLES 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CRRL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

5P 

6A 

H 

PRUL  MOSES 

BILLINCSLEY   1  SE 

0823 

03 

flUTRUGR 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6R 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINDHRM  WSO  fiP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOfiZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7R 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRRNTLEY 

1069 

07 

CRFNSHRW 

^  i\  L  Pi  "J  1  inn 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R .   E  .  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

ESCAMBIA 

6 

3 1 

04 

87 

03 

85 

6P 

bH 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8fi 

8A 

H 

INACTIVE  10/9/74 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CRMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

CRMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6A 

6A 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  RNNR  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7R 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CFNTRF V  1 1  1  F 

1520 

03 

B 1 6B 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7R 

7R 

H 

HUEY  COLBURN 

CHRTOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

1  3 

3 1 

30 

00 

1  0 

285 

5P 

or 

H 

GRADY  C  YOUNG 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLRNT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

TOLLIE  L-  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7R 

7R 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8R 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

12 

5P 

5P 

H 

ROYRL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY  F  .  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

rni  iJMR  I A 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

I NflCT I VE  8/1 /66 

CORDOVA 

1  940 

03 

WRLKER 

2 

33 

4  6 

87 

1  1 

334 

7  A 

MRS  CLRRICE  E  GRESHRM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7fl 

REUBEN  P.  HRRRIS 

ORDEVILLE 

2119 

05 

TRLLAPOCSfl 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7fl 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

ORDEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7R 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIOM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

nni  iRi  F  '^pR  I  NP.s 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7fl 

H 

MI TCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

MRS  HELEN  E  FRIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

4  10 

5P 

5P 

:gh 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FRIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FRLKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNRWRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

13 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMRN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

Lf-iUDERDRLE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  HORGRN 

3035 

08 

BRLOWIN 

9 

30 

1  4 

88 

01 

10 

7A 

7A 

c 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CRRL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GHDSDEN  STERM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLRNT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7fl 

H 

MACK  C.  FIELDS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
U  U  LI  In  1  1 

UJ 

o 

(X 

— 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOi_r\vi_r\ 

TEMP  . 

0- 

<_) 

a: 
a. 

EVflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES! 

GORDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

0  1 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

02 

85 

5  1 

1  1  0 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

285 

7R 

T.   E.  MASON 

CILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

3  1 

53 

88 

20 

1  28 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

CORGAS 

3430 

03 

WALKER 

33 

39 

87 

13 

300 

6R 

ALRBAMfl  POWER  CO. 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

GREENV I LLE 

35 1  9 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

50 

86 

38 

445 

7A 

7A 

c 

H 

J.   A.  BLACK 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  7 

87 

4  1 

8 

7R 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSV I LLE 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

c 

TVR-765 

HALEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

I  3 

34 

06 

87 

59 

5  1  8 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE  L.  PERRCE 

HANCE V  ILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HA YNE  V  I LLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

1  80 

7A 

7A 

H 

DAISY  D  MITCHELL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

38 1  6 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

H I GHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7A 

RRLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

0 1 

FRANKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  kSO  AP 

4064 

0 1 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

M  I  D 

MID 

c 

H  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4  193 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

30 

87 

52 

220 

8A 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JACKSONV ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

c 

MHRY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

7  A 

7A 

H 

JAMES  R.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

K  INSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6R 

RLflBAMfl  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7fl 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7fl 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

1  2 

1  60 

7A 

7A 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

LOU  I SV I LLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

48 

85 

33 

4  70 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MAO  ISDN 

4976 

0  1 

MADISON 

1  2 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLfl 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7A 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

1  73 

7fl 

Q 

MARION  FISH  HRTCHERY 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7fi 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  3  SW 

5  1  72 

05 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  4 

86 

0 1 

1  90 

7  A 

HOUSTON  FLOYD 

MELV  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

56 

88 

27 

350 

7  A 

ERNEST   H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

4  90 

Q 

ALFRED  S.  ADAMS 

M  I  LSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

20  1 

BR 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7  A 

7fl 

|-l 

HE;)RY  J.  YRTES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHI LTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7  A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

M  I  0 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVfl-381 

MOULTON  2 

5635 

0 1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

6  4  5 

6P 

6P 

|-j 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

0  1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

M  I  n 

M  I  D 

|-j 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

0  1 

MADISON 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

O  r 

5P 

H.   WAYNE   MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  ] 

20 

85 

36 

9 1  n 

7R 

QqRLPMQ  THOMPSON 

ONEONTA 

5121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

o  /  u 

7  A 

7R 

H 

LONN IE  R .   NORR I S 

OPEL  I KA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

7  A 

7R 

H 

RADIO  STRTION  WJHO 

ORRV ILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

1  8 

87 

1  4 

9  n  n 
^  u  u 

8fl 

EDWARD  B  .  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7  A 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7R 

7  A 

H 

NORMRN  fl  .  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5  A 

MRS   FVFIYN   M  FllilFR 

LtLUi'i      M»      T  Ul_t_l_r\ 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

1  95 

c 

MRS.    MINTA  FnniNS 

PHENIX   CITY    2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHFNIV    PTTY    UlQTFR  UJORK^ 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

165 

7H 

MRS   PiRRPF  riNFQI 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

MRS      FVfi   R  ROY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

505 

7R 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PI TTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLflNTERSVlLLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

5805 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MIO 

H 

REDSTONE  RRSENRL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RAIFORD  C .  MC  COOL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
M 


STATION  INDEX 


RLRBonn 

NOVEMBER 


1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVOTION 

TIME  mo 

TRBLES 


OBSERVER 


RIVER  FALLS 
RIVER  FPILLS  2  NE 
ROBERTSDflLE   1  E 
ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SfllNT  BERNRRO 
SAND  MT  SUBSTfl  flU 
SflYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SLOCOMB 

SUTTLE 

SYLflCflUGfl  4  NE 

TflLLfiDEGFl 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  CRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FAR  RP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VALLEY  HERD 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  5  W 

WARRIOR  LOCK  AND  ORM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELO  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

BRIDGEPORT 


6937 
6942 
6988 
7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 

7366 
7576 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


1099 


02 


COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRRNKL IN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

ORLLRS 

GENEVR 

PERRY 

TRLLROEGR 

TALLRDEGR 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


JACKSON 


12 


31  22 

31  22 

30  32 

32  54 

33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  58 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


34  56 


86  31 

86  31 

87  40 

86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
85  36 


87 
86 


86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


85  43 


180 
190 
155 
670 
745 
880 
802 
1  195 
304 
615 

147 
248 
1  45 
490 
565 
405 
680 
288 
750 
580 

170 
152 
455 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
640 

110 
458 
500 
190 
170 
468 


670 


6P 

MIO 
7A 
8A 

7A 
7A 


5P 


5P 


8A 


7R 

7R 
7fl 
6R 
7A 
MID 
6P 
7A 
7A 

7R 
7R 
7R 
6P 
6P 
7R 
6P 
6R 

6R 

MID 
7R 
8R 
7A 
7R 
7A 
7A 
7R 
7R 
7A 

6R 
5P 
7fi 
7R 
7fl 
7R 


8fl 


C 

C  H 

H 
C  H 
H 

H 

C  H 


JIMMY  W.  WAGES 
RLRBRMH  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RADIO  STRTION  WCRI 

ROBERT  J.  CHANDLER 

INACTIVE  4/21/71 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   0.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 

FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELLIS  B.  MEINSLER 
JEPTHH  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  0.  HIGGINS 
MRS  ELIZfl  J.  BEARDEN 
MARION  M.  SANFORD 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 


INACTIVE  10/9/74 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FQLLOHING  STRTION  INDEX 
15 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  lecardinR  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BuHdlnc,  AsheviUe,  N.C. 
2880l!  or  to  any  weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UKITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durini;  the  summer  months  some  observers   i  il.    ..l.^crvLn  imis  on  dayliKht 

stvini:  time  SSiw  on  uround  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  National  Weath.  ii,,,^  lAA  stations.. 

For  these  siations  snow  on  s'-ound  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  tabU  ...blc, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  ^'^  hours  .ni,   ul   oh  -,  rv.ition. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Kind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  oX  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  ol  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LA7E  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  lU  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  raonth. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents^    These^publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4,50  a  year  for  each  section  including  annual  summary:   S4 . 70  additional  for  foreign  mailing;   35f  single  copy:  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  Natic 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERflTURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
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DOUBLE  SPRINGS 

MRX 
MIN 

28 

30 

37 
28 

49 

25 

55 
24 

58 
25 

49 

35 

52 
40 

43 

25 

43 

17 

55 
IB 

51 
34 

47 
28 

56 
28 

58 
32 

54 
28 

52 
26 

38 
19 

53 
22 

57 
43 

51 
30 

57 
30 

65 
35 

66 
45 

58 
39 

45 

31 

SB 
40 

62 
50 

66 
50 

64 

52 

65 
53 

53. 
32. 

FRYETTE 

MAX 
MIN 

30 

37 

42 
28 

5 1 
20 

56 
22 

61 
29 

SO 
29 

56 
42 

44 

26 

46 
1 9 

S6 

54 
34 

53 
27 

58 
27 

62 
28 

SB 
27 

54 

26 

40 
20 

55 

59 
45 

55 
29 

59 
28 

66 

69 

71 
48 

48 

34 

57 

59 
46 

59 
51 

66 
68 

65 
58 

55. 
33. 

MRLEYVILLE  3  NE 

MRX 
MIN 

44 

23 

36 
27 

46 
24 

51 
22 

55 
22 

49 

35 

53 
39 

S3 
35 

40 

20 

54 

17 

51 
31 

SO 
30 

53 
26 

56 
29 

53 
29 

49 

25 

41 

25 

52 
18 

54 
36 

51 
38 

55 
25 

63 
29 

54 

39 

69 
49 

66 
33 

41 

26 

56 
35 

50 
34 

62 
44 

62 
54 

69 
52 

53. 
31  . 

MflnaTON  3  S 

MAX 
MIN 

45 

30 

37 
30 

38 
23 

51 
16 

56 
16 

60 
18 

52 
26 

55 
41 

45 
24 

45 

15 

55 
IS 

51 
32 

49 

25 

56 
25 

62 
26 

58 
25 

52 
23 

42 

17 

56 
17 

59 
32 

56 
24 

58 
24 

67 
24 

68 
47 

73 
41 

42 

30 

49 

31 

55 
49 

56 
49 

62 
55 

65 
52 

54. 
29  . 

JfiSPER  4  N 

MRX 
MIN 

48 

30 

36 
30 

42 

30 

50 
19 

50 
20 

56 
21 

28 

41 

26 

17 

55 
18 

52 
32 

50 
25 

50 
28 

5 1 
28 

S3 
26 

52 
27 

40 

1  7 

54 

18 

55 
44 

53 
28 

57 
26 

64 

26 

67 
39 

68 
56 

61 
31 

47 

32 

60 
46 

62 
48 

65 
51 

66 
59 

53. 
31  . 

PRHITvaLE 

MRX 

MIN 

THORSBY  Exp  striion 

MRX 
MIN 

40 

29 

45 

30 

48 

27 

59 
27 

60 
25 

53 
32 

59 
44 

56 
3b 

54 

56 
24 

57 
36 

56 
39 

58 
34 

62 
30 

55 
27 

53 
30 

48 

26 

S3 
20 

48 

40 

54 
44 

57 

64 

36 

65 
37 

68 
42 

71 
45 

58 

64 

63 
47 

68 

57 

74 
64 

73 
52 

58. 
36  . 

ruSCflLOOSS  FRB  HP 

MRX 
MIN 

41 
34 

47 

37 

53 
28 

59 
25 

60 
25 

53 
32 

63 
52 

54 

41 

47 

28 

56 
23 

57 
39 

53 
33 

59 
30 

64 

31 

56 
35 

56 
30 

44 

26 

57 
23 

53 
48 

55 
42 

60 
30 

67 
31 

70 
49 

74 

59 

70 
40 

55 
39 

57 
55 

61 
56 

70 
56 

73 
56 

72 
S3 

58. 
38. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STRTION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

STnrroN 

tr 

 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

29 

29 

30 

31 

TUSCRLOOSB  OLIVER  OBM 

MAX 

50 

47 

46 

51 

58 

60 

53 

63 

48 

47 

56 

57 

S3 

59 

64 

55 

55 

42 

57 

52 

57 

60 

67 

69 

73 

64 

SS 

67 

60 

70 

72 

57.6 

MIN 

29 

29 

28 

23 

23 

24 

31 

44 

30 

21 

21 

38 

29 

31 

33 

28 

26 

22 

22 

45 

33 

30 

30 

44 

SS 

35 

36 

47 

51 

52 

51 

33.5 

VERNON 

MAX 

<7 

38 

40 

48 

55 

57 

52 

se 

45 

42 

52 

53 

SO 

55 

61 

53 

51 

41 

SS 

56 

SS 

60 

64 

67 

74 

46 

S3 

62 

61 

64 

65 

54.2 

MIN 

30 

32 

24 

17 

17 

23 

40 

42 

24 

16 

16 

32 

26 

28 

33 

26 

23 

19 

26 

35 

26 

30 

27 

32 

45 

32 

34 

SO 

50 

58 

52 

31  .2 

tHa'tKN    VHLLLT  U* 

auurcmu   coo  qd 
HNNlolUN    r HH  Hr 

37 

4  I 

SO 

54 

58 

5 1 

5 1 

50 

46 

54 

59 

54 

55 

62 

49 

58 

42 

56 

47 

52 

57 

66 

67 

65 

68 

52 

63 

63 

55 

7  1 

/6 

66  •  1 

niN 

3t 

35 

3D 

23 

25 

34 

42 

40 

24 

20 

29 

35 

30 

28 

42 

35 

25 

20 

42 

41 

33 

29 

32 

56 

38 

36 

49 

56 

55 

61 

S3 

36.4 

fOI  ct>o    O  Cu 
(.HLtKH    £  3H 

43 

42 

48 

51 

56 

52 

58 

56 

60 

58 

58 

61 

63 

59 

62 

51 

SB 

48 

54 

60 

66 

67 

73 

70 

61 

65 

66 

68 

73 

70 

59 . 3 

niN 

21 

25 

28 

21 

24 

33 

32 

33 

16 

30 

34 

25 

26 

48 

30 

25 

20 

40 

43 

31 

30 

34 

SS 

44 

33 

44 

60 

63 

61 

49 

35.3 

CENTRE  5  SW 

45 

37 

43 

48 

54 

54 

5 1 

49 

46 

42 

S3 

55 

52 

55 

60 

52 

55 

36 

S3 

46 

49 

55 

63 

66 

67 

61 

4  7 

58 

58 

57 

52 

52  .5 

MIN 

30 

28 

28 

28 

25 

30 

38 

36 

31 

23 

26 

37 

27 

28 

35 

31 

28 

27 

3D 

41 

35 

28 

31 

35 

52 

33 

37 

45 

52 

54 

55 

34  .3 

CHILOERSBURG  WTR  PLfiNT 

50 

45 

52 

56 

6 1 

52 

66 

56 

48 

S7 

57 

57 

57 

64 

S3 

58 

54 

56 

50 

54 

60 

66 

66 

65 

68 

52 

63 

64 

67 

72 

75 

SB  .9 

MIN 

30 

29 

34 

19 

20 

25 

44 

44 

30 

19 

30 

36 

28 

28 

37 

28 

23 

19 

39 

45 

31 

28 

34 

S6 

48 

35 

48 

57 

56 

60 

53 

35  .9 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

MfiX 

42 

38 

47 

SO 

50 

50 

49 

47 

45 

SO 

54 

51 

51 

54 

53 

35 

45 

48 

SS 

60 

65 

61 

66 

60 

59 

60 

59 

62 

71 

53  .0 

MIN 

3D 

32 

26 

24 

24 

31 

41 

30 

21 

21 

23 

29 

29 

29 

32 

27 

20 

20 

20 

36 

28 

28 

33 

31 

54 

34 

45 

51 

52 

55 

55 

32. S 

PELL  CITr   1  NNE 

MBX 

46 

36 

42 

50 

55 

56 

50 

52 

45 

46 

S3 

54 

53 

55 

60 

49 

55 

40 

52 

47 

S2 

57 

63 

65 

60 

60 

65 

70 

53.1 

MIN 

30 

30 

33 

21 

21 

21 

26 

44 

29 

IB 

IB 

34 

26 

26 

26 

30 

25 

19 

IB 

41 

32 

27 

27 

30 

54 

33 

33 

46 

53 

54 

55 

31  .6 

SYLBCRUCB  *  NE 

MBX 

45 

44 

53 

56 

62 

54 

66 

56 

46 

55 

57 

57 

53 

62 

54 

57 

43 

54 

57 

55 

58 

64 

66 

67 

69 

53 

61 

64 

66 

71 

72 

58.0 

MIN 

28 

27 

32 

20 

21 

3D 

38 

40 

29 

21 

3D 

39 

28 

29 

33 

29 

20 

20 

33 

4S 

33 

27 

31 

52 

46 

34 

49 

58 

57 

59 

52 

35.2 

TfiLLBDEGfl 

MAX 

42 

42 

S2 

53 

61 

55 

54 

55 

57 

56 

57 

63 

50 

SI 

51 

SO 

49 

S3 

SB 

67 

68 

68 

68 

53 

62 

62 

69 

71 

75 

57.7 

MIN 

28 

29 

33 

16 

19 

31 

28 

17 

31 

37 

25 

24 

26 

29 

23 

n 

39 

42 

33 

31 

3D 

53 

45 

33 

48 

53 

59 

62 

55 

34  .5 

PIEDMONT  PLBTEflU  05 

ALEXANDER  CITY 

MBX 

5 1 

36 

45 

54 

60 

62 

54 

58 

48 

50 

60 

63 

55 

59 

60 

53 

S9 

59 

50 

MIN 

30 

31 

29 

28 

25 

30 

36 

45 

34 

22 

25 

40 

34 

33 

34 

23 

28 

32 

28 

flSHLAND 

MAX 

58 

34 

40 

50 

55 

55 

50 

52 

45 

46 

57 

54 

52 

55 

60 

50 

55 

40 

51 

44 

52 

55 

62 

65 

72 

66 

51 

61 

60 

65 

70 

54  .3 

MIN 

26 

26 

30 

27 

25 

27 

31 

42 

27 

22 

25 

37 

30 

30 

31 

32 

25 

18 

21 

39 

35 

26 

31 

36 

54 

34 

34 

46 

56 

SB 

56 

33.5 

CAMP  HILL   2  NH 

MAX 

56 

36 

44 

53 

58 

60 

55 

57 

53 

48 

54 

56 

56 

55 

61 

50 

54 

44 

S3 

44 

54 

56 

64 

66 

68 

67 

55 

64 

62 

68 

72 

56.3 

MIN 

28 

25 

26 

22 

23 

24 

26 

45 

32 

IB 

IB 

38 

29 

25 

25 

31 

24 

18 

18 

39 

39 

29 

29 

30 

54 

32 

32 

44 

58 

SB 

52 

32.0 

MEFL IN 

MBX 

39 

36 

35 

49 

54 

60 

48 

50 

42 

44 

56 

SS 

50 

54 

57 

44 

54 

40 

SO 

44 

50 

55 

62 

66 

65 

61 

54 

50 

60 

68 

68 

52  .6 

MIN 

21 

24 

31 

20 

18 

20 

25 

36 

21 

IS 

22 

35 

28 

20 

16 

21 

39 

34 

23 

26 

29 

51 

30 

32 

44 

55 

54 

54 

30.1 

LAFAYETTE 

MBX 

49 

46 

55 

59 

60 

54 

55 

56 

50 

56 

55 

5S 

55 

61 

52 

57 

49 

54 

44 

S3 

59 

65 

67 

66 

67 

55 

63 

62 

68 

72 

70 

57.7 

MIN 

28 

33 

30 

25 

26 

29 

41 

42 

31 

20 

35 

47 

31 

31 

42 

34 

24 

21 

36 

40 

40 

37 

34 

54 

51 

34 

42 

55 

59 

60 

53 

37.6 

MARTIN  DAM 

MBX 

47 

38 

46 

50 

60 

57 

56 

59 

47 

50 

55 

62 

54 

60 

62 

60 

60 

51 

56 

S3 

57 

62 

68 

68 

6B 

67 

67 

66 

64 

71 

70 

58  .4 

MIN 

30 

32 

32 

34 

32 

32 

36 

47 

34 

26 

36 

46 

34 

33 

45 

39 

29 

22 

36 

44 

38 

28 

32 

S3 

55 

40 

40 

55 

46 

56 

52 

38.5 

OPEL  1KB 

MBX 

55 

39 

47 

54 

58 

60 

58 

56 

51 

50 

58 

57 

54 

57 

60 

51 

52 

46 

54 

48 

54 

SB 

65 

67 

66 

60 

SB 

65 

64 

70 

73 

57.3 

MIN 

29 

30 

30 

31 

28 

29 

33 

48 

34 

22 

23 

42 

34 

29 

35 

36 

26 

20 

20 

38 

45 

28 

29 

3D 

56 

36 

36 

49 

59 

54 

52 

35.3 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

50 

36 

45 

53 

58 

60 

52 

57 

46 

46 

55 

56 

51 

57 

62 

54 

56 

4  1 

53 

46 

53 

58 

64 

66 

67 

65 

S3 

61 

63 

67 

73 

55.7 

MIN 

24 

26 

24 

23 

26 

27 

31 

43 

27 

20 

21 

36 

30 

29 

32 

28 

22 

19 

22 

37 

32 

29 

32 

35 

49 

32 

34 

49 

SB 

61 

SS 

32.7 

ROCK  MILLS 

MAX 

60 

36 

42 

54 

60 

60 

47 

54 

54 

51 

59 

56 

56 

58 

63 

53 

58 

45 

54 

45 

53 

57 

64 

65 

66 

65 

55 

62 

61 

66 

69 

56  .4 

■           •  ■ 

MIN 

29 

3D 

34 

24 

20 

23 

29 

39 

33 

18 

25 

38 

29 

24 

32 

32 

23 

1  7 

26 

39 

35 

24 

27 

37 

56 

32 

38 

46 

56 

57 

52 

33  .0 

PRAIRIE  06 

DAYTON   I  N 

MAX 

46 

40 

50 

so 

55 

60 

58 

72 

48 

47 

57 

61 

54 

59 

62 

55 

54 

51 

59 

55 

59 

62 

65 

68 

72 

68 

58 

72 

72 

74 

76 

59.4 

MIN 

27 

33 

26 

23 

21 

22 

40 

45 

35 

19 

23 

34 

31 

31 

36 

28 

25 

22 

26 

47 

33 

31 

38 

45 

S6 

37 

45 

55 

53 

58 

55 

35. S 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

SO 

40 

49 

51 

57 

SB 

54 

72 

48 

47 

56 

62 

51 

59 

52 

57 

58 

45 

60 

54 

59 

62 

68 

65 

77 

69 

56 

70 

63 

75 

77 

59 . 1 

MIN 

28 

30 

27 

22 

22 

22 

39 

45 

32 

20 

19 

38 

31 

30 

36 

29 

27 

22 

23 

47 

33 

3D 

35 

44 

59 

39 

39 

52 

55 

59 

57 

36.2 

GAINESVILLE 

MBX 

47 

39 

49 

49 

58 

60 

53 

66 

47 

46 

55 

57 

53 

60 

64 

60 

S7 

46 

60 

52 

59 

61 

68 

67 

76 

53 

55 

70 

63 

75 

76 

58  .2 

MIN 

31 

33 

29 

24 

24 

24 

40 

45 

28 

21 

22 

35 

30 

29 

34 

30 

26 

23 

2S 

48 

32 

32 

35 

45 

53 

38 

40 

54 

54 

62 

56 

35.6 

GREENSBORO 

MBX 

33 

42 

50 

54 

59 

49 

66 

47 

46 

SO 

59 

63 

60 

56 

54 

56 

57 

56 

56 

56 

52 

65 

70 

75 

70 

69 

67 

64 

72 

74 

73 

58.9 

MIN 

30 

30 

29 

24 

30 

36 

44 

44 

28 

27 

26 

36 

40 

43 

28 

26 

22 

47 

34 

32 

31 

46 

42 

43 

49 

SO 

59 

58 

54 

37.5 

MAYNEVILLE 

MAX 

51 

39 

48 

S3 

S8 

60 

54 

69 

50 

49 

57 

64 

52 

56 

61 

52 

59 

47 

57 

52 

56 

60 

66 

71 

75 

69 

35 

68 

69 

75 

75 

58.9 

MIN 

30 

30 

29 

26 

24 

28 

37 

48 

33 

21 

25 

43 

34 

31 

31 

32 

26 

22 

26 

45 

37 

33 

36 

38 

57 

39 

40 

49 

64 

59 

52 

36.3 

L IVING5T0N  2  SH 

MBX 

45 

49 

52 

53 

55 

62 

55 

71 

48 

56 

57 

SO 

55 

57 

64 

62 

58 

55 

61 

53 

63 

65 

68 

74 

80 

69 

59 

70 

75 

76 

77 

61  .1 

MIN 

27 

31 

25 

17 

18 

24 

30 

42 

24 

15 

21 

37 

31 

34 

40 

25 

23 

19 

24 

46 

27 

29 

36 

50 

45 

36 

4  1 

50 

54 

58 

S3 

33.3 

riARION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

52 

39 

47 

52 

57 

60 

51 

67 

46 

46 

56 

63 

52 

57 

60 

52 

S7 

44 

57 

52 

56 

60 

67 

65 

76 

65 

S3 

69 

65 

75 

76 

57.9 

MIN 

30 

30 

28 

24 

23 

23 

36 

46 

31 

20 

20 

36 

31 

3D 

33 

32 

27 

21 

22 

46 

3B 

33 

33 

42 

59 

38 

40 

50 

58 

54 

55 

35.2 

MINTER  3  NH 

MBX 

51 

36 

47 

50 

55 

58 

58 

69 

47 

46 

SS 

62 

SO 

55 

61 

52 

55 

46 

55 

53 

56 

57 

64 

67 

74 

67 

S3 

69 

57 

74 

74 

57  .6 

MIN 

27 

27 

32 

29 

30 

31 

38 

38 

34 

23 

26 

42 

36 

36 

37 

33 

30 

24 

24 

46 

41 

39 

41 

43 

58 

40 

40 

51 

64 

62 

52 

37.9 

MONTGOMERY  mSO  BP 

MAX 

40 

50 

S3 

61 

61 

54 

67 

57 

SO 

54 

63 

57 

56 

61 

54 

SB 

47 

57 

SO 

56 

60 

67 

72 

73 

70 

54 

68 

66 

76 

75 

75 

60. 1 

MIN 

34 

38 

31 

27 

28 

33 

49 

45 

31 

25 

42 

43 

38 

33 

46 

36 

28 

24 

46 

47 

38 

32 

37 

S9 

46 

42 

49 

62 

61 

60 

54 

40  .8 

SELMA 

MAX 

43 

46 

51 

62 

62 

59 

68 

63 

47 

56 

64 

64 

59 

64 

64 

58 

52 

56 

56 

S6 

61 

68 

72 

76 

73 

65 

70 

67 

76 

75 

74 

62.2 

MIN 

30 

35 

32 

26 

26 

36 

43 

47 

37 

24 

31 

44 

35 

32 

47 

35 

30 

23 

46 

45 

38 

30 

43 

46 

55 

38 

49 

58 

59 

61 

52 

39.8 

UNION  SPRINGS 

MAX 

niN 

COASTAL  PLAIN  07 

RNOnLUSin   1  NH 

MAX 

54 

39 

49 

S4 

58 

62 

61 

73 

52 

48 

55 

66 

54 

55 

62 

59 

58 

48 

SS 

70 

57 

59 

61 

71 

74 

75 

53 

67 

72 

77 

74 

60.7 

MIN 

27 

29 

31 

23 

27 

28 

35 

52 

35 

19 

20 

38 

41 

29 

32 

29 

25 

21 

21 

37 

28 

29 

31 

36 

59 

41 

40 

46 

SS 

60 

55 

34  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERnTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 

(X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

3  1 

cr 

nrnoRE 

MBX 

56 
26 

46 

31 

53 
33 

60 
29 

63 
28 

65 
35 

60 
39 

73 
49 

53 
33 

55 
25 

60 
29 

68 
4S 

55 
42 

60 
37 

64 

38 

67 
37 

63 
32 

52 
27 

63 
28 

72 
54 

60 
41 

65 
34 

70 
43 

69 
51 

60 
67 

77 
45 

57 
46 

59 
57 

79 
60 

81 
63 

80 

57 

64.7 
40.7 

BEATRICE  1  E 

MBX 

BRSNTLEY 

MBX 

59 
26 

41 
29 

51 
31 

55 
21 

61 
24 

64 
24 

68 
34 

70 
40 

51 
19 

60 
23 

65 
42 

55 
40 

58 
38 

64 

30 

63 
29 

61 
25 

SO 
20 

59 
25 

69 

62 

70 

71 

72 

75 
57 

74 
41 

50 
43 

69 
51 

70 
56 

80 
57 

74 

52 

63.4 
35.1 

BREHTON  3  SSE 

MBX 

47 
25 

SO 
36 

S7 
26 

59 
17 

62 
19 

62 
26 

72 
52 

61 
41 

52 
33 

58 
18 

67 
40 

66 
39 

59 
40 

63 
29 

62 
45 

60 
32 

SI 
19 

59 
19 

64 

39 

64 
54 

62 
38 

58 
25 

71 
35 

79 
62 

79 
56 

63 
43 

59 
44 

77 
S9 

80 

SB 

78 
SB 

79 
S6 

64.5 

38.3 

CfldDEN  3  NH 

MBX 

*3 

21 

SO 
28 

52 
25 

S8 
20 

59 
20 

55 
30 

71 
41 

65 
36 

48 

26 

52 
22 

64 

31 

70 
33 

67 
28 

64 

26 

60 
34 

58 
27 

47 

21 

S9 
18 

56 
40 

58 
42 

60 
30 

67 
30 

f8 
36 

78 
52 

73 
4  I 

55 
34 

72 
36 

68 
55 

76 
55 

74 

56 

72 
51 

61  .9 
33.8 

CHSrOfl  3  N 

MAX 

56 
24 

51 
32 

57 
26 

60 
25 

62 
25 

56 
28 

73 
48 

65 
44 

50 
21 

57 
22 

63 
42 

62 
38 

60 
33 

65 
31 

62 
46 

60 
33 

60 
27 

63 
25 

61 
48 

59 
46 

65 
36 

70 
35 

65 
43 

80 

57 

73 
65 

66 
39 

74 
48 

75 
61 

78 
60 

78 
60 

75 
56 

64.5 

39.2 

CLBYTON 

MRX 

59 
26 

38 
31 

48 

33 

53 
29 

59 
33 

59 
37 

S7 
39 

60 
48 

50 
33 

54 
28 

56 
32 

61 
44 

53 
40 

S4 
39 

61 
40 

68 
40 

57 
29 

48 

26 

55 
34 

64 

46 

55 
43 

59 
39 

56 
40 

5B 
45 

69 
44 

67 
42 

68 
40 

70 
43 

73 
61 

73 
53 

70 
53 

59.7 
39.1 

ENTERPRISE 

MAX 

EUfflULH  WILDLIFE  REF 

MBX 

52 
38 

40 

37 

47 

33 

57 
24 

61 
24 

62 
28 

61 
36 

63 
39 

57 
33 

58 
20 

53 
25 

60 
43 

55 
41 

64 

31 

65 
42 

60 
40 

59 
27 

50 
20 

54 

27 

62 
43 

55 
48 

58 
42 

65 
28 

70 
38 

73 
60 

76 
38 

56 
38 

70 
50 

73 
60 

77 
55 

75 
54 

60.9 
37.5 

EVERGREEN 

MAX 

53 
26 

42 

29 

SO 
29 

55 
28 

S8 
26 

62 
26 

62 
41 

73 
48 

51 
32 

50 
22 

56 
23 

64 
43 

53 
39 

SB 
34 

63 
35 

62 
3S 

S9 
27 

48 

23 

58 
25 

68 
51 

58 
41 

61 
32 

67 
36 

58 
43 

77 
66 

73 
43 

63 
44 

68 
55 

72 
62 

78 
58 

77 
57 

61  .5 
36.1 

FRISCO  CITY 

MAX 

53 
27 

42 

26 

51 
28 

56 
27 

S9 
27 

63 
28 

59 
42 

74 
48 

49 

32 

49 

22 

57 
23 

63 
42 

52 
39 

50 
36 

63 
40 

61 
34 

60 
27 

49 

27 

60 
28 

66 
52 

55 
40 

62 
37 

70 
44 

69 
51 

79 
66 

71 
42 

65 
47 

72 
57 

74 
64 

79 
61 

76 
57 

61  .9 
39.5 

GENEVB 

MAX 

GILBERTOHN 

MAX 

41 

26 

51 
33 

57 
26 

60 
22 

62 
23 

66 
30 

72 
32 

59 
46 

50 
28 

58 
20 

63 
42 

63 
50 

60 
34 

65 
30 

64 
49 

61 
29 

SI 
27 

63 
23 

57 
51 

60 
50 

65 
31 

70 
30 

75 
39 

79 
52 

77 
46 

59 
41 

71 
52 

70 
61 

75 
59 

78 
58 

75 
55 

53.9 
38.7 

GREENV ILLE 

MAX 

47 
28 

39 
29 

42 

29 

52 
26 

56 
24 

61 
26 

56 
35 

64 

37 

46 

35 

49 

20 

57 
21 

64 
44 

64 

37 

64 

30 

63 
30 

62 
30 

58 
26 

47 

20 

56 
22 

66 
SO 

65 
40 

51 
29 

55 
30 

70 
37 

71 
47 

71 
40 

57 
41 

68 
51 

69 
52 

70 
53 

78 
54 

60.1 
34.6 

HEfiOLRND 

MAX 

31 

30 

35 

28 

29 

29 

35 

60 
46 

53 
35 

57 
25 

57 
25 

64 
41 

56 
42 

58 
37 

61 
39 

52 
42 

58 
32 

58 
25 

58 
27 

64 
44 

65 
49 

60 
34 

66 
38 

69 
41 

76 
44 

78 
42 

60 
42 

72 
52 

73 
62 

75 
63 

76 

55 

63.6 
38.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

SI 
27 

38 
28 

49 

30 

52 
26 

59 
28 

64 

33 

60 
34 

67 
48 

49 

3S 

49 
24 

60 
26 

63 
3S 

56 
37 

60 
37 

64 

38 

65 
34 

59 
28 

47 

25 

56 
25 

64 

55 
40 

60 
39 

67 
37 

73 
39 

72 
59 

71 
38 

55 
40 

67 
50 

77 
51 

77 
50 

75 
54 

60.7 
37.2 

OZPRK  6  NNH 

MAX 

SO 
27 

SO 
35 

SO 
32 

60 
27 

63 
30 

62 
35 

62 
SO 

59 
44 

53 
33 

58 
28 

63 
40 

60 
49 

54 
45 

64 
40 

55 
45 

61 
40 

55 
31 

55 
25 

5S 
40 

54 

S2 

52 
44 

67 
39 

70 
37 

73 
59 

76 
66 

58 
40 

67 
47 

70 
59 

79 
62 

75 
51 

75 
54 

62  .8 
42.5 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 
MIN 

PITISVIEW 

MAX 
MIN 

S6 
30 

38 
30 

48 
34 

57 
22 

61 
21 

60 
21 

58 
35 

60 
48 

53 
32 

52 
19 

57 
18 

60 
38 

55 
37 

56 
27 

64 

27 

60 
37 

58 
27 

59 
18 

54 

28 

59 
48 

55 
48 

60 
35 

74 

65 

75 
37 

56 
35 

70 
45 

70 
62 

76 
54 

77 
52 

59  .9 
35.6 

THOHflSVlLLE 

MAX 
MIN 

S2 
26 

4  I 

27 

51 
28 

56 
24 

61 
24 

64 

26 

56 
37 

73 
46 

47 

29 

50 
21 

59 
21 

62 
37 

51 
35 

60 
34 

64 

34 

58 
30 

60 
26 

49 

23 

61 
24 

58 
47 

58 
34 

63 
34 

68 
38 

68 
42 

78 

57 

67 
38 

58 
39 

73 
51 

71 
62 

77 
61 

76 
56 

61  .0 
35.8 

TROY 

MAX 

26 

35 

V\ 

28 

30 

38 

50 

43 

34 

25 

38 

49 

40 

36 

37 

28 

24 

41 

50 

42 

37 

39 

57 

5S 

40 

47 

59 

63 

6? 

54 

61  .4 
41  .4 

HHHTLEY 

■           ■  ■ 

MAX 

26 

52 
32 

56 
29 

58 
25 

64 
24 

63 
30 

64 

31 

63 

3D 

32 

34 

33 

40 

35 

64 

35 

65 
36 

62 
30 

60 
24 

67 
40 

6S 
41 

68 
40 

64 

39 

69 
35 

78 
52 

79 
4  1 

63 
45 

74 
45 

74 
62 

82 
58 

80 
55 

53 

65  .7 
37.6 

GULF  08 

BHY  niNETTE 

MAX 

47 

27 

SI 
3S 

S8 
31 

62 
28 

65 
31 

66 
33 

71 
S3 

59 
45 

51 
33 

60 
26 

70 
45 

61 
45 

60 
43 

65 
40 

64 
48 

62 
36 

52 
25 

61 
28 

71 
42 

63 

55 

54 
43 

69 
37 

65 
45 

77 
61 

75 
53 

68 
45 

70 
54 

78 
64 

80 
65 

80 
53 

78 
58 

65  ■  3 
43.1 

CODEN 

MAX 
MIN 

SO 
34 

S4 

36 

S4 

36 

S6 
38 

60 
38 

60 
33 

62 

53 

50 
35 

60 
35 

37 

60 

60 
39 

62 

62 

66 
36 

32 

30 

70 

65 
40 

68 
45 

48 

75 
65 

71 
58 

65 
44 

71 
50 

74 

76 
62 

78 
64 

80 

63.9 
43.0 

FfllRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

47 

32 

SI 
36 

57 
32 

S8 
30 

62 
30 

67 
37 

65 
57 

58 
46 

SO 
34 

56 
25 

73 
44 

63 
45 

60 
43 

67 
38 

64 

52 

61 
38 

51 
36 

61 
29 

70 
50 

64 
54 

61 
43 

68 
35 

67 
52 

78 
65 

72 
59 

6S 
45 

74 
54 

77 
62 

77 
63 

77 
63 

77 
59 

54  .5 
44.8 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

71 
61 

69 
49 

63 
61 

72 
50 

70 
50 

73 
61 

77 
65 

MOBILE  WSO  BP 

MAX 
MIN 

44 

31 

49 
36 

57 
34 

se 

32 

62 
32 

65 
43 

66 
S3 

54 
41 

SO 
32 

55 
29 

68 
51 

54 
47 

68 
43 

65 
43 

62 
47 

62 
40 

SI 
36 

59 
34 

69 
58 

61 
56 

62 
44 

65 
43 

68 
52 

77 
68 

74 

50 

64 

50 

71 

50 

81 

55 

78 
64 

79 
64 

77 
64 

63.5 
46.6 

ROBERTSOBLE  1  E 

MAX 
MIN 

62 
30 

49 

37 

54 

33 

60 
3D 

64 

29 

67 
34 

71 
45 

69 
46 

56 
34 

54 

25 

62 

29 

73 
46 

56 
42 

59 
37 

69 
45 

67 
39 

65 
32 

54 

29 

65 
36 

73 
55 

60 
45 

64 

35 

70 
49 

79 
50 

80 
51 

64.1 
38.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

OECEdBER  1974 


X 

DAY  OF  MONTH 

o 

STATION 

Q. 
O 

(  INI 

lUU 

1 

2 

3 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

cr 
a: 

<c 

PITTSVIEH 

4 

MAX 
MIN 

53 
48 

46 
45 

47 
45 

SI 

4S 

SI 
44 

SI 
4S 

SO 
45 

S3 
49 

S3 
50 

S2 
44 

SI 
44 

SI 
44 

62 
SO 

S3 
47 

S4 
46 

52 
48 

64 
46 

48 
44 

SO 
42 

S2 
47 

S3 
51 

55 
47 

82 
46 

62 
54 

55 
52 

59 
51 

80 
56 

64 

56 

64 
SB 

53.8 
47.9 

THORSer  EXP  STATION 

4 

MBX 
MIN 

SI 
43 

48 

42 

S3 
40 

S4 
40 

56 
40 

51 
44 

55 
50 

55 
45 

54 
43 

S5 
31 

SI 
46 

SI 
49 

57 
45 

58 
44 

56 
43 

57 
45 

51 
41 

SI 
40 

49 
46 

53 
44 

S9 
33 

67 
44 

S7 
47 

56 
51 

56 
56 

S6 
52 

58 
SI 

60 
SB 

63 
60 

67 
63 

64 

60 

56. S 
46.3 

HINFIELD  2  SH 

4 

MAX 
tllN 

46 
40 

40 
38 

43 

38 

SO 
38 

48 

36 

50 
36 

46 

38 

SI 
46 

47 

40 

SO 
38 

47 

36 

66 
40 

50 
39 

51 
38 

52 
38 

62 
40 

SO 
39 

4  1 

37 

45 

35 

54 
45 

50 
41 

50 
40 

52 
39 

55 
45 

62 
55 

68 
44 

47 
42 

52 
46 

54 

52 

64 
46 

60 
S7 

51.1 
41  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


EVflPORflTION  RND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

5  a:  o 

2°5 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

I  0 

I  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

PIEOflONI  PLRTEflu 

05 

HflRTEN  ORH 

EVRP 

•  00 

- 1 3 

■  OS 

-08 

.07 

•  08 

.  00 

.01 

•  07 

.09 

.03 

.00 

.00 

.04 

•  02 

.12 

.09 

.07 

.03 

•  01 

.17 

•  07 

.06 

.00 

.03 

.08 

.02 

.04 

.00 

.00 

1.48 

■      «  ■ 

PRHIRIE 

06 

oenopOLis  lock  rnd 

OHM 

EVBP 

.09 

.37 

.00 

.07 

.10 

a 

.09 

.02 

.01 

.07 

.13 

. 

.05 

■ 

.18 

.00 

.09 

.07 

.10 

.01 

.1  1 

.09 

- 

- 

.04 

.06 

2.018 

HINO 

109 

1 1  1 

50 

20 

9 

1 

27 

52 

57 

14 

1 

29 

0 

0 

13 

8 

30 

35 

42 

0 

3 

2 

26 

35 

32 

59 

22 

13 

2 

18 

3 

823 

MAX 

53 

55 

49 

63 

49 

50 

57 

52 

56 

57 

55 

56 

48 

58 

54 

57 

59 

62 

60 

75 

66 

49 

62 

61 

70 

75 

58  .0 

niN 

33 

35 

40 

48 

38 

35 

43 

34 

36 

47 

32 

32 

32 

48 

48 

41 

39 

44 

47 

60 

40 

41 

49 

59 

59 

61 

■      ■  ■ 

aULF 

08 

FBIRHOPE  2  NE 

EVflP 

.13 

.07 

.04 

.07 

.05 

.03 

.02 

.09 

.06 

.01 

.00 

.06 

.06 

.00 

.07 

.09 

.03 

.00 

.08 

.08 

.03 

.06 

.04 

.03 

.00 

.05 

.04 

.05 

1  .518 

HINO 

174 

44 

18 

8 

8 

52 

59 

34 

7 

13 

14 

3 

8 

26 

13 

44 

8 

27 

9 

12 

0 

7 

32 

27 

27 

7 

1  I 

20 

10 

5 

731 

HBX 

54 

53 

55 

55 

55 

59 

70 

69 

53 

46 

71 

72 

67 

60 

65 

64 

56 

52 

65 

63 

62 

58 

62 

77 

76 

71 

70 

66 

77 

77 

76 

63.8 

niN 

36 

39 

39 

38 

39 

43 

58 

50 

40 

36 

46 

53 

47 

43 

54 

45 

41 

36 

50 

57 

50 

42 

50 

62 

43 

50 

65 

62 

66 

66 

64 

48.9 

5EE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIHtlON  INOEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


OECEHBER  1974 


DRY  OF  MONTH 


STfiTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VBLLET  01 
BELLE  MINB  2  N 

FflLKVILLE   1  E 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  HSO  HP 

tlSDlSON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOBLS  Fflfl  BP 
RED  Bflr 

RUSSELLVILLE  2 
WflrERLOO 

flPPBLBCHIBN 
flOUNTBINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 
BIRMINGMBM  WSO  BP 

ONEONTB 
SBINT  BERNBRO 
VBLLEr  HEflO 

■  ■  ■ 

UPPER  PLBINS  03 

DOUBLE  SPRINGS 
FBTETTE 

HBLETVILLE  3  NE 
HBnlLTON  3  S 
JBSPER  4  N 

ruscBLOOsa  fbb  bp 

EBSTERN  VBLLET  04 
BNNISTON  FBB  BP 

CENTRE  5  SH 

STLflCflUGfl  4  NE 

IBLLBOEGB 

■  ■  ■ 

PIEOHDNT  PLBTEBU  OS 

BSMLBNB 

CBnP  MILL  2  NH 
LBFBTETIE 

PRBIRIE  06 
MBTNEVILLE 

nONTGDMERT  HSO  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFBLL 
SN  ON  GN[ 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNC 

SNOWFBLL 
SN  ON  CN 

SNOWFBLL 
SN  ON  GN 

SNOWFBLL 
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STRT ION 

OflY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

u       m  m 

COBSTHL  PLRIN  07 

MIGHLflND  HOME 
02RRK  6  NNH 

SNOHFflLL 
SN  ON  ONQ 

SNOWFfiLL 
SN  ON  GND 

r 

T 
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STRTION  INDEX 


OLRBRMO 
DECEMBER 


1974 


Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  Y 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UuOLKVtlK 

Q. 

PRECIP. 

0. 
CE 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7R 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

fiDDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

C 

PROF.   PRLMER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.   HRROY.  SR. 

flLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

1  4 

86 

10 

I  1  40 

5P 

5P 

H 

RLA.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXHNOER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HENRY  0.  OENHAM 

OLICEVILLE 

0178 

03 

D  I  P  1/  C  M  C 

r 1 LKtNb 

13 

33 

07 

88 

08 

140 

7R 

7R 

H 

RNDRLUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COV INGTON 

6 

3  1 

1  9 

86 

30 

260 

8R 

8R 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

flNNISTON  Fflfl  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

M  I  D 

MID 

H 

FED.  RVIRTION  AGENCY 

flRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7R 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

flSHLRNO 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1  080 

7R 

7R 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

RSHVILLE   4  M 

0377 

04 

ST.  CLRIR 

7 

33 

51 

86 

20 

590 

7R 

CLOSED  10/31/74 

RTHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9R 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

04D7 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9R 

9R 

c 

H 

RADIO  STATION  WATM 

RUBURN  RGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

D 

LESLIE  J.  JONES 

RUTRUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6R 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERD  LOCK  AND 

DRM 

0505 

03 

1 UoLHLUUoH 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7R 

H 

LUKrb    Ur  tNUlNttKb 

BRY  rilNETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BERTRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MRRY  L.  BRYLES 

BELLE  MINfl  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

5P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMRS 

BIRMINGHRM  WSO  flP 

R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

O 

34 

1  3 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRRNTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

tbLHnO 1 H 

5 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

nKb  .    LLHKH    1  .  rtHVT 

BROOKWOOD 

1143 

03 

TUSCRLOOSA 

2 

33 

I  6 

87 

1  7 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIOGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  R.  GRRRETT 

CRMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRMP  HILL   2  NW 

1324 

05 

TRLLRPOOSfl 

1  1 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6R 

6R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1  377 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7R 

7R 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

224 

7A 

7R 

H 

CLOSED  11/30/74 

CHRTOM  3  N 

1566 

07 

WRSHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILOERSBURG  WTR 

PLANT 

1620 

04 

1  HL  LHUt  \jH 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

PITV     IIOTCD     Dl  riMT 

LI  IT    WHItK  rLHNI 

CLRIBORNE 

1 690 

07 

MONROE 

1 

3 1 

32 

87 

3 1 

183 

7R 

TOLLIE  L.  HRSKEW 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7R 

H 

MRRION  W.  ERSTERLING 

CLRYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZRBETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2 

NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY   F .  KELLEY 

COLBERT  STERM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7R 

INACTIVE  8/1/66 

COROOVR 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7R 

MRS  CLRRICE  £  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

D 1  I  c  C  C  1  1 

KUbotLL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

MUuH    b .  Kilt 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 

REUBEN  P.  HRRRI5 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

WILL  I RM  L  .  BRRTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  I 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLES5 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIRM  H  EVRNS 

DEMOPOLIS  LOCK  RND  DRM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7R 

7R 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

ARTHUR  C .  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

1  UbLHLuUbH 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

MKb   HtLEN   E  FhIK 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CCH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE 

REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

05 

215 

8fl 

8R 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

85 

56 

220 

7A 

7R 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STR 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

41 

87 

49 

365 

7fl 

7A 

H 

GORMRN  J.  BLRCK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHRRDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

I  4 

88 

01 

10 

7R 

7A 

C 

H 

JORN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8R 

c 

CRRL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7fl 

7R 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GADSDEN  STERM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6fl 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7fi 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8fl 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INOEX 
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STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
d 
z 

cr 

o 

LRTITUDE 

Ll 

g 

c; 
z 
c 

ELEVATION 

OBSERVHTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTESI 

GENEVR 

3255 

07 

GENEVR 

5 

3  1 

02 

85 

5  1 

1  10 

7fl 

7A 

H 

J  R  BELL 

GEORG  I  FINNR 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

4  4 

285 

7A 

T .  E  .  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOC  TRW 

1  3 

3  1 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LRND 

GORGRS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

1  3 

300 

6A 

RL ABAMR  POWER  CO . 

GREENSBORO 

35  1  1 

06 

HALE 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

GREENV  ILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

50 

86 

38 

445 

7R 

7A 

c 

H 

J.   A.  BLACK 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

4  1 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSV ILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STRTION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVR 

3578 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

22 

86 

1 7 

605 

c 

TVA-765 

HRLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

J  I  M  WALKER 

HRMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

518 

7A 

7H 

c 

H 

EDDIE  L  .  PE ARCE 

HRNCEV ILLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HRYNEV ILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

1  80 

7A 

7fl 

H 

DAISY  D  MITCHELL 

HERDLRND 

376  1 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFL  I  N 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHfiW 

6 

3  1 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTONER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7fi 

ARLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

0! 

FR ANKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N  .  AVERY 

HUNTSVILLE  WSG  RP 

4064 

0  1 

MAD  I  SON 

1  2 

34 

42 

86 

35 

600 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4  193 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

30 

87 

52 

220 

8A 

c 

ALLIED  PRPER  INC 

JfiCKSONV ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

4  7 

690 

7A 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

JRSPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORORN  ORM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

K  I  NSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LRFRYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DRM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

461  9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

160 

7A 

7A 

H 

B  .   B  .   WILLI AMSON .   JR . 

LOU  ISV I LLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

48 

85 

33 

470 

8R 

JOHN  B.  RRD 

MRD I  SON 

4976 

01 

M     n  T  c  n  M 

riHU  1  oUN 

1  2 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MRGELLR 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7R 

RLABAMA  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

173 

7fl 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

UhLL AS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DRM 

5  140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

RLABAMR  POWER  CO. 

MATHENS   3  SW 

5  1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  4 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LRND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

490 

c 

ALFRED  S.  ROAMS 

MILSTERD 

54  39 

06 

M  n  f~  n  M 

MHLUN 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  M.  WRLKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

c 

H 

HENRY  J.  YRTES 

MITCHELL  DRM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  RP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

21  1 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVRLLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

M'IRICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

nUN 1 OOn t  R  Y 

1 

32 

1  8 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUL  TON 

5625 

01 

LHWKtNLE 

1  2 

34 

29 

87 

1  7 

660 

c 

TVA-38  1 

MOULTON  2 

5635 

0  1 

LRWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAR 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

M  I  D 

|-| 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MRRKET  2 

5867 

01 

nHU I buN 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONT A 

6121 

02 

dL  UUN 1 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL  I  KA 

6  1  29 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7R 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRV  ILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

1  8 

87 

1  4 

200 

8R 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JHLKbuN 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

PRLMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JErrtRbUN 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY    I  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A .  VAUGHN 

PERRYV ILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

D  I 

J  O 

87 

1  6 

1  95 

c 

MRS.   MINTA  EDDINS 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

0  1 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

r  1  CKENS 

1  3 

33 

1  3 

88 

1  5 

165 

7A 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  RPPLE 

6436 

07 

1  1  T  1   r"  n  \/ 

W  1  L  L  0  X 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7fl 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7A 

7R 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLRNTERSV ILLE  2  SS 

£ 

6508 

03 

AUT AUDR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BRY 

6805 

01 

FRRNKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  RRSENRL 

6833 

01 

MRD I  SON 

1  2 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

DrncTHMC"  fiDccMm 
nLUolUNt  HKotNHL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RfllFORD  C .   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

JIMMY  W.  WAGES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTICN  INDEX 

1  4 


SinTION  INDEX 


RLOBOMR 

DECEMBER  1974 


STnilON 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


RIVER  POLLS  2  NE 
ROBERTSDRLE   1  E 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SRtNT  BERNARD 
SRND  MT  SUBSTfl  flu 
SflYRE 

SCOTTSBORO 
SELMR 

SLOCOMB 
SUTTLE 

SYLflCflUGfl  4  NE 

TflLLflOEGfl 

THDMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  ERA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

kADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  RND  DRM 

WRTERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

flSHVILLE  4  W 
CENTREV  ILLE 


6942 
6988 
7020 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 

7576 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 

8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 

8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


0377 
1520 


COV INGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKL  IN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

GENEVA 

PERRY 

TRLLRDEGA 

TALLRDEGfl 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


ST.  CLfllR 
BIBB 


31  22 

30  32 

32  54 

33  09 

34  3  1 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

31  07 

32  32 

33  12 

33  27 

31  85 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  08 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


33  51 
32  57 


86  31 

87  40 

86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 

85  36 
87  1  1 

86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 

87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 
85  34 
87  12 

85  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  SO 


86  20 

87  08 


190 
155 
670 
745 
880 
802 
1  195 
304 
515 
147 

248 
145 
490 
565 
405 
680 
288 
750 
580 
170 

152 
455 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
630 
1  10 

458 
500 
190 
170 
468 


590 
224 


6P 
MID 


5P 


5P 


7A 


7R 
7R 
6R 
7fl 
MID 
6P 
7A 
7fl 
7A 

7A 
7A 
6P 
6P 
7A 
6P 
6A 

6fl 
MID 

7R 
8fl 
7fl 
7R 
7R 
7R 
7A 
7A 
7A 
6R 

5P 
7A 
7A 
7R 
7A 


C  H 
H 


C  H 
H 


H 

C  H 


ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BRILEY 
RRDIO  STRTION  WWWR 
ST .   BERNRRD  COLLEGE 
SRND  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RRDIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 

INACTIVE  4/21/71 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELLIS  8.  MEINSLER 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALA8RMA  POWER  CO- 
MRS.  ESSIE  M.  CHRVERS 
MRS. FLORENCE  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHRRD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZR  J.  BERRDEN 
MRRION  M.  SRNFORD 
MRS  VRLMR  0  COLEMRN 
ROBERT  R.   MOORE.  JR. 


CLOSED  10/31/74 
CLOSED  11/30/74 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHlNG  STATION  INDEX 

15 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

 ALABAMA 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  i 
<S 

• 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

V 

1 

1 

1 
1 

1.00  or  More 

Si 

*       *  * 

MAV  197* 

RFD  B4y 

93.0 

60.9 

72.0 

92 

19 

46 

I 

7 

2 

0 

0 

0 

8.59 

2.02 

15 

,0 

0 

12 

8 

3 

SCDTTSBORO 

81.2 

57.2 

69,2 

.5 

^1 

21 

3S 

7 

26 

3 

0 

0 

0 

6.92 

2. 

99 

.0 

0 

*       *  « 

SEPTEMBER  1974 

MADISON 

78iOM 

56. CM 

68. OM 

-  <,  -,9 

86 

20+ 

41 

30 

44 

0 

0 

0 

0 

4.80 

93 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


APHU  1911, 


FORT  PAYNE 
CiROEN  CITY 
CCRCAS 
JtCKSON 


JtCKSON 
RED  SlY 
SCQTTStOlta 


JUNE 
JICKSON 


SEPTEMBEK  l«T* 


MADISON 
RIVER  FAILS 
SUTTlE 


OCTOBER 


Day  ol  Month 


7      8  9 


5.JB 

e.9B 

12.26 


B.:9 

».92 


1.05 
1.6B 


i.oa 

.2}     .61  .03 
.10  .26 


.AB 

1.0>  T  .02 
.41     .15  .05 


.14  1.30  .54 


1.70 
.57  2.35 
2.B0 


10     II     12     13     14  IS 


1.B5  T 

2.30 

3.12 

3.13  5.7» 


16  ;  17  I  18     19  I  20  ^  21     22  ,  23  I  24 


28     29  X 


Sm  t«tM«tic«  no4M  loUowtnq  Suiton  I 


.le 

•  43 
1.52 


T  1,2A 
.29  .69 

1.53 


.36     ,16     .20  T 
1.13  2.09 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Monlh 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


MAY  1'7« 
RED  BIV 

scoTTsBana 

•       •  • 

SEfTEMBEB  I97<i 
HIOISON 


80 


84  9! 
68  6« 


70  79 
52  62 


85  90 
70  65 


70     83  86 


83  76  82 
66      63  56 


86     1)3  Ht 


63  ?4  74 
»2     96  66 


63     67  68 


7s     81  05 
>0      57      63  65 


81,2 
57,2 


78,0 
58,0 


S«*  RvUreoc*  Nolea  ToUowlng  StdUc 
A-3 


Ion  Indox 


CORRECTIONS 


ALABAMA 


DATE 

JUNE  1974 
JUNE  1974 
JUNE  1974 
AUGUST  1974 


CORRECTION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
S;  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMRAIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 
DAILY  PRECIPITATION 


PRAIRIE  06 


PRAIRIE  06 


PRA I  R I  E  06 
EASTERN     VALLEY  04 


DIVISION 
LIVINGSTON  2  SW 
LIVINGSTON  2  SW 
JACKSONVILLE 


AVERAGE  TEMPERATURE  74.5,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -4.5. 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  60.8,  AVERAGE 
74.2,   LOWEST  52  ON  26,. 


MINIMUM  9th,  M:   lOth,  M;   Uth.  M:  17th, 
M^   23d,  M;  30th ,  M.     AVERAGE  MINIMUM  60.8. 


TOTAL  9.22:     AMOUNT  ON  5th  .08. 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regardinc  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  AsheviUe,  N.C. 
2880l!  or  to  any  weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
i^f>vement  In  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


sav 
For 

"Evapo: 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasipnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  igAl-l'S'^O. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

r.«T,v  QntT   TFMPFRATimES  TABLE'     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE.  .  Orangeburg  sandy  loam.   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :  Dothan  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

pHtsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempei-atures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Ix)cal  Climatological  D?.ta,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CU::Jlc''ceS?:r:'ilhe:i!L?"orth^^?oUna"28"8SL"'  "'"""^^  ""-P^""^  Ad..n.stration,  and  is  co.p.led  fro.  record,  on  rile  at  the  National 


Director,   National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  1/31/75-900 


Tupelo  2  UNU      Fulton  3  W 


0  Market  y 


Muaclo  Sho«l.H  FAA  AP 
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-o 


JO-  Red  B«y 


Moulton  ■>.  <S  Moullon 
I  i 


*   Hamilfen  3  S 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHERN  V*LL6V  01 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
FALUVlLLE   1  E 
FIOKENCE 

HUNTSVILLE  NSO  AP 

HAOISOM 
HQULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  PAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


♦  7.1 
A9.6 
A«.« 
A».2 


49, AW 
♦  9.7MI 
AB.A 


A9.5 
*6,B 
46. A 


A1.9 
♦  5.T 
A3. 1 
A3. 9 
AA.B 

A5.4 
A5.3 
A3. 7 
A9.«n< 
At. A 

AA.7 
Al.«  I 
AS.AH 


99.  S 

96.  A 
97.9 
97.7 

99.1 
99.7 

97.  A 


J7.2 
95. 3H 
97.9 


B.2 
6.2 


61. 6H 
SB. 7 
99. B 
59.9 

61.7 
61.3 
99. A 


59. B 
57.7MI 
99. S 


70.9 
69.1 
71.9»l 


70. AN 

72.1 

71.0 


70.  B 
71. IN 
72. B 

71.  A 
69,9 
70,9 


76.9m 
78.  A 
77.9 
76.0 
78.2  ' 

78. IH  ' 
79.1 
\  78.0  ' 
76.9 
7B.9 

7B.9 
76.2 
77.3 


77.6 
79. 5H 
79.5 


66. IN 

66.  AH 

67.  A 
69.0 

.B  68.3 

.6  68. ON  -  A. 9 


68. 3 
66.1 
66. 2N 


97, ?h 
99. J 
97.1 
97.9 


99. 9M 
99.7 
98.7 
98.7 


99.0 
56.8 
56.6 


A9.7H 
51  .AM 
90.2 
AS. 9 
91.1 

91. 9M 
Jl.3 
A9.7  . 
A9.aM 
92. 9H 

90. A 


A2.A 
A2.0 
AJ.9 


A3. 6 
AO. 6 
A2.S 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINOHAM  HSO  AP 
CUNTERSVILLE 
ONEONTA 

SAINT  RERNARfi 
SANO  NT  SUBSTA  AU 
SCOTtSBORO 
VALLEY  HEAD 


S0.7M 

92.9 

52.8 

52.1 

50.9 


9.6 

8.6 

9.0 

6.8 

7. A 
8.1 

8.5 


A7.3 
A7.2 
A9.0 

A1.7 
AA.9M 
A2.1  ■ 
AO.l  ' 


61.1 
61.2 
61.1 
58. 0 


57.7 
60.0 
98.8 
56,8 


67. A 
69.2 
69.2 
66. A 


72.8 
72.7 
73. IN 
70.9 


3.9 

A. 7 

5.0 

6.7 

A. 7 
5.9 

A. 8 


77.6 
79.8 
79.2 
79.3 


70.1     -  3.8 


73.3 
79.0 
79.6 


76.1     -  1.7 


66.3 
68.1 


99. IN 
60.8 
60.6 
60. IN 
97.7  . 

95.3 


A. A 
A. 3 


A3. 6 

A1.5M 

A7.3 

8A.1 

A3.1 

39. 6H 


UPPER  Plains 


03 


aliceville 
bankheao  lock  and  dan 
clanton 

double  springs 

FAYETTE 

HALEYVILlE  3  NE 
HANUTnN  3  S 

jasper  a  n 
prattvillE 
th0rs8v  exp  station 

tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  dan 

VERNON 


A9.8 
A6.2 
A9.2 


A9.A 

A6.0 
A6.2 
A3.0 

AA.  3M 

aa.bmI 

A1.9  I 
A3.0 

AB.  I 

A5.7  i 
A7.S 
A7.1 

A9.2  '  -  l'.9 


60.  AN 
99.9 
99.  J 
96.6 
98.5 

98.9m| 

96.9 

57.0 


61.9 
57.7 
98.2 


62.9 
61. 7M 
62.6 


70.3 
68.0 
67.3 
73.5 


73.3 
72.0 
73.2 


73.0 
73. IN 
69,9 
71.8 

70. AM 

69.6 

69.9 


78.3 
78.8 
75. A 
78.9 


76.6 
80.1 
78.1 

61.6 
79.9 
79.9 


1.2  77.6     -  I 


2.0  7A.7B  . 
79.6 
79. AN 
.7  77.9  . 


.A  80.3  ' 
77. 6H 
78.6 


69.6 
,t|  70.9     -  3.9 

69.8 
,2  68.7  - 


68.3 
71.2 


72.5 
69.8 
66.7 


60. 1 
99.7  - 
96.9 
99. J     .  3.6|  ; 


A9.bM 

A8.9 

90.0 


A9.9N 
A9.1 
A9.0     -  .9 
A3. 2 


78. A     -  1.6 


A2.A 

A7.2M 

A8.6  2.9 
A9.6 
A2.7 

AA.9  - 


EASTERN  VALLEY 


OA 


ANNISTQN  FAA  AP 
CAlERA  2  SW 
CENTRE  5  SH 
CHILDERSBURO  WTR  PLANT 
OAOSDEN  STEAM  PLANT 

PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUOA  A  NE 
TALLADEGA 


10.6 
9.8 


62.2 
56.1 
62.1 


56.7 
60.9 
61.0 


63.2 
60.2 
63.6 
60.6 


71.7 
71.9 
70.2 
72. A 
70.7 

68. A 


73.3 
73. 3M, 
72,3 
73,6 
72,6 

70,6 


79.1 
60.0 
78.8 
79. A 
78.1 

76.8 
77. AM 
77.3 


77. 1«  .  1.5 

76.0 
77.  OH 
76. A 


68. IN 
70. A 
67.9  . 

69.7 


59.1 
60.2 
58.9 


A6.3 
A7.3H 
A3. A 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLANO 

CAMP  HILL  2  Nw 
HEFLIN 
LAFAYETTE 

MARTIN  0AM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNa 
ROCK  MILLS 


59.3 
93.1 
99.1 


58.2 
56.9 
5A,B 
5A,3H 


♦  7,2 
A9,9 
A9,9 
A3. 2 


♦  9.9 

♦  6,6H 

♦  6.2 

♦  5.6 


59.1 
57.9 
57.7 
55.3 


i.l 
1. 


73. A 

70.9M1 

72.2 

70.9 

73.8 


78.0 
76.2 
76. 7M 
76.9 
78.7 

78. IH 


3.5 
A. I 


77.1 
75.5 
79.9 
79.9 
77.6 


70.9 
68.2 
68.9 
66.6 
70.7 

72.2 
71. 3H 
68.7 


90.9 

A9.AM 

93.9 


59.0     -  3.6  ! 


A3. 9 
AA.2 
Al.AM 
A7.7 


PRAIRIE 


06 


dayton  i  n 
denOpolis  lock  and  dam 
gainesville 
greensboro 

hayNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SH 
MARION  JUNCTION  2  NE 
M INTER  3  NU 
HONTGOMERY  NSO  AP 
SELHA 

UNION  SPRINGS 
DIVISION 


11.0 
8.9 


♦  7.1 
A7.8 
A8.7 
♦9.9 

51.1 

♦  9.9 

♦  8.7 


61.5 
60.0 
1.2  62.0 


6A.3M  6.2 


61.7 
63.6 
62.7 

62.1 
62.1 
62.7 
63.6 
6A.7 

6A.1 


7^.6 

76.2 
73.9  I 
73. 6n 
79.6 
79.9 

79.1 


80.2 
79.0 
60.^ 
81. A 
79. S 

60.1 
79.9 
78.6 
80.1 
80.7 

79.0 


78.6 
78.1 
79.1 
79. BM 


77.7 
78.5 
77. BN 


78. 
79. J 

79.0 

78.6 


71.3 
70.2 
70.7 
72.5 
71.7 

70.6 
70.8 
71. 2M 
72.6 
73. A 


61.9 
59.9 
61.0 
62.0  ' 
60.9 

61. 9n 

60.9 
61. 7M 
62.0  ' 
63.6  ' 


73.5    -  2.2 


62. 


53.8 
52.9 
53. A 
53.2 
53.7 

92.9 
52.9 
5A.0 
5A.B 
99.9 


A6.9 
A8.2H  - 
A7.6 

A7.2 
A6.6 
A7.8 

90.9  I  2,0 
51.0  ;  .9 


,3 
1.1 


COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NH 
ATMQRE 
BEATRICE 
BRANTLEY 
BREHTON  ^ 


SSE 


CAMDEN  3  NM 
CHATDH  3  N 
CLAYTON 
ENTERPRISE 

EUFAULA  alLOLIFE  REF 
EVERGREEN 


11.2 
11.0 


A9.7 
50.7 


61. TM 
6A.7 
60.5 


7A.9H 
72.6 
7A.1M 
79.1 

72.0 
7A.7 
72.7 
7A.8 
72. A 


78.6  ' 
81.3 
79.7 
79. 7M 
80. A 

78.1 

80.0 

78.9 

Bt.OM 

79.6 


2.8 


.2  77. A 
80.2 
80.5 
79.0 
79.2 


79.2 
79.3 


73.8 
73.7 


60.1 
63.1 
62.7 


2.2 
1.9 


52.1 
59. 9M 
96.0 


9.9 
3.8 


A7.9 
91.9 
A9.A 

A9.2 

A9.8 


Sm  lUlArADCA  NolAA  Following  SlAllon  IndAX 


Alabama 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FRISCO  CITY 

GENEVA 

CIlSERTOKN 

CREENVIlLE 

HEtDLANO 

HIGHLAND  HOME 
OZARK  6  NNM 
PHENIX  CITV  2  NNU 
PITTSVIEU 
THOMASVILIP 


GJLF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  NORCAN 
BOBILE  mSD  AP 

ROBERTSOaLF   1  E 

OlVUIDN 


ia.o 

SB. 2 
62.0 


58. 3H 
59.9 


64.5 
62. 6H 
64.0 


51. B 
«9.2 
51.3 


10.1 
12.3 


11. 

U.2 

12.9 

11.1 

11.5 


51.6 
49. OH 


56.0 
55. 2M 
55.2 

54.0 

54, B 


-  3.1 

-  r.2 

■  B 

-  ,9 

-  .2 

-  1.3 

-  1,0 
1,2 
1,2 


63,7 
61,0 
61.9 


65.0 
62. 3H 
65.7 

H 

64.3 
63.5 
64.2 


63.6 
63.7 
64.  BH 

64.0 
65.4 
65,0 
61,7 
63,7 

64.4 
63.1 

63.7 


65.7 
67. 3M 
66.7 
69.2 
66.1 

66.1  I 

66.9  , 


73.9 

74.1H| 

75.1 

73.2 
75. IM 
73,6 
71,0 
73,9 

73. B 

I 

73.7 


75.7 
76.4 
75. B 
77.0 
75.5 

75.0 

75.9 


74,5 
75,6 
76, B 

75.2 
76,4 
75,6 
74,2 
74.4 


77.8 
78, IH 
78,3     -  1.7 

BO.BHI 

77,8  I  .  2.5 
7S.0  -  1.1 
78. 5     -  1.6 


2.0 


79.  a«; 

79.  3h; 


79.3 

M 

79.8 


Bi.3ni 

82.2 
81.2 
83.2 
82.2 

i 

81.6 
82.0 


78,9 
79,2 
90, 5H 
78,5 
79,1 

78,9 

N 

79,0 


72.6 
73.2 
75.6 

73.3 
74.7 
73.7 
72. 2W 
72.3 


73.2 
73,4 


61,7 
62.5 
63.2 

62. 3n 
64, IH 
63,6 
57, 9H 
62,4 


62, 6M 
61,8 


55,3 
54,6 
56,7 


51,3 
47.4  I  -  2,9 
51, 2H 


75.9  j  -  1.4 

76.7 
78.7 
75.5 


2,2 

66.1     -  2,9 
69.0 
65.9     •  3.4 


66, 2H 
66,7 


•  2,0 

•  2.4 


58,2 
57, eN] 

58,1  1  -  1.1 
59.2 
59. 2M 
58.5 


54.2 
53, 5H 
54.7 


1,4 

1,0 

Mi 

55,1  I  2,2 
J1,3hI  •  I. 
53, S  I 


68. IH 
68,7 
68.5 


1.1 
1,1 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


F«bTU«ry 


April 


t 
& 


NORTHERN  V4LLEY 

01 

ITHENS  2 

12 

61 

5.14 

E  3,96 

6,29 

3 

77 

3.13 

BEILE  MINI  2  N 

10 

9( 

ill 

A.2L 

4,94 

7,21 

3.57 

4.26 

FALKVUIE   1  E 

10 

A< 

6.81 

3.84 

4,50 

5,99 

3 

63 

9.32 

FLORENCE 

13 

2( 

*.7i 

5.54 

3,37 

4,92 

5 

30 

4,60 

HOOGES 

10 

S<i 

5.0! 

6.2( 

,4! 

4.31 

-  1,5! 

6,11 

,7* 

9.54 

4,53 

6.03 

2.61 

9,08 

.77 

HUNTSVILLE  WSO  4I> 

10 

50 

5.31 

7.73 

2.57 

3,56 

-  2,23 

5.57 

,7( 

9. 03 

5,11 

3 

00 

-  .97 

9,14 

.26 

HIOISON 

11 

36 

5,7; 

7.5", 

1.99 

5,05 

-  1,0< 

4.97 

,04 

9.92 

5,01 

3 

12 

-  .79 

6.34 

1.13 

MCULTON  2 

10 

19 

7.2L 

4.02 

5.18 

9.38 

3.48 

2.60 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

u 

77 

6.5( 

A. 88 

-  .21 

4.39 

-  1,1( 

2.70 

-  1 

73 

6.94 

3,31 

4 

11 

1.10 

1.85 

.26 

NEM  market  2 

ElO 

83 

10 1 64 

4.67 

5,73 

3.52 

1 . 94 

RED  BAY 

15 

88 

5.98 

A. 29 

5.57 

9.59 

E  6 

43 

3.98 

REDSTONE  ARSENAL 

11 

38 

E  7.66 

3.69 

3.44 

10.49 

3 

40 

9.30 

RUSSELLVULE  2 

12 

*S 

5.83 

A. 83 

E  5.96 

9.13 

66 

4.61 

MATERLOO 

13 

00 

7.3i 

4.08 

-  1.5( 

2.42 

-  3,53 

2.93 

-  1 

.91 

7.59 

3.75 

7 

54 

4.47 

i.74 

2.87 

DIVISION 

11 

88 

6.51 

6.59 

1 .2; 

4.28 

-  l,9C 

4.52 

.2e 

7.69 

3.9( 

27 

.80 

4.46 

.13 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

7 

33 

9.29 

4.17 

2.69 

-  3,21 

4.51 

.46 

9.57 

4.41 

3 

16 

-  .29 

1.83 

- 

2.81 

BESSEMER  3  SSW 

0 

37 

3.12 

E   5. OS 

-  .57 

1.55 

-  5,01 

3.98 

-  l,4i 

4.19 

.03 

-  3.42 

3.53 

- 

1.93 

BIRMINGHAM  MSO  AP 

1 

6 

8! 

2.01 

4.94 

.3* 

2.43 

-  3,7* 

5.43 

.81 

5.43 

1.81 

1 

42 

-  2.58 

4,69 

.53 

B0A2 

9 

03 

3.7( 

8.98 

3.91 

E  3.22 

.  2,72 

E  5.49 

.53 

7.21 

3.1! 

3 

47 

-  .19 

.92 

3.26E 

COLLINSVILLE 

6 

29 

.81 

8.03 

2.62 

2.80 

-  3.4* 

6.42 

1 

,29 

7.83 

4.0C 

2 

96 

-  .80 

2.51 

1.9C 

FORT  PAYNE 

8 

*0 

3.H 

7.83 

2.5( 

2.68 

-  i,4! 

5.58 

,6C 

7.14 

3.2! 

3 

79 

-  .07 

2.2T 

2.47 

GARDEN  CITY 

7 

82 

2.*S 

4.86 

-  .5e 

3.09 

-2.97 

5.89 

,97 

7.24 

3,3* 

1.71 

4.45 

.33 

CUNTERSVILLE 

7 

95 

6.83 

1,89 

3.10 

6.64 

1 

8: 

4.92 

LEEDS 

6 

3<i 

l.Oi 

4.94 

-  .63 

3.41 

-  3.08 

6.41 

1 

,5* 

6.75 

3,1C 

1 

38 

-  2.52 

4.11 

1.92 

HAGELLA 

77 

2  .'•S 

5,76 

.  0* 

3.04 

-  3.42 

1 

,2! 

5,47 

1.62 

2 

27 

-  1.79 

9.24 

.4C 

ONEONTA 

7 

3! 

1.6* 

6.21 

.5! 

4.52 

-  1 ,7S 

7.41 

2,11 

6.10 

2.5< 

41 

.53 

1.87 

- 

2.9! 

PALMERDALE   2  H 

10 

2.0< 

5,73 

,3S 

3.9! 

-  2,2J 

7 .  7a 

2 

,  8< 

6.62 

2.91 

1 

-  1.43 

3.39 

1.19 

SAINT  BERNARD 

2.3] 

7.8L 

2.0( 

2.73 

-  3,4* 

5.33 

,21 

8,05 

4.05 

2 

50 

-  1.27 

9.56 

1 .09 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

*3 

7.57 

2.55 

5.51 

7.01 

2 

11 

3.12 

SAYRE 

t 

92 

6.04 

.7< 

4.55 

-  1,7* 

8,23 

6,04 

2.5! 

1 

36 

-  2.18 

4.29 

.66 

SCOTTSBORO 

68 

3.9; 

7,72 

2.03 

4.34 

-  2,1( 

4.01 

- 

.93 

6,92 

2.95 

3 

23 

-  .64 

3.82 

- 

1.33 

VALLEY  HEAD 

10 

5; 

5.2t 

7,33 

1.8S 

2.79 

-  3,2* 

4,83 

.2! 

6,93 

3.01 

09 

.11 

4.1C 

.  79 

WARRIOR  6  H 

7 

'< 

5,42 

4.65 

7.30 

7,05 

2 

93 

2 . 27 

DIVISION 

8 

13 

2.91 

6.97 

1.4! 

2.83 

-  3.37 

4.90 

_ 

.06 

6,65 

2.9( 

2 

63 

-  1.21 

3.72 

1 .09 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

7 

85 

2.9« 

4,08 

-  1.22 

4.34 

-    1  ,4C 

E  9.22 

4 

.21 

4,99 

1.65 

E  4 

51 

1 .34 

E  2.24 

2.34E 

ARLEY  3  S 

9 

83 

A.Oj 

5. 18 

•  .6C 

3.63 

-  2 ,  Be 

E  6.08 

.  9C 

7,35 

3.31 

3 

36 

-  .44 

2  .00 

3.33 

AUTAUCAVILLE  3  N 

7 

63 

3.2; 

2.96 

-  1.9( 

4.23 

-  1.9? 

3.09 

-  2 

.3! 

2,90 

•  1.2! 

3 

64 

-  .30 

4.25 

.  98 

8ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

10 

32 

5.0C 

5.75 

.2( 

3.86 

-  2.5( 

6.99 

1 

.98 

6.51 

2.9i 

2 

46 

-  1.49 

3.21 

1.24 

BILLINGSLEY   1  SE 

7 

20 

2.69 

3.96 

-  1.37 

2.49 

-  3.7( 

E  4.19 

-  1 

.21 

4.72 

1.43 

5 

10 

.85 

2.30 

2.69 

BRDOKWOOD 

7 

22 

5.12 

3.49 

7,61 

5.11 

2 

78 

9.55 

CARBON  HILL 

10 

90 

A. 92 

5.23 

-  .92 

4.05 

-  2.61 

6.48 

1 

.21 

9.53 

5.5( 

3 

02 

-  1.72 

3.85 

1.61 

CLANTON 

6 

A3 

1 .6e 

E  6.42 

1,11 

2.77 

-  3|9! 

5,53 

2G 

5.93 

2.21 

2 

98 

-  1.21 

2.30 

2.97 

CORDOVA 

8 

9: 

3.61 

5.39 

-  .07 

5.80 

-  .7e 

7,33 

7,86 

4.3E 

4 

52 

.7} 

3.21 

1 .82 

DOUBLE  SPRINGS 

11 

0, 

8.51 

3.2L 

5.97 

6.96 

49 

7.24 

ELROD 

t 

5' 

A.O! 

7.03 

1.9( 

3.50 

-  2,47 

7,46 

2 

.60 

7.27 

3.75 

3 

55 

.17 

2.44 

2.66 

FAYETTE 

11 

5.72 

E  6.01 

.62 

5.14 

-  1,31 

9,24 

3 

.98 

9.13 

5.49 

3 

91 

-  .11 

2.99 

2.00 

GORCAS 

7 

70 

2.27 

5.46 

-  .19 

4.42 

-  2,28 

6,96 

4 

.05 

7.89 

4.15 

2 

84 

-  .98 

4.34 

.39 

HALEYVILLE  3  NE 

10 

4.50 

8.42 

2.67 

5.06 

.  1,39 

6.39 

.90 

8,28 

4.45 

4 

58 

.56 

3.80 

1.16 

HAMILTON  3  S 

9 

96 

5.60 

A. 58 

t.ii 

7.41 

31 

7.23 

JASPER  «  N 

9 

38 

5.26 

4.81 

6,13 

7,99 

3 

66 

3.03 

LAY  DAM 

6 

31 

1.79 

6.87 

2.17 

2.50 

-  3,»l 

5,72 

.63 

5,20 

1.71 

3 

11 

-  1.25 

9.31 

.41 

MITCHELL  DAM 

8 

26 

3.65 

4.80 

-  .24 

2.60 

-  3,52 

3,71 

-  1 

.58 

5,06 

1.57 

3 

03 

-  1.10 

4.63 

.91 

PICKENSVILLE 

12 

»1 

7.51 

6.35 

1.24 

3.19 

-  2.4S 

8,33 

3 

.63 

6,42 

2.95 

5 

31 

2.72 

3.10 

: 

1.61 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

7 

7* 

3.02 

4.05 

-  1.4! 

2.51 

-4.14 

3.92 

-  1 

.61 

4.47 

1.03 

A 

60 

.29 

3.60 

■ 

1.53 

PRATTVILLE 

- 

• 

4,76 

.9( 

3 

17 

-  1.40 

10.78 

5.3C 

REFORM 

12 

36 

7.3e 

7,22 

1.77 

4.74 

-  1,11 

8,98 

.03 

7,24 

3,3B 

4 

77 

1.59 

4.95 

- 

.53 

TH0RS8Y  EXP  STATION 

t, 

9« 

5.74 

2.79 

4,78 

5,32 

3 

67 

4.8* 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

7 

Al 

2.52 

5.28 

.07 

3.50 

-  2.1! 

7,84 

3 

,10 

6,92 

3.2* 

3 

06 

-  .56 

3.42 

.99 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8 

03 

3.0! 

6.78 

1.38 

3.37 

-  2,5f 

8,00 

3 

,19 

6,48 

2,71 

2 

56 

-  1.02 

2.73 

1.97 

VERNON 

1 1 

19 

4.94 

4.44 

7,95 

7.51 

7 

90 

2.26 

WEST  BLOCTON 

8 

65 

1.23 

6.00 

.21 

3.10 

-  3.21 

8.10 

2 

,45 

6.15 

2.21 

1 

40 

-  3.23 

3.30 

1.92 

HINFIELD  2  SH 

11 

29 

5.59 

4.80 

-  .91 

5.00 

-  1,19 

5.32 

,25 

■7.11 

3.44 

5.34 

1.90 

9.12 

.  38 

DIVISION 

9 

03 

3.96 

6.07 

.7! 

3.99 

-  2,24 

7.02 

1 

.92 

6.79 

3.07 

3 

94 

-  .10 

4.31 

.52 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY 

0« 

ANNISTON  FAA  AP 

A 

22 

4.75 

3.00 

6.55 

4.09 

1 

39 

3 . 74 

CALERA  2  SW 

5 

29 

.3; 

4.10 

-  1,44 

2.35 

-  4,33 

6.19 

.47 

9.90 

2.23 

1 

31 

-  3,00 

3.34 

1.97E 

CENTRE   5  SK 

8 

22 

6.71 

3.57 

7.54 

5.52 

3 

2.71 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

66 

.08 

5.45 

,23 

2.41 

-  3.89 

9.56 

4 

.52 

5.61 

1.73 

1,99 

-2.56 

5  .02 

.93 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

8 

15 

2.81 

6,52 

1.10 

3.36 

-  2.73 

5.89 

.63 

5.67 

1.99 

2,85 

-  .89 

2.61 

2.07 

JACKSONVILLE 

6 

70 

4,66 

2.79 

8.49 

5.29 

2 

27 

?  3.88 

LEES8URC 

7 

2.18 

6,22 

.56 

3.02 

-  3.57 

5.39 

.15 

5.37 

1,65 

3,29 

-  .43 

4.52 

HGNTEVALLO 

6 

9! 

1 .96 

4,26 

-  1.56 

2.84 

-  3.48 

5.14 

,42 

5.93 

1,93 

1.54 

-  2.78 

*05 

PELL  CITY  1  NNE 

6 

55 

4,45 

3.64 

7.19 

9,50 

1 

46 

3.20 

SYLACAUGA  A  NE 

9* 

4,45 

2.20 

5,02 

5.16 

1 

99 

6.84 

TALLADEGA 

4 

51 

•  .15 

6,73 

1.41 

2.94 

-  3.39 

9,94 

4 

,84 

6.90 

3,48 

1.62 

-  2.75 

4.92 

.30 

WALNUT  GROVE 

7 

90 

6,12 

4.08 

6,17 

7.33 

4.69 

3,97 

DIVISION 

5.82 

.78 

5,40 

.03 

2.93L  3.36 

7,2* 

2 

,12 

5.92 

2,41 

1.97 

-  2.20 

4,05 

.61 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

tlEXANOCR  CITY 

8.01 

2.94 

7,26 

2,19 

2.89 

-  3,93 

3,96 

-  1 

,74 

3.75 

,19 

2 

44 

-  1.99 

6,50 

1.20 

ASHLAND 

7 

92 

4,52 

2,99 

!  4,61 

2.92 

2.45 

9,92 

CAMP  HILL  2  NW 

7.78 

6,04 

2,93 

4,21 

2,73 

3 

72 

4.62 

DADEVILLE 

10.13 

5.2B 

5,77 

.43 

2,87.  3,8) 

3,59 

»  1 

,82 

3,01 

-  .35 

3.08 

-  .88 

5.20 

.14 

DELTA 

9 

»7 

6,10 

3,50 

4,33 

3,96 

2.13 

9.13 

August 


S*pt«inbr 


2.67-  .57 


6.75  ; 

7.38  3 

9.28  3 

7.02  3 

7.20  3.34 


5.96  1.85 
8.95  5.24 


6.40  2.61 


7.23 
6.23, 
9.351 


2.41-  1.70 


4.10 

4.7<^ 
6.74 
9.2V 
5.02 
5.03 

13.62 

I'lJ? 
7.2J 


7.08 
5.55 
4.94 


6.171  2.11 


9.75! 
10.72 
9.23 

9.22 
7.59 
5.46i 


5.06 
6.52 


7.19  3 
9.75 
9.85 
11.80  7.83 
7,09 


- 
& 

£ 

6 
1 

I 
i 

i 

£ 

• 

i, 

£ 

^  1 

r: 

i 

4 

1 

i 
i 

2.83 

1.71 

5  11 

8  36 

08 

3,83 

1.56 

4)7! 

9154 

61 

92 

3.00 

1.99 

2.93 

8.14 

60 

86 

3.17 

1.06 

3.56 

6.53 

59 

05 

6.09 

2.82 

l.TO- 

1.07 

4,77 

.53 

9.59 

3.95 

73 

15 

19.00 

3.23 

-  .06 

1.36- 

1.21 

5.25 

1 . 37 

6.01 

.63 

64 

29 

12.13 

4.80 

.93 

1.38> 

1 .32 

5,80 

1  .70 

:  6.26 

.76 

■  70 

49 

15.39 

6.82 

1.69 

4.95 

7.47 

64 

41 

7.32 

4.90 

1.58. 

.66 

4,40 

.90 

6.84 

1.55 

61 

45 

13.41 

2.44 

2.08 

5.64 

5.15 

:  69 

89 

3.74 

1.70 

2.96 

8.36 

:  74 

49 

2(56 

2.15 

9,91 

6.76 

3  66 

49 

5.30 

2.44 

4,65 

7.18 

:  69 

14 

4.73 

1.71 

1.57- 

.67 

9,36 

1.33 

9.85 

4.67 

70 

21 

19. 17 

4.14 

.68 

1.71, 

.61 

4,73 

.81 

7.11 

1.74 

65 

55 

14.03 

3. 80 

.34 

1.15- 

1  68 

4  30 

.21 

71 

1  42 

60 

09 

7  60 

4.86 

1.30 

1.54. 

.82 

E  4132 

.01 

4.06 

-  l!36 

•  49 

78 

-  6!76 

4.94 

1.30 

1.49- 

1.09 

4.13 

.41 

5.97 

.74 

56 

00 

2.77 

3.11 

-  .63 

1.20- 

1.29 

3,75 

.47 

6.10 

.93 

■  59 

52 

7.23 

2.59 

-  1.46 

1.00- 

1.37 

5,34 

1.16 

6.88 

1.81 

59 

85 

5.69 

1.15 

-  2.83 

,82- 

1  74 

4.31 

.24 

7  9. 

3  01 

3  50 

2.61 

-  1.08 

1,91- 

.69 

4.11 

.15 

6.97 

l!69 

57 

32 

3!l9 

3.13 

2,00 

■  9,64 

3.84 

E  52 

44 

4.75 

1 .00 

1 ,04. 

1.67 

4,92 

.75 

9.96 

.42 

56 

40 

.36 

7.90 

4.48 

1,89. 

.50 

5,27 

.92 

7.65 

2.19 

64 

64 

9.49 

3.07 

-  .»l 

1,39- 

1.11 

3,09 

1.16 

5.75 

.55 

57 

12 

2.65 

4.91 

1.32 

1.62- 

.97 

3,25 

.82 

5.94 

.71 

61 

13 

8.83 

4.02 

.06 

1.83- 

.93 

3,17 

1.22 

7.51 

2.15 

60 

99 

5.84 

2.88 

1.22 

4,43 

7.36 

60 

47 

4.24 

1.02 

1.23- 

1.20 

3.79 

.22 

6.21 

1.16 

59 

44 

6.62 

1.86 

-  2.09 

2.45. 

.26 

4.41 

.13 

7.40 

1.86 

62 

97 

7.30 

1.91 

-  2.12 

1.12- 

1.72 

4.21 

.10 

7.68 

2.69 

59 

09 

4.90 

4.11 

1 .35 

2.98 

6.95 

56 

1' 

3.39 

-  .29 

1.58- 

1  .07 

4.19 

.02 

6,26 

.93 

57 

67 

3.55 

9.30 

6.97 

E  .66- 

1.58 

3.37 

.34 

7,32 

2.30 

:  62 

39 

13.56 

5.94 

1.98 

1.36- 

1.19 

3.34 

1 .05 

7,56 

2.02 

■  58 

25 

1.04 

7.19 

3.93 

1.4U 

.96 

3.49 

.16 

7,11 

2.17 

55 

09 

2.56 

7.14 

3.83 

1.05^ 

1.35 

3.66 

_ 

.29 

6.35 

1 .24 

63 

73 

10.52 

8.08 

4,69 

1.50p 

,97 

2.27 

- 

1.45 

6.53 

1 .38 

■  56 

69 

4.09 

7.29 

,70 

3 . 76 

7.79 

66 

76 

7.34 

3,72 

1,65- 

1.21 

2.65 

1  ,79 

8.39 

2.79 

67 

51 

6.66 

10.05 

6,44 

1,35- 

1 .06 

2.82 

,96 

6.08 

.98 

:  60 

66 

5.40 

6.61 

3,15 

,97- 

1.58 

2.82 

1,27 

6.96 

1 .47 

65 

03 

10.45 

4.20 

1,64 

3.97 

8.38 

69 

40 

8.52 

5,30 

.37- 

2.25 

4.27 

.35 

7.76 

2.91 

68 

01 

16.19 

5.l7 

2.01 

1 .98- 

.98 

3.22 

.79 

9.11 

3.89 

:  69 

97 

15.45 

6.34 

2.8] 

.98. 

1.54 

3.41 

.73 

6.50 

1.26 

63 

42 

6.83 

6.95 

3.11 

1.39- 

1.23 

4.58 

.32 

8. 16 

2.25 

70 

49 

13.22 

9.66 

1 ,62 

4.13 

8.31 

69 

29 

5  59 

1,53 

3.62 

7  93 

63 

67 

4.71 

1.13 

1,20. 

.86 

2.56 

.75 

5!l9 

.39 

55 

44 

4.32 

6.45 

2.93 

1,13- 

1. 11 

3.52 

.00 

7.48 

2.51 

58 

94 

6.B1 

7.52 

4.70 

1,07- 

1.39 

3.62 

.09 

6.72 

1.85 

69 

05 

20.82 

10.02 

6.76 

,65- 

1.54 

2.89 

.91 

8.42 

3.06 

56 

08 

4.13 

8.02 

4,94 

1,01- 

1.61 

3.33 

.71 

6.36 

1.10 

77 

06 

24.80 

6.47 

,80 

3. Ill 

6.02 

59 

79 

7.21 

4,29 

,83- 

1 . 74 

4.161 

.48 

6.62 

1 . 70 

63 

49 

13.57 

8.26 

5,26 

,82- 

1.76 

3,62^ 

.27 

7.67 

2.76 

62 

99 

11.77 

4.57 

l,75i 

3.13 

7,71 

70 

33 

7,10 

3,79 

l,15r 

1.26 

3.40. 

.60 

6.35 

1.03 

56 

29 

2.61 

5,58 

2.28 

1,11^ 

1.26 

3.03 

1,12 

7.62 

2.35 

66 

49 

12.84 

6,73 

3  31 

1,27- 

1  18 

3.63 

\ 

,26 

7.47 

2.13 

66 

12.83 

2,05 

,92 

4.29 

4.60 

47 

34 

6, 18 

2.79 

1.45. 

.93 

2.82 

.98 

5.00 

.01 

•  53 

09 

•  1.76 

2,91 

.  64 

9.96 

7.11 

63 

63 

4,90 

1.38 

1.02. 

1.43 

4.05 

.51 

9.56 

.76 

60 

9! 

8.78 

2,54 

-  1,07 

.99- 

1.56 

3.39 

,59 

7.93 

2.60 

56 

13 

4.89 

4,33 

,92 

3.53 

6.65 

1  58 

73 

3.00 

-  .82 

,92- 

1.87 

4.10 

,03 

6. A3 

2.95 

59 

60 

4.38 

6.82 

3,66 

,97- 

1.55 

3,48 

,32 

7.00 

2.05 

55 

31 

.72 

4.05 

1,00 

3,55 

6.46 

57 

97 

4.79 

1,08 

4,33 

4.62 

55 

16 

4.41 

,97 

,82- 

1.50 

9,11 

1.51 

5.43 

.44 

59 

99 

7.79 

2.98 

1,00 

3,23 

7.35 

60 

91 

3.98 

,33 

1,02- 

1.47 

4,14 

.46 

6.11 

.90 

57 

04 

3.89 

6.63 

2,67 

1.52- 

1.14 

3,50 

.29 

:  7.66 

2.46 

■  61 

31 

5.67 

3.10 

1.04 

4,16 

7.38 

:  60 

64 

6.09 

1.21 

3,17 

7.56 

59 

93 

7.89 

3,96 

1.35. 

1.32 

4,16 

.33 

6.52 

1.36 

65 

39 

10.67 

4.34 

1.28 

3.28 

6.69 

57 

40 

S««  Relot«nc9  Notn  Following  Suilon  lnd«x 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ABBEVILLE  1  NNH 
ALBERTS 

ANOaLUSIA  1  NW 
ATHORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREMTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFfEE  SPRINGS 

COTTDNTON 

ELBA 


ENTERPRISE 

EUFAULA  WILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEQRGIANNA 
GILBERTDhN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTDN 

LOUISVILLE 

HELVIN 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 


TMOnASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WMATLEY 


DIVISION 
GULF 


BAY  MINETTE 
COOEN 

FAUHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
MOBILE  WSO  AP 

ROBERTSOALE 


See  Rolerence  Nol«s  Following  Slalloo  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

o 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28'  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  '  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

0 
0 

28°  or  below 

32  or  below  | 

o 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

o 
O 

|Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

|Temp. 

0 
*3 
Q 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

« 
Q 

Temp. 

Dale 

Temp. 

"3 

a 

Temp.  1 

•      *  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

98 

7-20 

2-27 

15 

2-27 

15 

24 

10-  3 

28 

10-  1 

28 

11-15 

16 

11-15 

18 

12-18 

19 

29* 

261 

5f  * 

BElLE   MINA   2  N 

94 

7.19» 

2  26 

NONE 

2-26 

17 

2-26 

17 

3-22 

28 

3I25 

32 

10-  3 

32 

ii-n 

26 

U-li 

22 

12-16 

20 

NONE 

295 

262 

236 

192 

FALKVILLE   I  E 

96 

7-20 

13 

2-26 

2-27 

14 

2-27 

2-27 

^* 

of 

10-  3 

28 

10-  3 

26 

11-15 

22 

12-  4 

20 

NONE 

780 

261 

194 

160 

Florence 

95 

7-19 

10 

2-26 

2-26 

1 0 

3-25 

26 

32 

10-  3 

27 

10-  3 

2  7 

11-15 

17 

U-15 

17 

12-  4 

15 

281 

236 

235 

177 

161 

HUNTS VI LLE  WSQ  AP 

96 

7-19 

19 

12-18 

NONE 

-Z6 

20 

20 

2-27 

^"^ 

3.2  2 

30 

11-13 

30 

11-14 

28 

U  -2  8 

23 

12-10 

20 

NONE 

287 

275 

260 

236 

MADISON 

97 

- 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-26 

14 

2-26 

14 

3.22 

26 

4.  6 

31 

U-13 

26 

11-13 

26 

U-IS 

20 

11-15 

20 

NCNE 

262 

262 

236 

221 

MOULTON  2 

7-19 

IS 

2-26 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-26 

15 

3.22 

26 

3.25 

31 

10-  3 

30 

11-lJ 

20 

11-15 

20 

11-15 

20 

NONE 

762 

262 

238 

192 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

96 

7-17 

17 

2-26 

NONE 

2-26 

17 

2-26 

^"^ 

2.27 

25 

3.25 

3 1 

11-12 

30 

11-14 

26 

U-15 

20 

U-15 

20 

NONE 

762 

262 

260 

232 

NEW  MARKET  2 

95 

7-19 

17 

12-18 

NONE 

2-26 

19 

4.  9 

3 1 

10-  3 

30 

11-13 

?6 

U-15 

27 

U-27 

20 

NONE 

774 

- 

177 

95 

7-22,f 

14 

2-26 

2-26 

14 

3-22 

20 

3-22 

20 

3.22 

20 

4.  6 

3 1 

1 1- 1 S 

22 

12-iy 

20 

NONE 

763 

REDSTONE  ARSENAL 

98 

7-19 

16 

12-18 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

IS 

3.22 

27 

3-24 

31 

10-  3 

30 

10-20 

28 

11-761 

22 

12-  4 

20 

12-16 

16 

781 

273 

212 

193 

RUSSELLVILLE  2 

93 

B-26« 

^  ^ 

2-26 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-27 

12 

3.23 

26 

4.10 

31 

10-20 

30 

10-21 

27 

11-15 

19 

11-15 

19 

12-16 

16 

794 

761 

261 

212 

193 

H  ATE  R  L  00 

•       *  • 

96 

7-19 

3-24 

23 

4.  9 

27 

*.25 

31 

10-  3 

27 

10-  3 

27 

U-  7 

24 

U-15 

17 

U-26 

15 

226 

177 

161 

APPALACHIAN 

94 

7  17 

15 

2-26 

2-26 

2  26 

2-26 

1 5 

3.22 

28 

3.25 

31 

10-  3 

30 

1 1-1  ^ 

12-10 

2 1 

12-16 

20 

NONE 

295 

267 

236 

192 

8ESSEHER  3  SSW 

95 

7-22 

- 

I 

- 

3.22 

31 

11-13 

30 

11-H 

25 

12-  4 

23 

NONE 

NONE 

236 

eiRHINCHAH  WSD  AP 

95 

7-  3 

18 

2-26 

NONE 

2.26 

18 

2-26 

18 

2^27 

25 

3.22 

31 

11-13 

32 

11-15 

26 

12-  4 

23 

NONE 

NONE 

281 

261 

236 

OUNTERSVILLE 

93 

7,20* 

19 

2-25 

NONE 

2-26 

?fi 

2-26 

?a 

3.22 

'2 

11-16 

30 

1  1  « 

26 

12-  6 

19"  ^ 

NONE 

283 

239 

ONEONTA 

95 

7-20+ 

13 

2-26 

2-2» 

j3 

2-27 

2-27 

16 

3ft 

4.  7 

10-  4 

26 

11-26 

99 

12-4 

9ft 

20 

NONE 

9ftft 

272 

994 

238 

160 

SAINT  BERNARD 

95 

7-18 

10 

2-27+ 

2-27 

10 

2  28 

20 

2-26 

20 

4  7 

26 

4.11 

3 1 

10-  3 

30 

10-21 

28 

U-13 

22 

11-26 

1 9 

12-10 

14 

7  66 

271 

256 

197 

175 

SAND  «T  SUBSTA  AU 

92 

7-21* 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-26 

14 

2-26 

14 

3.22 

27 

4.  7 

30 

10-  3 

28 

10-  3 

28 

11-15 

21 

12-  5 

19 

NONE 

782 

195 

179 

C^fiTTConDn 

dtU< 1 3SUKU 

95 

7-224 

2-27 

16 

2-28 

20 

2-26 

20 

3.22 

26 

3-25 

32 

10-  3 

31 

10-23 

27 

11-15 

21 

U-28 

19 

12-18 

16 

794 

273 

260 

215 

192 

V  A  L  L  E  V  HE  A  D 

92 

8-27 

10 

2-27+ 

2-27 

10 

2-28 

18 

3-23 

3.23 

23 

4-25 

32 

10-  3 

26 

10-  3 

28 

11-13 

23 

11-15 

1 8 

12-  4 

16 

260 

260 

235 

194 

161 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

16 

2-27+ 

2-27 

2-27 

2-27 

16 

U-15 

23 

12-10 

261 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

96 

7-22 

17 

2-27 

NONE 

2-27 

17 

2-27 

17 

17 

sin 

32 

11-13 

27 

11-13 

27 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

275 

259 

235 

CL ANTON 

96 

7-31 

17 

2-26 

NONE 

2-27 

20 

2-28 

2.28 

23 

3-22 

30 

11-13 

2^ 

U-27 

9^ 

NONE 

9*? 

272 

2^* 

DOUBLE  SPRINGS 

6-17 

13 

2-27+ 

2-27 

1 3 

2-27 

2-27 

3.23 

4"  % 

10-21 

9a 
\ 

U-15 

9ft 
2^ 

^; 

NONE 

9ni 

261 

99« 

196 

FAYETTE 

oc 

7-30+ 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-27 

22 

3.23 

10-  3 

32 

11-13 

2  8 

11-15 

2  3 

12-  4 

20 

NONE 

28 1 

261 

2  35 

1 79 

haleyville  3  NE 

94 

8-26 

12 

2-27+ 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-27 

12 

3.22 

26 

4-  9 

32 

10-  3 

30 

10-22 

78 

11-15 

17 

11-15 

17 

NONE 

261 

261 

21* 

177 

HAMILTON  3  S 

94 

7-22 

11 

2-27  + 

2-27 

11 

2-26 

19 

3-23 

23 

3.23 

23 

4-26 

32 

10-  3 

29 

1 1-13 

74 

11-13 

24 

11-15 

18 

12-  4 

16 

280 

260 

235 

160 

JASPER  <>  N 

94 

7-21 

14 

2-27+ 

2-27 

14 

2-26 

19 

2-26 

19 

3.23 

26 

4-10 

10-  3 

11-13 

11-19 

2^ 

11-28 

20 

NONE 

273 

260 

176 

prattville 

- 

THDRSBY  ExP  STATION 

95 

8-28 

18 

2-26 

NONE 

2-26 

16 

2-27 

24 

2I27 

24 

3.22 

30 

11-13 

32 

11-15 

27 

I2'l0 

24 

12-16 

20 

NONE 

295 

286 

261 

236 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

97 

7-20+ 

18 

2-26 

NONE 

2-26 

18 

2-27 

21 

2.27 

21 

3.22 

31 

11-13 

31 

11-15 

27 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

266 

261 

236 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

95 

7-30+ 

18 

2-27 

NONE 

2-27 

18 

2-27 

18 

2.28 

27 

3.23 

32 

11-13 

30 

11-15 

26 

12-  4 

23 

NONE 

NONE 

280 

260 

735 

VERNON 

97 

7-21 

12 

2-26 

2-26 

12 

2-26 

12 

2-27 

21 

3-22 

25 

4-10 

31 

1(1.  3 

30 

ll-lS 

26 

11-1! 

19 

11-15 

19 

12-10 

16 

787 

262 

261 

236 

176 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AP 

97 

8-27 

17 

2-26 

NONE 

2-26 

17 

2-27 

21 

2-26 

27 

3-22 

30 

11-12 

32 

11-15 

26 

11-28 

23 

12-10 

20 

NONE 

287 

274 

260 

239 

CALERA  2  SH 

16 

12-10 

NONE 

2-25 

16 

2-27 

22 

3-22 

28 

4.  7 

32 

10-2C 

32 

11-13 

25 

11-15 

12-10 

16 

12-10 

16 

288 

261 

236 

196 

CENTRE  5  SK 

97 

7-18 

15 

2-26 

2-26 

15 

2-27 

19 

2-28 

24 

3-22 

26 

3-25 

30 

10-  3 

11-1! 

NONE 

260 

2  3B 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-27 

2-27 

20 

2-28 

27 

3-22 

29 

10-  « 

11*11 

9ft 

11-1! 

12^^* 

Q 

NONE 

9ftft 

261 

256 

1  04 

CADSDEN  STEAM  PLANT 

9C 

7*22* 

16 

2-25 

17 

22 

1 11^ 

26 

2C 

294 

28c 

PELL  CITY  I  NNE 

9S 

7-22 

13 

2-26 

2-27 

14 

2-28 

18 

2-28 

18 

3-23 

28 

4-10 

32 

10-  3 

32 

11-1* 

27 

11-19 

22 

12-10 

18 

NONE 

28! 

26c 

235 

176 

SVLACAUGA  4  NE 

94 

7-21+ 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-27 

19 

2-27 

19 

2.26 

26 

4-  6 

32 

10-  3 

32 

11-13 

27 

11-16 

24 

12-  4 

20 

NONE 

280 

262 

256 

180 

TALLADEGA 

96 

7-16 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-27 

16 

2-27 

18 

2.27 

16 

4.  6 

32 

10-21 

32 

ll-U 

23 

11-15 

23 

12-  4 

18 

NONE 

280 

261 

261 

198 

*       *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

94 

NONE 

2-26 

16 

2-27 

21 

3-  I 

28 

3-23 

11-13 

29 

27 

12-10 

22 

NONE 

266 

259 

235 

ASHLAND 

90 

7-  3 

18 

12-18+ 

NONE 

2-27 

16 

2-26 

24 

3.22 

26 

3-23 

31 

U-13 

27 

11-13 

27 

11-27 

24 

12-16 

la 

NONE 

794 

272 

236 

235 

CAMP  HILL   2  NH 

- 

13 

2-26 

2-27 

15 

2-28 

19 

2-26 

19!    3-  1 

26 

4-10 

30 

10-  3 

32 

11-1! 

26 

11-15 

23 

12-10 

18 

NONE 

765 

2  60 

257 

176 

HEFLIN 

8-27 

12 

2-26 

2-27 

2-26 

20 

4-  7 

26 

4-  1 C 

30 

10-  3 

^ 

28 

U-15 

2' 

U-16 

9ft 

li-10 

15 

786 

260 

196 

176 

LAFAYETTE 

Qi 

2 

15 

2-26 

2-26 

j5 

- 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-22 

29 

11-13 

25 

U-78 

24 

12-10 

2C 

NONE 

2  8' 

274 

261 

236 

MARTIN  DAM 

22 

12-18+ 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-28 

2  26 

11-13 

32 

11-2 

27 

12-18 

22 

NONE 

NONE 

294 

272 

296 

OPELIKA 

_ 

19 

2-27+ 

NONE 

2-27 

19 

3-  1 

24 

3.  1 

24 

3-23 

31 

11-13 

29 

11-15 

27 

12-10 

12-18 

20 

NONE: 

294 

284 

259 

735 

ROCKFORD  2  NNW 

92 

7-22 

It 

2-27 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-26 

24 

2-26 

24 

4-  6 

30 

10-  4 

31 

11-11 

27 

11-1! 

1^ 

12-10 

20 

NONE 

266 

260 

258 

161 

ROCK  MILLS 
*       *  * 

96 

7-  3+ 

1' 

12-18 

NONE 

2-26 

20 

2-26 

20 

10-  4 

30 

11-11 

25 

11-19 

23 

11-27 

20 

NONE 

272 

260 

_ 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

95 

8-28* 

19 

12-10 

NONE 

2-26 

20 

2-27 

22 

2-28 

26 

3-22 

31 

11-13 

2fl 

11-11 

78 

11-27 

24 

12-10 

19 

NONE 

767 

273 

258 

236 

DEMOPTLIS  LOCK  AND  CAM 

94 

7-30 

19 

12-11 

NONE 

23 

2-28 

25 

2-28 

25 

28 

11-11 

28 

12-  4 

22 

12-10 

20 

NONE 

23C 

2b8 

258 

GAINESVILLE 

95 

7-31  + 

21 

12-10+ 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-28 

27 

3.23 

31 

11-13 

32 

U-li 

75 

12-  4 

24'  NONE 

NONE 

260  26'>  ;3! 

GREENSBORO 

97 

7-21 

17 

2-26 

NONE 

2-26 

17 

2-26 

17 

2-27 

27 

3.22 

30 

11-13 

30 

11-15 

761  12-  4 

24 

NONE 

NONE 

261 

261,  236 

MAYNEVILLE 

95 

7-12 

20 

2-27+ 

NONE 

2-27 

20 

2-28 

32 

2.28 

22 

3.  1 

31 

11-13 

30 

11-15 

28 

12.  9 

24 

NONE 

NONE 

26C 

260 

257 

LIVINGSTON  2  SM 

98 

7-19 

15 

12-10 

NONE 

2-26 

16 

2-27 

22 

1  2.26 

26 

3.22 

29 

10-  4 

32 

11-11 

76 

U-16 

2C 

11-16 

20 

12-10 

269 

262 

298 

196 

MARION   JUNCTION   2  NF 

94 

7-30* 

19 

2-27+ 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

2.26 

26 

3.23 

31 

11-13 

21 

11-11 

28 

11-19 

24 

12-10 

20 

NONEl 

286 

261 

298 

235 

MINTER  3  NH 

91 

7-31* 

22 

2-27+ 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2.28 

27 

3.23 

32 

11-15 

28 

11-11 

76 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

286 

260 

237 

MONTGOMERY  HS0  AP 

94 

7-12+ 

22 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2.28 

28 

2.28 

28 

11-13 

32 

12-  4 

77 

12-18 

2M  NONE 

none' 

294 

279 

256 

SFlma 

95 

8-27  + 

23 

12-18* 

NONE 

NONE 

2-26 

23 

2.27 

27 

2.27 

27 

11-13 

32 

U-li 

78 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

281 

261 

259 

UNION  SPRINGS 

96 

8-29 

NONE 

1 

NONE 

1 
1 

2-27 

21 

2.28 

25 

3-  1 

30 

1 

11-13 

32 

u-ie 

21 

NONE 

261 

257 

S—  R«l<r«nc*  Nolo  Following  Station  Ind«x 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3  1974 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  ol 

First  fall  minimxim  of 

Number  of  days 
between  dales 

16  or 
below 

20'  or 
below 

24- or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24"  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 
0 

M 

° 

20"  or  below 

24"  or  below 

28°  or  below 

32"  or  below 

Dale 

[Temp.  1 

Dale 

d 

H 

Dale 

llemp. 

Dale 

iTemp.  1 

Dale 

|Temp.| 

Dale 

1  Temp.  1 

Dale 

Dale 

1  Temp.  1 

Dale 

Temp. 

Dais 

Temp. 

CDASTAL  Plain  o7 

ANO&LUSIA   1  NW 

t"^  » 

f  "is* 

2 

19 

2: 

1 

4 

11-13 

30 

11-16 

26 

11-2" 

24 

12-10 

19 

NONE 

28! 

271 

260 

^  in 

7»3 1  + 

23 

2-20 

unuc 

2.26 

23 

2.Z  r 

27 

7' 7-1 

£.27 

27 

11.13 

32 

11-2' 

NONE 

NONE 

259 

BEATRICE   1  E 

95 

7-  « 

NONE 

ndnI 

BRANTLEY 

19 

U-IO 

NONE 

2-27 

20 

2.28 

21 

3I  1 

25 

3I  1 

25 

11-  7 

32 

11-13 

27 

11-27 

23 

12-10 

19 

NONE 

286 

272 

257 

251 

DQcuTnu   a  Sec 

99 

7-10 

17 

12-  4 

NONE 

2.27 

20 

2.27 

20 

2.28 

26 

4.10 

32 

10-  4 

32 

11-13 

25 

11-26 

21 

12.  4 

17 

NONE 

280 

272 

258 

177 

CiMHEN   3  NW 

96 

7  20  + 

2  27 

NONE 

2  27 

17 

2.27 

1 7 

3  22 

28 

4.  6 

3 1 

11-12 

3j 

11-15 

2« 

ll-l! 

22 

12-  4 

20 

NQNE 

280 

236 

220 

CHATDM   3  N 

97 

8-lii* 

20 

2-26 

NONE 

2>26 

20 

2.26 

20 

2.27 

25 

3.22 

31 

11-  9 

32 

11-26 

28 

12-  I 

24 

NONE 

NONE 

27( 

272 

232 

CLiYTON 

92 

8-  2* 

NONE 

11-15 

30 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

» 

ENTERPRISE 

NONE 

NONE 

2.26 

21 

2-27 

26 

3-  1 

32 

NONE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

96 

8-  2  + 

20 

12-18+ 

NONE 

2.26 

20 

2.28 

23 

3.  I 

27 

3.  1 

27 

11-13 

28 

11-13 

28 

11-27 

23 

12-10 

20 

NONE 

287 

272 

257 

257 

EVERGREEN 

97 

7-20+ 

2 1 

2-26 

NONE 

2.2G 

23 

2.2fi 

23 

3.  1 

32 

32 

11-26 

2  ( 

28! 

FRISCO  CITY 

95 

7-31  + 

19 

2-26 

NONE 

2.26 

19 

2.27 

21 

2.27 

21 

3.22 

32 

11-13 

31 

11-1! 

27 

12-lC 

2: 

NONE 

NQNf 

286 

261 

236 

GENEVA 

■ 

NONE 

CILBERTOWN 

19 

2-26 

MnwB 

2.26 

19 

2.27 

22 

2.27 

22 

3.22 

3 1 

11-13 

29 

11-15 

2E 

12-4 

22 

12- 1( 

2( 

NQNE 

28' 

280 

GREENVILLE 

9^. 

7-12 

1 9 

2-26 

NONE 

2.26 

19 

2-27 

21 

2.28 

2! 

3.22 

32 

12-  I 

24 

1 2- 1( 

2( 

NONE 

28' 

28] 

HE40LAN0 

95 

7-31  + 

22 

2-27  + 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-28 

27 

3-  1 

32 

11-16 

31 

11-26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

260 

HIGHLAND  HOME 

97 

9-2'i 

18 

2-27 

NONE 

2.27 

IS 

2-27 

18 

2.28 

28 

2.28 

28 

11-14 

29 

11-26 

28 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

286 

271 

259 

DZARK  6  NNH 

97 

7-11 

20 

2-26 

NONE 

2.26 

20 

2-26 

20 

2.26 

20 

2-27 

30 

11.13 

32 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

259 

PHENIX  CITY  2  NNW 

96 

7-16 

NONE 

NONE 

PITTSVIEw 

97 

7-16 

17 

2-27 

NONE 

2.28 

3-  1 

22 

3.  I 

22 

4.10 

31 

10-  5 

32 

11-13 

26 

11-16 

22 

11-26 

20 

NONE 

273 

260 

257 

178 

THOMASVILLE 

96 

8-28  + 

20 

2-27+ 

NONE 

2.27 

20 

2.28 

2<> 

2.28 

2« 

3.23 

31 

11-13 

30 

11-1! 

26 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

279 

260 

23! 

TRDY 

93 

7-  1 

20 

2-26 

NONE 

2.26 

20 

2-27 

21 

2.27 

21 

2.28 

32 

U-13 

30 

12-  I 

28 

12.18 

24 

NONE 

NONE 

294 

277 

258 

WHATL  E Y 

99 

7-13 

19 

2-  9 

NONE 

2.  9 

19 

2.27 

22 

2.27 

22 

2.27 

22 

11-12 

30 

11-26 

28 

11-28 

24 

NONE 

NONE 

274 

272 

258 

*       *  * 
GULF  08 

BAY  NINETTE 

96 

7-11 

24 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

24 

2.26 

24 

2.27 

30 

11-15 

32 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

278 

261 

CODEN 

97 

7-12 

NONE 

NONE 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

F4IRH0PE  2  NE 

95 

7-30+ 

25 

12-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

25 

2.27 

29 

11-26 

28 

11-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

272 

FORT  MORGAN 

95 

7-22  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

2.26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

MOBILE  USD  AP 

96 

8-12 

25 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

25 

2.27 

30 

12-  1 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

277 

ROBERTSDAlE   1  E 

98 

7-23 

25 

12-10+ 

NONE 

NONE 
• 

NONE 

2.27 

27 

2.28 

32 

11-26 

31 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

271 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


Station 


4U8URN  iCRDNCMV  FIRH 


o, 
Q 

<  IN) 


ENTEBPRISE  3  NH 


TH0R5BV  EXP  ST4TI0N 


UINFtELD  2  SW 


January 


February 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


103 
75 


9!   67. C 

57 


99 
6! 


83 
51 


96 
37 


91 
41 


79 
<>0 


73 
39 


9! 
70 


102 
72 


9i   67.9  83 


64.71  77 
51 


7! 

3? 


See  Relertnce  Notes  Following  Sislion  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

30* 

2.53B 

514 

4.00 
.07 
355 

i9i 

- 

6.17B 

220 

5.99 
.66 

157 

6. 168 
.55 

4.128 
-  1.17 

3.75 
•  34 

2.508 
.01 
326 

1.46 
.51 

- 

*       *  * 

PRAIRIE  06 

OEHDPOLIS   LOCK   AND  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

663 
59.7 
49.3 

1447° 

59.9 

44.7 

4.92B 
1357 
70.8 
52.2 

6  •  4 1 B 
1522 
78.8 
53.9 

6  •  24  B 

514 
85.5 
65.8 

7 . 17B 

420 
87.4 
67.1 

7  •  0 1 B 

126 
96.3 
73.4 

159 
96.0 
72.0 

4.408 

417 
82.6 
65.0 

•  2  3 
323 
77.9 
52.3 

733 
66.0 
45.9 

2  . 0 1 B 

823 
58.0 
43.1 

6723 
76.6 
57.1 

•       •  • 

GULF  08 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.72B 
.23 

74.7 
59.9 

2.47B 
.13 

71.9 
46.4 

4.4BB 
.72 

B3.3 
58.7 

• 

5.34B 
.37 

88.3 
60.9 

6.01 
.26 

97,0 
70.1 

6.61B 
.39 

99.4 
71.7 

6. 578 
.73 

100.8 
75.1 

100.9 
75.9 

4.518 
.04 

93.0 
71.0 

4.14 
.37 
437 
82,6 
56.7 

2.27 
r  .13 
482 
70.9 
52.2 

1.51B 
.12 
731 
63.8 
48.9 

85.6 
62.3 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 

Inciex  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

31 

35 

85 

15 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

3* 

13 

87 

u 

ALBERTA 

01*0 

07 

WILCOX 

1 

32 

1* 

87 

25 

ALDCnivlLLC  c 

0U8 

02 

M  A  D  C  LJ  A  1  ) 

nARoHALL 

12 

3* 

1* 

86 

10 

ALEXANDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

U 

32 

57 

85 

57 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

08 

ANDALUSIA   1  NVi 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

3 1 

19 

86 

30 

ANNISTON  FAA  4P 

0272 

0* 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

ARLEY  3  S 

033G 

03 

WINSTON 

3* 

0* 

87 

13 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

U 

33 

15 

85 

50 

ASHVlLLE  <.  W 

0377 

0* 

ST.  CLAIR 

7 

33 

51 

86 

20 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

3* 

*8 

86 

59 

ATMDRE 

0*07 

07 

ESCAMBIA 

31 

01 

87 

30 

0*30 

05 

Let 

11 

32 

15 

85 

30 

AUTAUGAVlLLE   3  N 

0**0 

03 

AUTAUGA 

I 

32 

28 

86 

*1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

il 

87 

*7 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

87 

12 

BELLE   MINA  J  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

3* 

li 

86 

53 

BERRY 

07*8 

03 

FAYETTE 

33 

*0 

87 

36 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

*2 

BIRMINGHAM  WSC  4P  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

3* 

86 

*5 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

3* 

13 

86 

10 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

BREWTON  3  SSE 

108* 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

0* 

87 

03 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

3* 

56 

85 

*3 

BROOKWOOD 

1 1*3 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

3 1 

*3 

85 

*9 

CALERA  2  SW 

1288 

0* 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

*6 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

CAMP  HILL  2  NW 

132* 

05 

TALLAPOOSA 

1 1 

32 

50 

85 

*1 

CARBON  HiLL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

5* 

87 

32 

LcNTKE    ^  5H 

1512 

0* 

LntKUKcc 

7 

3* 

06 

85 

*5 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32 

57 

87 

08 

CHATQM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

3 1 

3C 

88 

15 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

0* 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

CLANTON 

169* 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

COOEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

86 

13 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

9 

31 

11 

85 

56 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

3* 

** 

87 

50 

CDLLINSviLLE 

18*9 

02 

7 

3* 

15 

85 

53 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

* 

31 

17 

85 

07 

CORDOVA 

19*0 

03 

WALKER 

2 

33 

*6 

87 

1 1 

COTTQNTON 

197* 

07 

RUSSELL 

* 

32 

OS 

85 

0* 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

OADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

U 

32 

*9 

85 

*5 

DAOEVILLE  2 

212^^  05 

TALLAPOOSA 

U 

" 

50 

85 

*6 

DAYTON   I  N 

2188 

061  MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

*2 

DEMOPDLIS   LOCK  AND  DAM 

22*5 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

OOTHAN 

2377  07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

3* 

10 

87 

2* 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10  31 

25 

86 

0* 

ELROD 

26321  03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

*8 

ENTERPRISE 

2675  07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

EUFAULA  WILOLIFE  REF 

2730  07  BARBOUR 

* 

31 

59 

85 

06 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

:: 

26 

86 

56 

FAIRHOPE   2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

33 

87 

53 

FALKVILLE   1  E 

28*0 

Oli  MORGAN 

12'  3* 

22 

86 

53 

FAYETTE 

2883  03 

FAYETTE 

13!  33 

*l 

87 

*9 

FLORENCE 

2971 

Oli  LAUDERDALE 

12 

3* 

*8|  87 

*1 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

U;  88 

01 

FORT  PAYNE 

30*3!  02 

DE  KALB 

7 

3* 

27 

85 

*3 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

2«H  87 

2* 

GADSDEN  STE4M  PLANT 

315*  0* 

ETOWAH 

7 

3* 

02 

86 

oa 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

*9 

SB 

09 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2  3* 

01 

86 

*5 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

GEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

l\ 

38 

86 

** 

CILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

53 

88 

20 

GDRGAS 

3*30!  03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

*2 

87 

36 

GREENVILLE 

3519 

>  07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

GULF   SHORES  P  0 

3559  06 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

*1 

GUNTERSVlLLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

3* 

20 

86 

19 

GUNTERSVILLE  TV4 

3578  02 

MARSHALL 

12  3* 

22 

86 

17 

HALEYVILLE   3  NE 

3620  0^  WINSTON 

2  3* 

IJ 

87 

3i 

ALABAMA 
197* 


Years  of  j  Opened 
record   '  °^  closed 
 , —  .     .  during  yr. 


B 

0) 


a  c  ^ 

O  0) 


Refer 

to 
tables 


rM 

H 

2  S- 

2-6 

*65 

21 

2 

c 

795 

c 

175 

3* 

2 

C 

1 1*0 

*9 

*9 

1 

2 

3 

660 

6 

6 

1 

2 

3 

1*0 

17 

35 

1 

2 

3 

260 

37 

37 

1 

2 

3 

599 

28 

28 

1 

2 

3 

500 

A  1 

2 

1080 

18 

18 

1 

2 

3  C 

590 

59 

OCT 

2 

720 

20 

20 

1 

2 

3 

29* 

H 

11 

1 

2 

3  C 

652 

G 

200 

3* 

2 

280 

19 

36 

1 

2 

3 

268 

50 

56 

1 

2 

3 

178 

g 

6 

1 

2 

3 

600 

26 

26 

1 

2 

3 

*52 

C 

20 

23 

1 

2 

3 

*20 

36 

2 

620 

37 

37 

1 

2 

3  C 

1070 

34 

2 

c 

27* 

18 

45 

1 

2 

3 

85 

57 

60 

1 

2 

3 

670 

20 

79 

INAC 

1 

2 

3 

605 

14 

2 

510 

45 

2 

5*0 

1 ' 

75 

1 

2 

3 

225 

14 

1 

2 

3 

680 

26 

26 

1 

2 

3 

*30 

36 

2 

62C 

1  Q 
1' 

19 

1 

2 

3 

22* 

58 

56 

NOV 

1 

2 

3 

28a 

26 

26 

1 

2 

3 

*18 

18 

16 

1 

2 

3 

183 

0  9 
O  C 

23 

2 

580 

0  C 

1 

2 

3 

596 

1  O 
I' 

47 

1 

2 

3 

12 

IB 

1 8 

1 

2 

3 

250 

52 

2 

*70 

C 

750 

37 

2 

85 

p  1 

I NAC 

2 

33* 

72 

2 

217 

16 

2 

215 

2 

63C 

2 

730 

c 

230 

2 ' 

35 

1 

2 

3 

1030 

16 

2 

100 

2*> 

24 

1  w 

1 

2 

3* 

300 

C 

800 

1 11 

10 

IG 

1 

2 

3 

195 

47 

2 

252 

35 

2 

*1C 

S 

9 

1 

2 

3  CG 

215 

8 

1 

2 

3 

220 

1* 

1* 

1 

2 

3 

23 

57 

57 

5  / 

1 

2 

3* 

62! 

18 

36 

1 

2 

3 

36! 

*0 

*9 

1 

2 

3 

57i 

19 

19 

I 

2 

J 

10 

26 

3* 

1 

2 

3  C 

93* 

33 

2 

C 

*10 

26 

*5 

1 

2 

3 

565 

22 

22 

1 

2 

3 

130 

17 

38 

1 

2 

3 

500 

3* 

2 

110 

37 

50 

1 

2 

3 

285 

19 

2 

128 

IT  17 

1 

2 

3 

300 

38 

2 

220 

96 

107 

1 

2 

3 

**5 

93 

76 

1 

2 

3  C 

8 

26 

2 

578 

21 

21 

1 

2 

3 

605 

32 

C 

950 

38 

38 

1 

2 

3  C 

-  9  - 


STATION  INDEX 


197« 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

to 

tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

HAMILTON  3  S 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

518 

15 

37 

1 

2 

3  C 

HANC  EV I L  LE 

3655 

02 

CULLMAN 

c 

J** 

03 

86 

46 

530 

C 

HAYNEv I L  LE 

3748 

06 

LOWNDES 

I 

32 

1 1 

66 

36 

160 

17 

36 

X 

2 

3 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

25 

25 

1 

2 

3  G 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

U 

33 

39 

85 

36 

850 

19 

19 

1 

2 

3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

0 

c  n 

3  f 

86 

19 

5  94 

63 

1 

2 

3 

n I un 1 U Wc  K 

^  P  A  9 

n  R 
u  D 

CLEBURNE 

1  1 

i  k 

33 

^  9 
^  A 

85 

1173 

9 1 

2 

u  n  r\    c  e 

HODGc  S 

3899 

0  1 

FRANKLIN 

1  2 

■a  A 

2G 

8  7 

56 

84C 

37 

2 

HUNTSVlLLE  WSD  AP 

A064 

0  1 

MADISON 

1 2 

34 

42 

86 

35 

600 

16 

16 

I 

2 

3  C 

J  ACkSON 

^193 

07 

CLARKE 

1 3 

3 1 

30 

87 

52 

220 

9 

FEB 

2 

C 

jacksonvillp 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

18 

2 

C 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

14 

14 

1 

2 

3 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

■7 

i 

32 

37 

86 

15 

290 

36 

2 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

11 

270 

10 

2 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

26 

26 

1 

2 

3 

LAY  Dam 

4603 

03 

CHILTON 

7 

5  A 

86 

3 1 

42C 

36 

2 

LEEDS 

•to  1  7 

n  1 
U£ 

JEFFERSON 

33 

86 

33 

636 

3  0 

2 

Let  5  bUKCi 

**0c  f 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

i  1 

85 

46 

589 

fl  9 

0  A 

2 

06 

SUMTER 

1 3 

32 

99 

8  8 

12 

160 

f  0 

79 

r  c 

1 

2 

3 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

4B 

85 

33 

470 

17 

2 

MADISON 

4976 

0 1 

MADISON 

1 2 

34 

42 

86 

45 

580 

8 1 

8  1 

X 

2 

3 

MAGE  LL A 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

3C 

86 

5 1 

654 

36 

2 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

6 

2 

C 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

UM  L  L  M J 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

25 

25 

1 

2 

3 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

u 

32 

40 

85 

55 

340 

25 

50 

25 

1 

2 

34 

MATUPuiC 
nAlrlCWj  J 

S  1  7  ? 

HA 

y  0 

MONTGOMERY 

1  1 

i  4 

32 

J.  H 

86 

1 90 

1  fl 
i  0 

2 

M  E  L  V  I N 

R  0  (s  A 

U  1 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Far: 

 ~  Enterprise  3  tm 

Headland 
Pittsview 


REFERENCE  NOTES 

ALABAMA 
197^ 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:  Division  averages  in  the  annual  issue  include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  Issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wi nd  movement  in  mi les . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 
table .     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.  "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAIP^S-     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 
Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers, 
Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 

•  Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAGOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Yaars  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30<?  annual 
summary.       Malce  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn;  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE.   N.C.  2/25/75-1000 
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